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Аннотация
После двадцати лет войны люди наконец дождались помощи от богов: явился могущественный Покровитель, который может спасти народ Севера и победить тьму. Но выбранный им в напарники человек по неизвестной причине отказался становиться героем! Для мира смертных он теперь предатель, а для Покровителей – феномен, появившийся впервые за тысячи лет. Им заинтересовались не только божества и королевские рыцари, но и еще один изгой, презираемый божественным миром.
Одни зовут его страшным демоном с Черничной горы, другие – позором среди Покровителей, некоторые считают угрозой, а для остальных он и вовсе не существует. А если все вокруг твердят, что ты – зло, то откуда взять силы стремиться к свету? Как доказать свою полезность всем и, в первую очередь, самому себе?
Это история о двух идиотах, которые пытаются спасти мир, но спасать им приходится друг друга.


Покровитель. Том 1


Пролог

На пожухлую тлеющую траву медленно опускались хлопья снега и тут же таяли, не успевая коснуться земли. Влага и холод начала зимы не могли потушить даже эту несчастную траву, не говоря уже о пламени, что полыхало рядом, довольно потрескивая, словно поймавший добычу зверь. И эта добыча была действительно ценной. Даже легендарной, почти невозможной, такой же недосягаемой, как две слабо мерцающие в утренних сумерках луны. Одна была похожа на большое серебряное яблоко, а другая белела рядом, как маленькое зеркальце величиной лишь в половину своей соседки.
Обе луны холодно взирали на опаленную, разрытую и окропленную кровью землю, словно ничего на свете не могло удивить их или растрогать. Наверное, небесные сестры за свои бесчисленные годы наблюдения повидали нечто поинтереснее. А может, они уже ничего не чувствовали. Да и что могут чувствовать два парящих в космосе булыжника? Если только разочарование в жителях планеты, вокруг которой они вынуждены вращаться. В конце концов, их ведь никто не спрашивал.
Где-то вдалеке еще грохотали взрывы, кричали люди, разноцветные вспышки на горизонте разрывали предрассветные сумерки. Но здесь, на тлеющей траве, рядом с огнем, было как-то неправильно тихо. Только треск пламени нарушал тишину, разносясь по воздуху мимо плавно опускающихся снежинок.
Вдруг треск изменился, пламя словно чихнуло или закашлялось. Слабый холодный ветерок потревожил летящие снежинки, чуть изменив их траекторию, пошевелил траву. Искры и пепел разлетелись, сталкиваясь со снегом, как испуганные насекомые, а затем снова опустились на землю, чтобы продолжать уныло догорать под светом лун.
Дрожащая бледная рука опустилась на окровавленную землю. Пальцы и ладонь прошли сквозь траву и камни, но все равно судорожно попытались схватить их. Когда же у руки это сделать не вышло, рядом опустился кулак другой, чтобы беззвучно ударить по земле.
Треск пламени менялся, пока в нем не стали различимы горькие рыдания. Такие тихие и хриплые, словно плакал не человек, а маленький зверек. Но вдруг плач прекратился, сменившись на вой, а тот — на крик, наполненный болью и ужасом.
Искры, пепел и снег взметнулись вокруг светлого силуэта, пролетая сквозь него. Холодный ветер бросился прямо в жар, исходящий от пламени, и там же сгинул, словно его никогда и не было.
На миг рыдания прекратились. Раздался хриплый срывающийся голос:
— Почему? — губы согнувшегося над землей силуэта дрожали и медленно шевелились. — Почему ты? Это неправильно...
Руки с тонкими длинными пальцами водили по окровавленной земле. Силуэт человека вздрогнул, длинные волосы упали вперед. Они принадлежали красивой женщине и были когда-то блестящими, полными жизни, но теперь просвечивали, как тончайшая ткань.
— Сделать столько... — шепот чередовался с всхлипами и воем. — И ради чего? У-у-у! Ненавижу! За что?! Почему именно ты? Пусть все рухнет! Пусть сгорит! Мне все равно! Но почему это должен быть ты?! У-у-у! Ненавижу! Я ничего не могу... Ничего!
Слезы стекали по бледным щекам и исчезали, не успев коснуться земли. Это были призрачные слезы, эфемерные и легкие, как капли лунного света. Тонкие руки тянулись к одежде, желая коснуться холодных доспехов, почувствовать биение горячего сердца под ними, погладить теплую румяную кожу. Но не решались. Потому что тот, кого теперь видела несчастная, уже не был тем, кого она когда-то знала и любила. И это было так страшно и больно, что дрожащая рука даждый раз останавливалась на полпути и бессильно опускалась, снова пытаясь то сжать в нематериальных пальцах траву и камни, то, кулаками колотя по земле, достучаться до самой природы.
— Прости! — взвыл призрак, решившись, наконец, подползти ближе и хотя бы так, проходя руками насквозь через испачканное в крови и искалеченное в битве тело, создать иллюзию прикосновения. — Прости меня, пожалуйста! Я не смогла! Я виновата! Больше всего на свете мне хотелось тебя уберечь... Я так хочу вернуть все назад, так хочу, чтобы этого не случилось... Пожалуйста... Прости, прости меня!
Призрачные руки нежно поглаживали контуры бледного любимого лица, запоминая каждую черточку, повторяя каждый изгиб бровей, носа, подбородка и скул, будто пытаясь стереть грязь и кровь. Даже падающие и исчезающие в воздухе слезы демонстрировали призраку невозможность прикоснуться к самому дорогому, что у него было в этом мире.
— Так не должно быть. — Женщина подняла голову, уставившись яростным и наполненным невыразимой болью взглядом на потрескивающее пламя. Оранжево-красные блики отразились в призрачных зрачках, придавая им на мгновение дыхание жизни. — Если бы я могла спасти тебя!
И она закричала так сильно, что у живого мгновенно сорвался бы голос.
Неизвестно, сколько времени прошло. Снег перестал сыпаться хлопьями с неба, пепел осел, а трава почти истлела. Только яростное пламя, лишь немного уменьшившись, полыхало, освещая сумерки. До рассвета оставалось всего ничего, но вряд ли солнце смогло бы пробиться лучами сквозь тучи, затянувшие небо до горизонта.
Белый силуэт лежал рядом с холодным телом. Глаза безучастно смотрели в пустоту. Призрак женщины свернулся калачиком. Волосы разметались по покрытой пеплом земле. Ее губы открылись. Голос был тихим, хриплым, но невероятно нежным, словно прикосновение ласкового ветерка.
Слова песни зазвучали над пепелищем, то прерываясь, то обретая силу. Это была колыбельная.
Женщина спела ее один раз и начала во второй. Когда она добралась до середины, яростное пламя стало затихать. Нежный голос тянул слова до боли знакомой колыбельной, а вместе с ними гасли последние искры. Какая-то неведомая сила усмирила огонь и белоснежными линиями, словно поземка, заструилась по земле. Она собиралась из тонких нитей, не толще человеческого волоса, в ленты, туманного шелка. Извиваясь, энергия струилась и сливалась в ручейки, которые текли к призраку.
Увидев это, женщина замолчала и резко села, не верящим взглядом уставившись на чистую и нежную силу перед ней. Это было невероятно, невозможно, такого просто не может быть!
Напротив сидящего на земле силуэта женщины образовался еще один, высокий и легкий. Было не понять, кто это или что, пока линии энергии не превратились в руки, ноги, туловище и голову, а за спиной силуэта не появилось едва заметное сияние, очень напоминающее крылья. Но лица не было видно. Похожее на человека существо слабо светилось и, казалось, вот-вот рассеется, как дым, обманув женщину, смотревшую на него с распахнутыми в изумлении глаза и приоткрытым ртом.
— Ты же... — все, что смогла выдавить она.
Туман изменил форму. Сотканная из белой энергии рука подняла указательный палец и приложила его к тому месту, где должен был находиться рот существа.
— Ч-ш-ш. Я знаю твое желание, — не мужской и не женский, голос словно звучал в мыслях собеседника, был нежным и приятным.
— Как у меня это получилось?
— Тебе самой должно быть известно.
Женщина покачала головой, затем, что-то осознав, слабо улыбнулась и покивала. Она поднялась на ноги, прямо глядя на существо перед собой.
— Ты исполнишь мое желание?
— Я не могу оживлять мертвых, — в приятном голосе слышалась печаль.
— Тогда сделай по-другому! Прошу тебя! Если ты здесь, значит...
— Есть один способ, но цена высока.
— Я готова на все!
— Ты ведь знаешь, что мы берем силу от людей, чтобы исполнять их желания. Будь здесь тысяча смертных, загадавших то же, что и ты, то это почти никак на них не повлияло бы, но ты всего лишь призрак. Твоей силы не хватит на много.
— А на сколько хватит?
— Примерно пять лет. И ты рассеешься. Ни в одном из миров ты больше не сможешь переродиться.
Женщина грустно улыбнулась. На ее нежном бледном лице появилось облегчение, а в мутных безжизненных глазах загорелась искра надежды.
— Всего-то, — выдохнула она и усмехнулась. — Я ведь сказала, что готова на все.
— Ты не сможешь узнать, изменится ли что-нибудь. И никогда его не увидишь.
— А ты присмотришь за ним?
— Я сделаю все, что в моих силах, но не смогу взять на себя его защиту. Моих сил недостаточно.
— Я верю тебе. Хватит и того, что ты сейчас его спасешь. Пожалуйста, прошу тебя!
Слезы вновь полились из ее глаз. Сияющий силуэт протянул руку и провел ею в паре сантиметров от полупрозрачных волос. Сотканная из белоснежной энергии голова чуть наклонилась к плечу. Когда существо заговорило, в его голосе была теплота и сочувствие:
— Ты не виновата. Ты следовала за ним так долго. Позволь теперь действовать мне и исполнить твое желание. Прощай.
— Прощай...
Вдруг налетел сильный ветер, подняв в воздух осевший пепел. Женщина бросила прощальный нежный взгляд в сторону самого драгоценного существа на свете. Теперь она может спокойно уйти, зная, что сделала для него все, что смогла. И даже кое-что невозможное.
Два силуэта, окруженные вихрем пепла, тихо растворились в воздухе. Остался только легкий вздох.

Глава 1. Демон с Черничной горы

Это случилось семнадцатого числа месяца щедрого (четвертого по единому календарю континента) в две тысячи пятнадцатом году, если вести отсчет, как было принято в Ризе, с даты основания государства.
Шел двадцатый год непрекращающейся войны. Это время называли Эпохой Бедствий, Второй войной Света и Тьмы, а иногда просто кошмаром и трагедией, что лучше всего отражало происходящее. Люди в панике бежали подальше от мест столкновения войск, теряли имущество, крышу над головой, а зачастую и жизни. Но в этом году у измученного народа появилась надежда.
Как рассказывали очевидцы произошедшего, коих было около тысячи, в тот момент беженцы из разоренных земель вблизи реки Анны медленно двигалась на восток, надеясь найти приют в ближайших городах и селах.
Люди уже несколько дней шли, таща за собой на скрипучих телегах скудные пожитки. У всех под глазами залегли черные круги от недосыпа, а в животах постоянно урчало. Перебивались тем, что удастся поймать и пожарить на костре или получить от добрых крестьян из маленьких деревень у реки. Путь был долгим, а погода оставляла желать лучшего. Ночами дул сильный ветер, днем шел дождь, а солнце выглядывало раз или два, подарив лишь теплый лучик и вновь скрывшись в туче. Повозки застревали в грязи посреди дороги, а люди вязли по щиколотку. Сопровождавшие их солдаты тоже были вымотаны, но продолжали патрулировать, стоять в карауле и вести за собой растерянных и напуганных женщин, детей, стариков и калек, потерявших дом, близких и всякую надежду на возвращение в родные края.   
Наконец они достигли каменного моста через приток Анны, реку Тихую. Вопреки своему названию, она была бурной и капризной рекой, стекающей с гор. На ее пути встречалось много порогов и поворотов, поэтому прозрачная ледяная вода двигалась не только быстро, но и очень шумно. Возможно, тот, кто назвал реку Тихой, был очень саркастичным человеком, решившим посмеяться над потомками. И пусть ломают голову, почему все именно так.
Пока Тихая грохотала под мостом, унося в бурных водах ветки и листья, накопившиеся после зимы, беженцы переходили мост, мечтая поскорее отогреться и поесть. Их осунувшиеся, посеревшие и обветренные лица напоминали старую бумагу.
Каждый день сотни тысяч людей просили Покровителей помочь. Молили о защите, еде, об отмщении и окончании Эпохи Бедствий, но до сих пор божества были глухи к их просьбам. Может, они недостаточно старались, отбивая колени в храмах и сжигая бумажки с желаниями? Может, их голос был слишком тих, или слова звучали неискренне? Весь Север, частью которого была и Риза, недоумевал, боялся, ждал и продолжал надеяться, что чудо однажды произойдет.
И вот, наконец, это случилось.
Ветер внезапно сменил направление и подул не со стороны ледяной реки, а с гор. Воздух в одно мгновение пропитался ароматом свежести и хвойных деревьев. Серые тучи, клубившиеся как будто над самыми головами беженцев, разошлись, открывая большой участок голубого неба. Солнечные лучи коснулись маленькой зеленой травки, отразились в брызгах воды и озарили тусклые лица людей. С жутким грохотом в землю ударила молнияо. Толпа вздрогнула, заголосила и заволновалась, шарахаясь в сторону. Уставшие солдаты решительно отодвинули беженцев и вышли вперед, вынимая оружие. Но поблизости не оказалось никакой опасности, с которой надо было сражаться. Только ветер с гор продолжал дуть, принося приятные запахи.
Мальчишка лет семи протиснулся между взрослыми, огляделся и вдруг замахал рукой, тыча пальцем в сторону леса:
— Вон там! Смотрите! Смотрите!
Неподалеку от моста, в тени деревьев струилась энергия голубого цвета, напоминающая тончайшие шелковые ленты. Она плавно извивалась между травинок и камней, мягко сияя, как какое-то благословение, посланное небесами за все страдания, что пришлось пережить людям. Шелковые ленты соединялись, переплетались и мерцали. В один момент свет стал таким ярким, что почти слепил глаза. Голубая энергия постепенно собралась в высокий человеческий силуэт с широкими плечами и длинными развевающимися волосами. Голубые глаза вспыхнули на прекрасном лице, словно ярчайшие звезды. За спиной невероятного существа грациозно раскрылись огромные белоснежные крылья. Серебристо-голубое одеяние появилось на статной фигуре существа, подчеркивая его красоту и величие. Наконец все смогли увидеть спокойное лицо с серебристыми бровями вразлет, высокиеми скулами и волевым подбородком. С первого взгляда любой бы сказал, что перед ним могучий воин.
Люди ахнули и закричали, рыдая от счастья и падая на колени:
— Покровитель! Новый Покровитель Севера! Спаси нас и защити, Покровитель! Мы так долго ждали тебя, наконец-то ты пришел! Покровитель!
Рука божества медленно поднялась. Рассмотрев свои длинные пальцы и широкую ладонь, мужчина повел плечами, привыкая к телу, созданному из чистой светлой энергии. Над бурной рекой разнесся приятный низкий голос, который словно звучал в мыслях каждого, заглядывая в душу и обволакивая теплом израненные сердца:
— Я знаю ваше желание, — произнес новоиспеченный Покровитель Севера, глядя ясными голубыми глазами на восторженных и отбивающих земные поклоны людей. — Я сделаю все, чтобы исполнить его.
Под крики и рыдания северян огромные крылья за сделали взмах, поднимая ветер, и мужчина стремительно взмыл в небеса, разгоняя облака. Солнце ярко сияло, словно с рождением нового Покровителя в эти края наконец-то по-настоящему пришла весна.
Радостная новость разлетелась по всей Ризе и добралась до соседней Джейриа за пару дней вместе с посыльными птицами и гонцами. Слухи просочились даже за границу, заставив врагов скрежетать зубами от злости. Уже очень много лет не рождался Покровитель с таким сильным божественным сиянием, от которого слезились глаза. Люди гадали, каким же могущественным должно быть это существо, раз его сотворили желания миллионов жителей северных земель. Вероятно, он может сравниться даже с самыми почитаемыми Покровителями континента!
Люди моментально придумали ему имя и принялись поклоняться. В храмах возводили новые статуи, художники рисовали фрески и раскрашивали гобелены, а торговцам тканями поступали бесчисленные заказы на голубые атласные ленты. Фасады зданий, окна домов и даже двери хибар в самых захудалых деревеньках были украшены ими.
Так у северян появился долгожданный Покровитель Киран¹, который не стал медлить и сразу же приступил к исполнению своих обязанностей, отправившись на поиски своего Посланника — человека, который должен помочь со сложной миссией по спасению Севера и послужить проводником для магических сил божества.
Но через три дня стало известно, что выбранный Кираном смертный недолго думая послал его. Более того, подлец не стеснялся в выражениях и посоветовал Покровителю сообщить людям о приеме на работу, а потом уже провести собеседование среди избранных. Может, тогда среди едва ли не теряющих сознание от перспективы стать избранными соискателей и окажется кто-то подходящий.
В ужасе и недоумении были все. Поначалу люди даже сомневались в правдивости новостей, но позже их подтвердили уважаемые люди, газеты и расклеенные повсюду листовки, на которых огромными буквами было напечатано: «Кто он: бесстрашный, дурак или предатель?», а также «Как он посмел?! Почему от нас скрывают имя подлеца?» и множество других заголовков похожего содержания.
Это событие шокировало народные массы еще больше, чем само появление Кирана. Где это видано, чтобы кто-то отказывался от контракта с Покровителем?! Все могли о таком только мечтать, а этот идиот послал онемевшего (по слухам) от такой дерзости Кирана и ушел (тоже по слухам) хлопнув дверью!
Неслыханно! Безответственно! За такой поступок должно быть назначено суровое наказание!
Покровитель после этого исчез. А позже заявил, что другого Посланника искать не хочет и абсолютно уверен, что глупый человечишка еще будет умолять заключить с ним контракт. В ответ на это заявление тот самый человечишка усмехнулся и сказал еще что-то очень неуважительное, что рассердило Кирана и из-за чего он улетел, в сердцах сломав ударом магии здоровенную скалу. К счастью, об этом знало очень мало людей, иначе дерзкого смертного могли просто порвать в клочья.
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Ранним утром двадцать четвертого числа того же месяца один из склонов Черничной горы сотряс громкий хохот, не смолкавший несколько минут. Обладатель заразительного смеха, долго не мог успокоиться. Иногда он прерывался, чтобы отдышаться и смахнуть выступившие слезы, а потом продолжал смеяться так, что с деревьев поблизости срывались перепуганные птицы.
В это время маленький юркий зверек тащил по земле, виляя между стволами деревьев, камнями и шишками, толстую мышь. Крохотные лапки симпатичной ласки быстро-быстро перебирали по усыпанной сосновыми иголками и прошлогодними листьями кустарников лесной почве. Тельце длиной с ладонь было полно энергии, а зубы маленького хищника смертоносны. У мыши изначально не было ни единого шанса.
Громкий смех ни капли не испугал и не удивил ласку. Напротив, она поволокла свою добычу именно в том направлении, откуда доносились эти звуки. Прошуршав мимо кустов и взобравшись по каменным ступенькам, зверек потащил добычу по полу пещеры. Вскоре он добрался до приоткрытой двери и прошмыгнул в широкую щель между камнем и древесиной.
Внутри пещера была просторной и светлой. Лучи солнца проникали через многочисленные естественные отверстия в потолке. Из некоторых стекала чистая вода горных ручьев и подземных источников, исчезая в щелях в полу. Коридор же был чистым и сухим, камни под ногами тщательно отшлифованы, а стены украшены кристаллами горного хрусталя, образовавшимися здесь уже давным-давно. Минерал отражал солнечные лучи, падающие на него из щелей, делая пещеру еще более светлой и создавая радужные блики на ее сводах.
Благодаря какому-то колдовству по пещере никогда не гулял сквозняк. Лишь аромат соснового леса и прохладного камня насыщал воздух.
Ласка невозмутимо тащила добычу. Довольно быстро она добралась до поворота и увидела обладателя заразительного смеха, который пальцами вытирал слезы и хихикал, обмахиваясь конвертом из плотной коричневой бумаги с красивым вензелем и монограммой, выведенными фиолетовыми чернилами.
Маленькая хищница бросила мышь на пол и подняла треугольную головку с круглыми ушками и черными глазами-бусинками. Перепрыгнув на ковер с растительным узором, она вопросительно взглянула на пыхтящего от смеха молодого мужчину, или даже, скорее, юношу перед собой.
Конверт выскользнул из пальцев и хлопнулся на потертый деревянный столик с росписью в виде переплетения зеленых листьев и терновника. Хозяин пещеры выдохнул, усмехаясь, и заметил ласку с ее добычей.
— Зачем ты притащила мышь сюда? — вздернув бровь, осведомился он и откинулся на спинку дивана. — Тащи в свое гнездо. Или где ты там их складируешь?
Треугольная головка ласки склонилась набок. Юноше явно бросали вызов.
— Вот так, да? В таком случае, пожалуйста, будь любезна послушать, что я тебе расскажу. — В другой руке хозяин пещеры держал лист белой бумаги, исписанной тем же изящным почерком, которым была выведена монограмма и вензель на конверте. — Лейсан² прислала новости. Читаю: «Лицо Кирана на собрании было настолько красным, что издалека можно было принять его за горящий факел! Уверена, ночью им можно освещать дорогу». Ха-ха! Слышала? Читаю дальше: «Киран заявил, что не потерпит отказа и будет бороться за контракт с этим человеком. Понимаешь ли, ему все равно, что думают о себе низшие существа! Только появился, а уже такой высокомерный. Я ожидала от него большего.
Меня завалили письмами! Сейчас все только Кирана и обсуждают — что смертные, что Покровители. Кажется, теперь весь Север будет интересовать не победа в войне и конец Эпохи Бедствий, а эта драма».
Маленькая хищница внимательно слушала приятный тенор хозяина пещеры, хихикающего, словно маленький ребенок. Забыв о пойманной мыши, она проворно забралась по черным льняным брюкам и запрыгнула к юноше на колени. Покрутившись на месте, ласка скользнула вверх по рубашке, перебралась с плеча на руку и потерлась головкой о большой палец руки, державшей письмо.
— Кисточка, — с улыбкой позвал юноша, поглаживая зверька. — Я просто обязан лично увидеть лицо этого фантастического идиота Кирана. А ты как думаешь, стоит ли мне с ним встретиться? Думаю, он вряд ли будет в восторге. Ха-ха. Как будто кто-то, кроме Лейсан, может обрадоваться встрече со мной.
Продолжая гладить уютно устроившуюся в ладони ласку, он положил письмо на стол и потер пальцами левую бровь. Через мгновение его губы растянулись в хитрой улыбке.
— Но нас ведь не волнует его мнение, да? Ты со мной, Кисточка?
В ответ ласка тихонько гукнула и, спрыгнув на пол, схватила мышь и потащила ее в соседнюю комнату.
— А еще, — сказал хозяин пещеры на Черничной горе, — мне очень интересно посмотреть на того человека. Стоит поздравить его с тем, что у него имеются мозги. А? Эй, Кисточка! Живо убери дохлую мышь с ковра!
Черничная гора была частью небольшого горного массива в самом центре земель Ризы, именуемого Северными горами, а иногда Центральными горами. Что и говорить, названия северяне давали на «отвали». А если и появлялся кто-то оригинальный, то после него оставались такие вот объекты, как река Тихая.
Черничной же эту гору назвали по вполне логичной причине: на ее склонах росло много кустиков сочной черники. Местные уже больше двадцати лет ходили на гору за ягодой, хотя раньше ужасно боялись ее. Причиной был жуткий старик, живущий в пещере на одном из склонов. Поговаривали, что он ходит ночами по лесу, стуча по стволам деревьев своим посохом, а днем спит, как какой-то вампир. Никто так и не смог внятно объяснить, откуда он это узнал. Зачем старому отшельнику стучать ночью по деревьям, словно дятел? Можно ведь заниматься этим хотя бы днем. Тем не менее, слухи о нем ходили и еще более странные, даже жуткие.
Говорили, старик может быть магом, злым духом, оборотнем или чернокнижником. Были даже те, кто считал его демоном. Никто не совался на гору долгое время, боясь, что старый (по некоторым слухам, бессмертный) колдун утащит незадачливого путника в пещеру и сожрет. А если не сожрет, то обязательно проведет над ним какой-нибудь темный ритуал.
И вот однажды старик просто пропал. Куда он делся и почему, никто не знал. А с началом Эпохи Бедствий и войн люди решили, что этот зловещий дед, вероятно, бросил отшельничество и примкнул к демоническому войску.
Два десятилетия пещеры пустовали, но туда все равно никто не совался. Жители близлежащих деревень только собирали чернику, иногда охотились, но странного жилища по-прежнему избегали, считая проклятым. Пока полтора года назад не пришел новый демон с Черничной горы.
О его появлении стало известно довольно быстро, а слухи разлетелись еще быстрее. В один день со склона горы вдруг пропала вся черника, и собиратели, отправившиеся за ней, остались ни с чем. А на следующее утро со стороны проклятой пещеры стали доноситься звуки какой-то бурной деятельности, словно кто-то энергично долбил чем-то по камню. Перепуганные люди, решив, что вернулся кошмарный дед, в панике сбежали, сверкая пятками.
Еще через день кто-то купил много сахара в деревенской лавке, а еще через два дня несколько банок с черничным вареньем появилось на тропах, ведущих из двух деревень на гору. Рядом лежала бумажка, на которой скверным почерком накарябали:

        «Это вам от демона с Черничной горы. Приятного аппетита. Вы меня не беспокойте, а я вас не трону. Вся черника выше большого ручья — моя. Кстати, отшельник, живший в пещере до меня, тоже был демон».
      
С того дня выше большого ручья никто не пошел бы и под страхом смертной казни, не то чтобы собирать чернику. А варенье отдали старостам от греха подальше и на всякий случай полили банки водой из ближайшего храма Покровителей. Мало ли, какое проклятье демон мог наслать на бедных селян!
На следующий день после получения письма, принесенного ушастой совой, с Черничной горы лениво спускался стройный и высокий молодой человек, одетый в черные брюки, черную рубашку и расшитое тонкой серебряной нитью длинное черное пальто. Кожаные туфли мягко и почти бесшумно ступали по лесной почве. С одного плеча юноши на другое перебегала любопытная ласка. Она то пряталась под воротник, то спускалась по рукавам к карманам пальто и сидела в них, высунув только головку, а у развилки тропинок убежала ловить мышь.
Пока вечно голодная Кисточка охотилась, демон с Черничной горы повстречал отправившихся в лес деревенских мужиков и, поздоровавшись с ними, приветливо улыбнулся. У него было на редкость хорошее настроение. Не имевшие ни малейшего понятия о том, как выглядит обитатель проклятой пещеры, селяне тоже улыбнулись и вежливо поприветствовали хорошо одетого молодого господина.
И только когда наевшаяся ласка проворно забралась на плечо юноши, а сам он побрел в сторону тракта, откуда можно было доехать до города, мужики сообразили, насколько странной была эта встреча. В конце концов, что делать такому, как он, в чаще леса, да еще рядом с проклятой пещерой? Искать приключения на свой аристократический зад? Только идиот решился бы на такое.
А еще эта ласка... Не может быть, неужели?..
Но молодой господин, облаченный в черные одежды, уже куда-то пропал, словно растворившись в воздухе. Списав это на демонические уловки, перепуганные люди энергично дали деру. В то же время «демон» спокойно шел себе в сторону тракта, раздумывая о том, как ему добраться до города.
— Кисточка, — позвал он. — Мне немного волнительно. Давненько я не был на больших собраниях. Удивительно, что позвали всех. А ты как, волнуешься? Что ты вообще видела, кроме леса? Мне бы твою смелость, зверюга. Только давай договоримся: ни на кого не кидаться и далеко не убегать, ладно? О, мы пришли. Полезай-ка в карман. Ой, не в этот!
Остановившись, юноша вздрогнул и хлопнул себя по заднему карману брюк, шипя на ласку: «Мелкая зверюга, куда это ты залезла?!»
Собравшиеся у пекарни, принадлежавшей жене деревенского старосты, люди бросали удивленные взгляды на хорошо одетого господина, лупящего себя по заду. Извозчики, смекнув, что такой субъект может отвалить немало денежек, воодушевились и поспешили подойти к нему, чтобы любезно предложить свои услуги.
Смущенно улыбнувшись, молодой господин засунул пытавшуюся вывернуться ласку в карман пальто и сообщил, что у него очень мало денег. Немного поторговавшись, он сумел получить место в повозке рядом с торговцами специями, заплатив пару серебряных монет. В кармане у него осталось всего четыре, не считая медяков, на которые можно было разве что дешево перекусить.
Громко чихнув от запаха десятков видов специй, юноша погрузился в повозку и направился в город, десять раз пожалев, что вовсе не пошел пешком.

Глава 2. Безымянный демон

Собрание, на которое отправился молодой господин, проходило в роскошном дворце далеко от Черничной горы, в изолированном от людей защитными и маскировочными массивами месте за Ашерским лесом. От беседки с порталом к дворцу из белого камня вел величественного вида мост через глубокое ущелье, на дне которого грохотала река Талина. Рядом имелось большое озеро с кристально чистой водой, окруженное тысячелетними ивами, а еще водопады, обрушивающие воды из озера в глубокое ущелье. Но Покровители, собиравшиеся на очередное совещание, лишь бросали безразличные взгляды на невероятную и внушающую благоговейный трепет картину. Чего только за свою жизнь не повидали эти существа, рожденные из желаний сотен, тысяч и миллионов людей. Падающая в пропасть вода была чем-то обыденным.
Только с горем пополам добравшийся до дворца Совета демон с Черничной горы невольно засмотрелся на сверкающий в лучах солнца водопад. Арки над мостом были сделаны из хрусталя. С изящных сводов свисали искусной работы люстры, мерцающие драгоценными и магическими камнями, что не гасли столетиями. Все блестело, сверкало и так сильно отличалось от леса на горе, что юноша просто не мог не засмотреться.
Пока доехал на повозке, постоянно чихая от запаха специй, пока нашел в городе храм с камнем-порталом, он утомился и проголодался. По дороге он успел только скормить Кисточке куриное яйцо, которое ласка с удовольствием выпила, и подождать, пока она еще пару раз поохотится. Сам же он надеялся, что хотя бы здесь его покормят. Пусть не пойманной в лесу дичью, не стряпней из деревни, за которой он, переодевшись, иногда спускался с горы, и даже не любимым черничным вареньем. Лишь бы живот не забурчал в самый неподходящий момент.
Пока молодой господин с интересом рассматривал архитектуру, со всех сторон доносились шепотки. Иногда это были фразы, сказанные в полный голос, обладатели которого не стеснялись обсуждать человека перед ними.
— Чего это он пялится? Не бывал здесь ни разу?
— Кто он такой? Почему так одет?
— Не узнаешь его? Ха, что только этот мальчишка тут забыл!
— Эй, а разве это не безымянный демон с Черничной горы?
— Говорите тише, он смотрит сюда!
— И что с того? Он ведь просто...
— Не смотри ему в глаза — противно. Идем уже.
Юноша изогнул брови и улыбнулся одетым в роскошные светлые платья и костюмы Покровителям, которые без стеснения обсуждали его, находясь всего в нескольких шагах. Увидев эту улыбку, божества изменились в лице, кто выразив презрение, кто удивившись, а кто испугавшись, и поспешили уйти, чтобы быть подальше от странного существа.
Подождав, пока они уйдут, юноша тоже направился к дворцу Совета, поглаживая уютно устроившуюся на его согнутой левой руке ласку.
Демон с Черничной горы выглядел максимум лет на двадцать. Носил он обычно только черное. Его короткие чернильные волосы большую часть времени находились в беспорядке и никак не желали лечь в прическу; еще и ласка частенько забиралась ему на голову и портила все, что удавалось причесать и уложить. Тонкие брови изгибались мягкими дугами, придавая лицу насмешливое выражение, а дополняла его улыбка. Из-за бледности и клыков, выступающих больше, чем у большинства людей, он был похож на вампира. Эта особенность делала улыбку игривой и иногда зловещей.
Главную роль в образе демона с Черничной горы играли проницательные черные глаза. Зрачки в них сливались с радужкой, и от этого он смахивал на настоящего демона. Но какой эффект производили сказки о нем на селян! Иногда тихая и одинокая жизнь в пещерах даже нравилась ему.
У входа во внутренний двор юношу остановила стража. Один из облаченных в расшитую золотом белоснежную форму мужчин положил руку на эфес меча. Посмотрев с высоты своего немалого роста на человека перед собой, он насмешливо бросил:
— Что ты здесь забыл?
— То же, что и все.
— Здесь тебе не рады.
— Тем не менее, я имею право здесь находиться. — Юноша любезно улыбнулся и показал большим пальцем себе за спину, на мост и беседку за ним. — Иначе портал не пропустил бы меня.
Второй страж с парными мечами за спиной и с лицом настолько невыразительным, с глазами настолько бесцветными, что он, казалось, был просто не способен проявлять эмоции, сухо проговорил:
— Тебе известно, что входить во дворец Совета можно только в истинном обличии.
— Конечно, — кивнул юноша. — Хорошего вам дежурства.
Стоило ему сделать шаг в сад, минув стражу, как за его спиной раскрылись черные, как самая темная безлунная ночь, крылья. У Покровителей вокруг самым темным цветом крыльев оказался серый, как грозовые облака. Хозяин пещеры на Черничной горе был в этом месте словно чернильное пятно на чистом листе бумаги и слишком выделялся, привлекая к себе враждебные взгляды.
Уголки губ его едва заметно дернулись, но он сделал вид, что ничего не заметил и с невозмутимым лицом прошел по дорожке сада в сторону широкой лестницы.
Ласка залезла за воротник пальто и потерлась о бледный подбородок маленькой треугольной головкой с мягкими ушками. Юноша мягко улыбнулся, погладил кроху пальцем и протянул ей припрятанное в кармане угощение.
Стоит ли беспокоиться о том, что думают эти дамы и господа, распушившие свои перья? В конце концов, сюда он прибыл исключительно ради увлекательного представления.
Он решительно прошел через двери, которые перед ним, несмотря на установленный порядок приветствия гостей, никто не открыл, и оказался в просторном вестибюле с высокими колоннами. В центре располагался многоуровневый фонтан. Казалось, что вода в нем золотая. Если присмотреться, можно было увидеть позолоту и вкрапления драгоценных минералов на каменных стенках. На колоннах, поддерживающих высокий потолок с люстрами, были изображены сцены рождения большинства знаменитых Покровителей.
На одной фреске золотоволосая женщина с белыми крыльями сидела на большом дереве, окруженная зелеными потоками энергии, а вокруг нее собрались восторженные крестьяне. На другой мужчина с длинными серебристыми волосами и крыльями одного с ними цвета выходил из воды. Рыбаки подносили ему цветы и свежий улов. Еще одна фреска изображала юную девушку на фоне полыхающего поля и леса. Подняв руку, она тушила пожар с помощью дождя. Ее маленькую изящную фигуру окружали фиолетовые всполохи, а русые волосы мягко развевались.
Нарисованные Покровители вели в бой армии, сражались с чудовищами, укрощали стихии, дарили людям обильный урожай или избавляли от болезней. Кто-то помогал беднякам разбогатеть, кто-то охранял корабли от бурь, а мирных жителей — от диких зверей или разбойников.
Было лишь одно «но» во всех этих историях. Где же Посланники? Почему фрески изображали только Покровителей?
Ответ был прост: никому не интересно смотреть на смертных. Их жизнь коротка, а заслуги незначительны. В мире бессмертных их существование — лишь миг.
Покровитель, созданный из искренних молитв и веры человеческих сердец, мог исполнить только одно желание. Например, если люди страдали от засухи или наводнения, они всей душой должны были желать чуда. Тогда Вселенная посылала им Покровителя.
Но напрямую влиять на человеческий мир божества не могли. И если Покровитель, призванный помочь с природным явлением, мог просто пролить дождь или изменить русло реки, то тот, кого призвали спасти страну от войны или бедности, так просто остановить битвы или создать из воздуха золото не мог. Для этого Покровители искали подходящего им по духу проводника, с которым могли поделиться способностями и получить право влиять на человеческий мир. Этими двумя заключался священный контракт, а когда желание исполнялось, люди больше не могли пользоваться силой божества, а те, истратив энергию желания, теперь получали ее из молитв в храмах или во время посвященных им праздников.
Покровители отстраивали себе дворцы, путешествовали по миру, наблюдали за смертными или выбирали местность, о жителях которой желали заботиться.
Иначе дело обстояло с Покровителями-воинами или теми, кто отвечал за богатство. Им необходимо было все время вмешиваться в мир людей и поддерживать свое влияние. Для процветания страны они становились советниками правителей, а для победы в войне наставниками генералов.
Еще одно преимущество, которое получали Посланники, — неуязвимость. Ин почти невозможно было убить, раны исцелялись в мгновение ока. Но как только действие контракта заканчивалось, человек снова становился смертным и доживал свой век, купаясь в деньгах и славе.
Большинство же Посланников было забыто, как и некоторые слабые Покровители, которым переставали молиться за истечением тысячелетий или из-за их неудач в исполнении желаний. Возможно, в мире людей им все еще посвящали песни, писали о них в книгах или передавали истории об их подвигах из уст в уста, но здесь, во дворце Совета, блистали только лучшие.
Демон с Черничной горы несколько минут разглядывал фрески, словно пытаясь найти в них что-то важное для себя. Он переходил от колонны к колонне, чем раздражал нескольких Покровителей. В конце концов они проворчали нечто вроде: «Невежественный мальчишка только мозолит глаза» и прошли через широкую арку в большой зал с лепниной на стенах и золотыми статуями между высоких окон.
Юноша оторвался от разглядывания колонн и выдохнул.
«Может, стоило остаться дома? — подумал он, поглаживая ласку. — Они ведь не станут поднимать ту неприятную тему? Будет чудесно, если они вообще меня не заметят. Вот бы спрятать крылья».
Но, как и сказали стражи, во дворце следовало появляться в истинном облике, иначе его поведение приняли бы за неуважение. Вообще чудо, что ему разрешалось здесь находиться. Не вступись за него однажды Лейсан, его и не подумали бы приглашать.
В этот момент появился новый гость, перед которым стражи услужливо распахнули двери.
Юноша лишь криво улыбнулся, не поворачивая головы в ту сторону. Ему не было из-за пренебрежительного отношения к своей персоне. Просто приятно было бы увидеть, как в один прекрасный день охрана так же откроет двери и перед ним.
Духи-хранители были созданы не желаниями людей, а самой природой. Если где-то скапливалось достаточно светлой энергии, то там мог появиться добрый дух. Такие случаи были довольно редки, и их можно пересчитать по пальцам.
У вошедшей в вестибюль женщины тоже были крылья, но они отличались необычной формой и напоминали пестрые крылья совы. Над оранжевыми глазами выделялись строго изогнутые брови. Густые волосы, собранные в сложную прическу, украшали заколки с перьями. Серое платье доходило до пола, и за подолом тянулся пестрый шлейф. Руки и шея все были в агатах и золоте, а в ушах сверкали длинные серьги.
Духи-хранители часто напоминали животных и даже умели в них превращаться. Они пользовались большим уважением и, в отличие от Покровителей, предпочитали вообще не вмешиваться в мир смертных. Поэтому казалось странным видеть кого-то из них во дворце Совета. Еще удивительнее видеть именно ее — эту женщину-сову.
От шока демон с Черничной горы открыл рот. Он слышал и читал об этой хранительнице, но никогда не мечтал увидеть своими глазами. Собственно, последний раз ее вообще видели где-то сто-двести лет назад.
Когда женщина, шурша по мраморному полу шлейфом платья, проходила мимо колонны, где стоял юноша, он склонился пополам и с трепетом пробормотал:
— Приветствую вас, уважаемая хранительница Айдана. Это большая честь...
Почувствовав замешательство и стыд, он прикусил губу и не посмел поднять головы. Не выглядело ли это приветствие неподобающе? Он боялся, что Айдана будет недовольна или рассмеется, но она, задержавшись лишь на секунду, прошла мимо.
Демон с Черничной горы выпрямился и посадил на плечо ласку, высунувшую любопытную мордочку из кармана пальто. Хорошо, что она не прыгнула на хранительницу, решив поохотиться на большую птицу. Эта зверюга, чьим девизом было «слабоумие и отвага», совершенно не боялась сов, а те не смели ее обижать. Но юноше совсем не хотелось собирать с пола пепел, который мог остаться от Кисточки после нападения на сову, возраст которой превышал четыре тысячи лет.
Он стоял у колонны и провожал взглядом прибывающих на собрание еще несколько минут, размышляя о том, почему Айдана могла явиться сюда спустя столько лет. Может, просто засиделась в своих владениях? Решила размять старые птичьи косточки?
От раздумий его отвлек шум со стороны дверей. Распахнув их раньше, чем это сделала стража, в вестибюль влетела миниатюрная русоволосая девушка в фиолетовом платье до щиколотки. Она была очаровательной и изящной, словно маленькая птичка, и тут же защебетала мелодичным голоском:
— Найт! Скучал тут без меня?
Девушка протянула руку и поймала радостно бросившуюся к ней ласку, которая тут же забралась по рукаву платья на открытое плечико.
— Лейсан, не так громко.
— Да ладно. Все тут знают, какой у меня характер. Я ни капли не смущаюсь! Так что не беспокойся! — ее яркая улыбка стала шире, обнажая два ряда маленьких белых зубов.
Схватив юношу и потянув его в сторону зала, Лейсан продолжила весело чирикать:
— Найт, не дуйся, я ведь с тобой! Теперь никто не станет косо на тебя смотреть. Кстати, ты помнишь, что в этом году у меня юбилей?
— Конечно.
— Весенний дождь пролился на поля Джейриа два века назад. Чувствуешь мое величие?
— Чувствую себя ребенком.
— Эй, не делай из меня старушку! Некоторые в этом дворце живут раз в сто дольше меня.
— Ага.
— Так что ты мне приготовил? — Лейсан уставилась на него мерцающими в мягком свете, как драгоценные камни, фиолетовыми глазами.
Юноша с улыбкой покачал головой:
— Не могу сказать.
— Ты же не вырезаешь статую из хрусталя? У меня таких штук пять, их просто некуда девать!
Неудивительно. Найт был у Лейсан и мог с уверенностью утверждать, что половина ее жилища завалена странными вещами. Проще говоря — хламом. Было бы странно, не окажись там нескольких хрустальных статуй.
— Как закончу, пришлю подарок с совой, — сказал юноша.
— Я буду с нетерпением ждать!
Стены огромного зала, в котором они оказались, пестрели мозаикой и живыми картинами с текущей водой и колышущимися ветвями деревьев. Золотые фигуры мифических существ под потолком охраняли высокий свод, изображавший ночное небо с бесчисленными созвездиями. Драгоценные камни сверкали в глазницах скульптур, их изысканные одежды из тончайшего шелка были расшиты алмазами. Из открытых окон долетал легкий ветерок, покачивая складки ткани и создавая ощущение, будто статуи могут в любой миг сдвинуться с места и заговорить.
В зале Созидания собралось уже около полутора сотен гостей. Крылья и разноцветные платья походили на калейдоскоп, голоса звучали, как музыка.
Рядом с Лейсан, крылья которой были молочно-белыми и нарочно закрывали ее спутника от взглядов, Найт почувствовал себя свободнее и увереннее. Многие из собравшихся уважали эту веселую девушку и не желали с ней ссориться. Все же сразу после исполнения желания она стала Покровительницей большой области в Джейриа, избрав жизнь, похожую на ту, которую предпочитали духи-хранители вроде Айданы. Это было большим достижением, к тому же ее красота не оставляла равнодушными многих мужчин. И сейчас они не могли оторвать от нее взгляда. Найт чувствовал их враждебность, обращенную на него и рассеянную в воздухе, словно резкий запах духов.
Подумав, что в каком-то смысле пользуется чужой репутацией, Найт перевел взгляд на высокую площадку, где стоял длинный мраморный стол с четырьмя креслами за ним. Зал имел форму прямоугольника, часть которого скрывалась за колоннами и гобеленами, свисающими от самого потолка. Там было помещение, в которое имели доступ только старейшины и стражи.
Один лишь взгляд в сторону золотых гобеленов с белыми и красными узорами вызвал у Найта неприятные воспоминания. Стараясь не думать о плохом, он предложил Лейсан найти места, откуда можно будет удобно наблюдать, сильно не бросаясь в глаза старейшинам. Девушка выбрала место у окна, рядом со статуей богини Этери —  первой Покровительницы, которая построила этот дворец.
Вдруг взгляд Лейсан стал суровым. На правах названной старшей сестры она имела удовольствие иногда ругать Найта и сейчас вспомнила, что еще не задала ему очень важный вопрос:
— Ты ел?
— Немного в пути. Все нормально, я пил дома чай с вареньем.
Хранительница проворчала:
— Дурак. Твоя старшая может прислать тебе сколько угодно денег, чтобы купить любую еду.
— Но мне нравится готовить самому. И денег мне достаточно.
Он говорил правду, но Лейсан не поверила и пообещала прислать ему после возвращения домой мешочек золота.
Найт покладисто кивнул. Если она собиралась позаботиться о ком-то, ее невозможно было остановить.
В этот момент его желудок издал жалобный стон. Если бы не шум в зале, Лейсан, услышав это, могла прямо сейчас отправиться за едой. Ну ничего, на банкете после собрания он позволит ей пичкать себя сколько угодно.
Тем временем уже наступил полдень. Огромные часы на башне снаружи было отчетливо слышно в шумном зале. С каждым их ударом толпа затихала, замолкая и устремляя взоры в сторону гобеленов, из-за которых должны были появиться старейшины.
Вместо них, стуча каблуками сапог, в зал вошел хмурый широкоплечий мужчина с белыми длинными волосами, собранными в аккуратный хвост на затылке. Его светло-голубой костюм был вышит серебряной нитью и украшен сапфировыми пуговицами. Широкие ладони были сжаты в кулаки, а густые брови сердито сдвинуты на переносице. Всем своим видом он излучал негодование несправедливо оскорбленного величия.
Киран — а это, несомненно, был он — быстро прошел в сторону возвышения и остановился у лестникы. Несколько Покровителей, стоявших в разных частях зала, издали тихие смешки. Но Киран этого не заметил, поглощенный своими мыслями.
Наконец появились старейшины — двое мужчин и женщина. Четвертая старейшина отсутствовала, но Найт хорошо помнил Покровительницу в алом одеянии и с сердитыми золотыми глазами, взгляд которых заставлял чувствовать себя ничтожным. Интересно, куда делась эта стерва?
Двое стражей вошли в зал и встали с двух сторон от мраморного стола. Еще двое вытянулись по струнке у лестницы.
Старейшины опустились на свои места. Пустым осталось кресло справа. Рядом с ним сидел мужчина с золотистыми короткими волосами. На его голове, как и на головах остальных старейшин, красовался венец в виде переплетенных ветвей священного дерева, которое, по легендам, вырастил сам Ашер — один из богов-создателей. Темно-синие глаза мужчины спокойно взирали на собравшихся, а руки в белых перчатках лежали на столе, почти сливаясь с ним и белым камзолом.
Левее сидела женщина с черными прямыми волосами и ласковой улыбкой, никогда не покидавшей ее губ. Она могла бы показаться не такой уж необычной из-за невысокого роста и простого белого платья, если бы не ее полностью серебряные глаза, которые были способны видеть будущее.
Крайним слева сидел мужчина с медно-каштановыми волосами и насмешливыми янтарными глазами с мягким изгибом, как у кота. И хотя уголки его губ были расслаблены, очевидно, у старейшины в белом костюме с алой перевязью сегодня хорошее настроение.
Являясь младший среди старейшин (ему было чуть больше тысячи лет), он занял этот пост несколько десятилетий назад, когда его предшественник ушел в отставку. Его звали Эйден. Огнедышащий Эйден из Харсана, Покровитель, уничтоживший последнего черного дракона, обитавшего в Харсанских горах и совершавшего опустошительные налеты на города и деревни. Неудивительно, что, родившись из желаний сотен тысяч людей, он обрел невероятную силу. Ему даже не понадобился Посланник, с которым он тогда заключил контракт. Человек послужил лишь пассивным проводником, чтобы Эйден мог использовать свою магию на полную мощь.
Именно он заговорил первым. О его красноречии, как и о подвигах, знали повсеместно.
— От имени четырех старейшин приветствую вас на ежегодном собрании во дворце Совета, — низкий мелодичный голос соответствовал элегантной внешности — хотелось смотреть и внимательно слушать, не упуская ни слова из того, что он говорил. — Сегодня мы обсудим две важные темы, одна из которых касается только мира людей, а другая — и божественного мира тоже. Но прежде, чем начать, прошу поприветствовать уважаемую хранительницу Лерайских лесов Айдану, прибывшую с юга и почтившую нас своим присутствием. Мы, старейшины, и все Покровители в этом зале давно не видели вас и очень рады встретиться сегодня спустя столько лет. Благодарим, что почтили нас своим присутствием.
Покровители уважительно склонили головы, приветствуя ее. Стоявшая у лестницы Айдана в ответ тоже кивнула, не меняясь в лице, только оранжевые глаза сверкнули под завесой длинных ресниц.
Найт почувствовал себя полным идиотом, когда вспомнил, как согнулся пополам в вестибюле. Стыд-то какой! Разве древняя хранительница станет здороваться с тем, кто даже боится посмотреть ей в глаза?
После церемонии приветствия женщина произнесла довольно низким голосом:
— Благодарю за приглашение. Я не могла не явиться, получив в этом году письмо от старейшин.
Она говорила уважительно, но Найт почувствовал холодность в ее словах.
А что насчет прошедших лет? Получается, ей не присылали приглашения? Если так, то неудивительно, что она не желала с кем-то общаться.
— Не желаете ли занять место Каррин, которая сегодня отсутствует из-за важного дела? — мягким, как и ее улыбка, голосом предложила черноволосая старейшина, жестом указывая на кресло слева от себя. — Просим вас провести это собрание вместе с нами, хранительница Айдана.
— Благодарю, — сказала она и, поднявшись на возвышение, опустилась в кресло. Ее руки, унизанные браслетами и кольцами, легли на подлокотники.
— Итак, — продолжил Эйден, — перейдем к обсуждению. Как всем известно, у реки Тихой родился новый Покровитель Севера Киран. На прошлом срочном собрании мы с ним уже обговорили желание смертных и путь, которым он собирается пойти, чтобы его осуществить. Киран смог быстро найти потенциального Посланника, но смертный не пожелал заключать контракт. Этот случай беспрецедентный, — на его губах появилась едва заметная улыбка и тут же исчезла. — Киран отправился на переговоры. — Найт был готов поклясться, что почувствовал насмешку в словах Эйдена. — Теперь Совет хочет узнать, как они прошли.
Можно было просто посмотреть на Кирана, раздувавшего ноздри от злости, чтобы узнать результат. Но все ждали от него подробностей
Киран шагнул вперед и поклонился.
— Приветствую Совет и хранительницу Айдану, — заговорил он с серьезным и мрачным видом. — С момента нашей предыдущей встречи я решил действовать иначе и повлиять на смертного через его старших. Я явился к командиру войск северян на границе, и тот с радостью согласился помочь. Но оказалось, что тот смертный, — последние два слова он процедил сквозь зубы, — еще не вернулся с задания. Чтобы не тратить время, я поискал его с помощью энергетического следа, но стало ясно, что его скрыли артефактом.
— И что же, ты передумал? — Эйден смотрел на Кирана сверху вниз и выглядел уверенным, что уж теперь тот должен сдаться. — Если смертный упрямится, вряд ли он не станет хорошим Посланником. Очевидно, его не очень-то интересует судьба Севера.
— Я так не считаю. При первой же встрече я ощутил сильную духовную связь.
— Так ты нашел его?
— Нашел, — лицо Кирана скривилось. — Когда он возвращался в гарнизон, я встретил его у Вороньих обрывов. — На секунду молодой Покровитель замолчал и отвел взгляд в сторону. — Он должен благодарить меня и свою удачу за то, что я не сбросил его вниз!
На этот раз Эйден не смог не ухмыльнуться. Действительно беспрецедентно: Покровитель бегает за потенциальным Посланником вдоль границы и умоляет заключить контракт.
Найт хмыкнул и прикусил губу, чтобы не захихикать. Лейсан вздохнула и прокомментировала:
— Должно быть, у смертного предвзятое отношение к Покровителям. Он нас терпеть не может, да? Как думаешь, Найт?
— Он забавный, — тихо произнес юноша, поглядывая на злорадствующих Покровителей, среди которых нашлось и несколько искренне сочувствующих неудаче коллеги.
— Киран? — Девушка ткнула его локтем в бок. — Вообще-то все серьезно. Смертные загадали желание, Покровитель готов его исполнять, а Посланник упрямится. Будет очень сложно найти другого, все-таки подходящие люди с неба не падают. — Задумавшись на мгновение, Лейсан обратилась к ближайшей Покровительнице: — Госпожа, скажите, а вам известно, какие способности у Кирана
— О, хранительница Лейсан! — встрепенулась та. — Я слышала, он управляет ветром.
— Хм... Может, чем-то еще?
— К сожалению, больше я не знаю. Сам Киран не очень общительный, после прошлого собрания мне не удалось с ним поболтать. Но, уверена, наш новый Покровитель Севера очень силен.
— Благодарю вас, — с улыбкой кивнула Лейсан и повернулась к Найту. — Вот видишь? Маги ветра очень редки. Даже я никогда их не видела. Найт! Чего это ты ухмыляешься?
— Как думаешь, у Кирана получится его уговорить?
— Даже если нет, нельзя заключить контракт без согласия обеих сторон. — Лейсан ткнула его пальцем в грудь. — Ты не сказал, почему у тебя это выражение лица. Задумал какую-то глупость? Как когда назвался демоном с Черничной горы.
— Это другое, — сказал Найт, пересаживая Кисточку с плеча Лейсан к себе в карман, откуда тут же послышался довольный хруст. — В тот раз я устанавливал деловые отношения с деревенскими. Ты же знаешь, мне пришлось!
Лейсан еще раз ткнула его и скомандовала:
— Говори!
— Разве сама не догадываешься?
Демон с Черничной горы, обманувший крестьян и присвоивший себе немалую часть черники, лукаво прищурил глаза.
Лейсан широко распахнула глаза:
— Ты что, собрался искать его?!
Найт пожал плечами:
— Мне просто интересно. Я ненадолго: одна нога здесь, другая там. Только посмотрю — и сразу домой.
— А если ты попадешь в неприятности
— Тебе незачем волноваться, я буду осторожен.
— Я твоя старшая! — Лейсан зыркнула на него, грозно сведя брови. — Я должна приглядывать за тобой, дурачок!
Пока двое шептались у статуи Этери, Киран выслушивал советы старейшины с серебряными глазами.
Эйден, сидевший с опущенным на сцепленные перед собой руки подбородком, повернулся влево и поинтересовался у Айданы:
— Уважаемая хранительница Лерайских лесов, что думаете вы?
— Я никогда не заключала контрактов и плохо знаю смертных. Мне сложно сказать, что лучше предпринять. Будь я на месте Покровителя Кирана, мне бы тоже нужен был совет.
— Понимаю. Мы тоже не уверены, как поступить. Те из нас, кому был необходим проводник, не сталкивались с подобным. Но Киран, похоже, не думает отступать. Не так ли, Покровитель Севера?
— Да. — Киран стоял на своем. — Я хочу попробовать еще раз. Генерал обещал поговорить с ним. Если и это не сработает, я последую совету старейшин и найду другого проводника.
Он был упрям, но не глуп. Известно, что Покровители наследуют мудрость поколения, пожелавшего их появления. Они не могут получить воспоминания людей или их характер, но становятся олицетворением их опыта и надежд, воплощением души народа. Они знают местность и нравы, знают, что предшествовало их появлению, обладают природными талантами и особой магией. Но каждый свой путь выбирает сам.
Именно таким — упрямым, вспыльчивым и ответственным, похожим на Кирана, был народ Ризы и Джейриа.
— Хорошо, — кивнул Эйден, откидываясь на спинку кресла. — Старейшины дают тебе еще пять дней. Если смертный и дальше будет вести себя глупо и безответственно, мы хотим, чтобы ты нашел замену.
— Я постараюсь.
Огнедышащий Покровитель из Харсана улыбнулся уголком губ и продолжил вести собрание:
— Возможно, вам кажется странной такая спешка. Но есть причины, касающиеся напрямую божественного мира. Рен, покажи, что ты нашел на границе с Крейном.
Невыразительный страж с парными мечами вышел вперед и положил на пол синий прямоугольный кристалл. Тот засиял, и над ним появилось изображение высотой с человека и такой же ширины. Все увидели берег широкой реки, где лежало множество мертвецов.
— Эта запись была сделана мной вчера, — пояснил Рен. — Войска Севера и Крейна столкнулись в битве в семь часов утра. Крейн отступил, потеряв много солдат. Я проверял местность на наличие опасных массивов и темной энергии, а нашел это.
Изображение двинулось и остановилось напротив одного из тел, а затем приблизилось к его руке. Рен перевернул ладонь и, Покровители смогли увидеть на ней черный узор печати контракта.
В зале тут же раздались вздохи и шепот.
— Это один из мертвых солдат Крейна, я проверил его сразу же после гибели. Через минуту печать исчезла, — сказал Рен и протянул руку в сторону остановившейся записи. — Вот, взгляните.
Над полом появился черный узор в виде причудливо переплетающихся фигур, черточек и точек. По краям было несколько слов на божественном языке.
— Это печать контракта с Покровителем, — сказал Эйден, — но она черная, что неестественно. Ее можно было бы перепутать с демонической. Возможно, люди так и считают, потому что не могут прочесть наши писмена. Но здесь вы видите имя не демона, а Покровителя. Мартин.
— Старейшина, это тот самый Мартин? — спросил кто-то из толпы.
— Мы не можем пока говорить с абсолютной уверенностью, но вероятнее всего это действительно он. Мы предполагаем, что демоны нашли для него способ ему заключать контракты повторно и не один раз.
— Как такое возможно?!
— Если бы мы стали заключать контракты с людьми снова и снова, то могли бы влиять на мир смертных постоянно. Это безумие!
— В Крейне полно демонов, это наверняка их работа, как и сказал старейшина.
— Это нарушает все мировые законы!
Эйден поднял руку, останавливая шум:
— Поэтому Совет хочет, чтобы вы проверили, не появлялись ли в ваших владениях люди с черными печатями. Несомненно, некоторые смертные действительно сотрудничают с демонами для получения силы. Но в данном случае только очень опытные шаманы способны отличить божественную печать от демонической. Просим вас быть внимательными.
Неожиданно заговорила хранительница Айдана:
— Это точно печать Мартина, но я не думаю, что ему кто-то помогал. Для этого он слишком горд. — Женщина поглаживала кольцо с крупным камнем, задумчиво глядя на печать. — Мартин был рожден по воле первого правителя Крейна, могущественного мага огня. Мартин получил огромную силу. Он выбрал Посланником младшего брата короля и заключил контракт с ним.
Старейшина с серебряными глазами мягко возразила:
— Но печать Мартина была белой, как и его крылья.
— Верно, Сибилла. Но не всегда это говорит о намерениях или характере.
— У Покровителя с белыми крыльями могли быть плохие намерения? — удивился Киран, с недоверием глядя на Айдану. — Но цвет крыльев означает чистоту желания. Если крылья Мартина были белыми, то он был создан для добра. Разве не так?
— Юный Покровитель прав.
Хранительница загадочно улыбнулась и больше ничего не сказала.
Киран растерялся. Зачем тогда она заводила этот разговор?
— Я проверю границу, когда отправлюсь туда, — наконец проговорил он.
Эйден кивнул и обратился к остальным:
— Хранительница Айдана сказала, что черная печать принадлежит Мартину, но мы не можем исключать того, что могущественный демон ее подделал.
— А как же Великий горный хребет? — неожиданно задала вопрос Лейсан. — Обитающие там демоны на протяжении многих лет оставались нейтральными. Могут ли они помочь на этот раз?
Найт, не ожидавший, что она станет участвовать в разговоре, даже слегка вздрогнул.
— Мы давно не связывались с ними и не станем, — заявил Эйден. — У Совета достаточно сил, чтобы разобраться.
— Тогда что демон делает во дворце? — спросил Киран, уставившись на того, кто стоял рядом с Лейсан, наполовину скрывшись за статуей. Но черные крылья было не так легко спрятать.
Найт встретился с ним взглядом и сделал шаг в сторону. Черные глаза стали похожи на два пылающих уголька.
Увидев его реакцию, Киран сильнее нахмурился и отвел руку в сторону. Вокруг его пальцев замерцали синие искры.
«Он что, всерьез решил атаковать кого-то в зале Созидания?» — удивился Найт, но даже не вытащил руки из карманов.
Противостояние взглядов продлилось всего около секунды.
Поняв, что ненамеренно привлекла к названному брату внимание, Лейсан схватила его за рукав и сердито уставилась на Кирана:
— Кто это тут демон?
Покровитель заметил тонкую ручку, вцепившуюся в парня, и в недоумении хлопнул глазами:
— Почему вы...
— Он не демон!
— Тогда почему его крылья… такие?
— Нравится цвет? — В этот раз голос подал уже сам Найт. — Тебе же сказали, что я не демон. Нужны еще доказательства?
Со всех сторон послышались шепотки. В общей сложности юноша мог сказать, что его назвали наглым, не знающим своего места, хитрым и вообще со всех сторон отрицательным грубым мальчишкой. Чего и следовало ожидать.
Киран уловил только провокацию и оскалился в ответ:
— Да кто ты такой?!
— Да никто, — хмыкнул мужчина с медными волосами, собранными в красивую длинную косу.
— Его хоть и называют демоном с Черничной горы, — подхватила Покровительница в зеленом платье, — но таковым он не является и даже до уровня слабого смертного мага не дотягивает.
— Просто безымянный позор божественного мира.
Большинство собравшихся кивали и ухмылялись, а старейшинам, казалось, было все равно: они лишь продолжали молча наблюдать с высоты своей силы и величия.
Лейсан не собиралась терпеть. Она открыла рот, чтобы возмутиться, однако Найт быстро коснулся ее запястья и шепнул: «Не надо, я сам» и сказал Кирану:
— Слышал? — в черных глазах, обрамленных пушистыми ресницами, была веселость, а не обида. — Я безымянный позор с Черничной горы. Тебе не стоит так волноваться, иначе начнут выпадать перья.
Найт подмигнул Лейсан и сделал несколько шагов вперед. Он чувствовал на себе взгляды всех собравшихся, но продолжал держать лицо, обращаясь к Покровителям за большим столом:
— Уважаемые старейшины и хранительница Айдана, могу я покинуть собрание первым, раз мое присутствие всех смущает?
В зале повисла тишина. Воздух наэлектризовался, как перед грозой.
Заговорил с самого не проронивший ни слова старейшина с синими глазами:
— Можешь идти, Найт.
Услышав свое имя из его уст, демон с Черничной горы был, мягко говоря, шокирован, но не подал виду. Поблагодарив Совет и попрощавшись, он развернулся и ушел, глядя прямо перед собой и не позволяя исчезнуть с губ легкой улыбке. На полпути к выходу из зала Созидания юноша поймал ерзающую в кармане пальто Кисточку и усадил ее на плечо. А затем вышел из зала и из дворца, не оглядываясь.
Идя по мосту и слушая рев водопада, Найт едва мог успокоить бешено колотящееся сердце. Лоб покрылся холодным потом, а руки мелко дрожали. Каким бы уверенным он ни пытался казаться минуту назад, внутри все сжималось от страха.
У Покровителей были мощные ауры, гораздо сильнее, чем у него. И некоторые нанесли невидимый удар, когда Найт выходил из зала Созидания. Он почувствовал, как в его спину врезалась энергия не менее десятка Покровителей. Одна из них была очень знакомой.
— Сволочи… — бормотал Найт, направляясь от моста к беседке, где был установлен камень-портал. — Как будто ваши белые... Кха-кха… крылышки — это ваша добродетель! Ха-а…
Взволнованная Кисточка, не понимая, что с ним не так, спустилась на землю и прыгала, пытаясь привлечь внимание.
Найт остановился посреди вымощенной гранитом тропинки и убрал крылья. Обернувшись через плечо, он взглянул на величественный дворец с обидой.
— И не надо, обойдусь, — прошептал юноша и закашлялся.
Сплюнув кровь в густую изумрудную траву, он на несколько секунд прикрыл глаза и, выпрямившись, решительно зашагал к порталу.
— Кисточка, иди сюда. Со мной все в порядке, не переживай. А знаешь, я решил! Направимся к границе. Посмотрю на этого человека и, может, узнаю причину его отказа. Хм, надеюсь, там у них нормальная погода, а то у меня только одно пальто.

Глава 3. Спонтанное решение и его последствия

Портал перебросил Найта в городок Чора, расположенный неподалеку от гарнизона войск Севера. Но до него еще было топать и топать на своих двоих по дорогам и лесу. К тому же Найт не планировал просто появиться и сообщить, что пришел поболтать с несостоявшимся Посланником Кирана. Солдатам достаточно взглянуть на него, чтобы заподозрить в демоническом происхождении. Единственным вариант — подстроить как бы случайную встречу, но для начала надо осмотреться.
Было еще одно, более срочное дело — поиск еды. Есть хотелось зверски! Стоя в храме и рассматривая новенькую, вырезанную из камня статую Кирана, Найт думал вовсе не о нем, а о сочной жареной курочке с картошкой и приправами.
Нащупав в кармане оставшиеся монеты, демон с Черничной горы печально вздохнул и вышел из храма. Уже темнело, прихожан не было, только маленькая бабулька подметала крыльцо. Увидев юношу, выходившего из главного зала, она подслеповато смежила морщинистые веки и поклонилась, приняв Найта за состоятельного господина. Поздоровавшись, тот улыбнулся и спросил, где можно поесть. Старушка указала на небольшое двухэтажное здание на другой стороне улицы.
В Чоре было подозрительно тихо, как будто большинство жителей покинули город или решили лечь спать еще до заката. Вывески на мастерских и магазинчиках тихо покачивались на ветру. Свет горел только в одном месте. Найт толкнул дверь и зашел в маленькую закусочную.
Вдоль стен стояли деревянные столы, за которыми могло с трудом уместиться до четырех человек. На закрытый для посетителей второй этаж вела лестница. Ее перила украшали голубые ленты.
Тесное, но очень чистое помещение оказалось пустым.
Найт осмотрелся и сел за дальний стол, где тень от лестницы могла частично скрыть лицо посетителя. Деревянная поверхность была отполирована множеством рук, тарелок и чашек, а посередине на ажурной салфетке стояла маленькая вазочка с полевыми цветами. В этом месте явно хозяйничала женщина.
Предположив, что хозяйка отошла ненадолго, раз дверь была не заперта, юноша подождал несколько минут, но никто не явился. Тогда он решил позвать:
— Хозяева! Есть тут кто?
Со скрипом и грохотом открылась дверь на задний двор, и в зал ввалился мужчина средних лет с рыжей бородой и кудрявой шевелюрой.
— Мать моя, кого к нам занесло! — пробасил он, ставя корзину с овощами на ближайший стол. — Что привело сюда молодого господина? Ох, только не говорите, что инспекция!
— Э, нет, — смутился Найт. — Я просто зашел поесть.
— О, хорошо, что не инспекция! А то надоело каждый раз объяснять чиновникам, что мы честно платим налоги.
— А почему у вас в городе так пусто?
— О, это я вам расскажу. Да садитесь, чего стоите? Говорите, что приготовить — я быстро жене на кухню передам и вернусь.
Найт сжал в кармане монеты и скрепя сердце сделал заказ, решив лучше наесться вдоволь, чем снова экономить и расстраивать Лейсан.
Рыжий мужчина подхватил корзину и умчался на кухню, а спустя пару минут появился с кувшином вина и сел напротив Найта, наливая ароматную алую жидкость в две чаши.
— Это сливовое, домашнее. Вы попробуйте, молодой господин. Моя любимая женушка делает его каждый год! — Сияя улыбкой с кривыми зубами, хозяин торжественно вручил чашу Найту.
— Спасибо. Так... — Юноша пригубил вино — очень даже неплохое, хотя и не сравнится с тем, что он сам делает из черники. — Расскажете, что у вас тут за город-призрак?
— О, это очень точно! — подхватил мужчина. — Раньше здесь частенько бывали солдаты: приходили поесть, прикупить чего да выпить. Рук не хватало! Мы с моей ненаглядной даже помощников нанимали. А теперь гляньте-ка! Ни один солдатик не приходит, как проклял кто, честное слово!
— Неужели нет причины?
— Есть, как не быть! Все новый этот — как его? — генерал! Это вам, молодой господин, любой скажет! Старого как убило недавно, так все... Вы только представьте! Говорят, там такое сражение было: искры летели во все стороны, земля дрожала! А солдатики наши что? Среди них магов и шаманов немного, не то, что у Крейна. Те как союз с демонами заключили, так их хрен победишь. Ох, простите, молодой господин, что ругаюсь!
— Да нич...
— А они прут и прут! — судя по скорости слов, вылетающих из его рта, мужчина явно был из тех, кто любит поболтать и посплетничать. А если учесть, как давно он этим не занимался, бедные уши Найта можно было только пожалеть. — Наши недавно так хорошо отбились, так хорошо! Я слышал, есть там одна шаманка — все равно, что волчица. Бешеная! Так, о чем это я говорил-то?
— О новом генера...
— Точно! Из столицы этого нового прислали. Две недели назад и приехал. С того момента солдатики больше к нам не наведываются. Видать, генерал не пускает. Ему-то что? А мы сидим без работы, понимаете?
— Угу.
— Чего это вы так медленно пьете? Не нравится? Да не верю! Еще хотите? Вот, пейте, молодой господин, а то вы что-то бледненький какой-то.
В этот момент из кухни выплыла женщина примерно того же возраста, что и болтливый бородач, неся в руках поднос с чашкой супа и жареной курочкой. Найт едва не потерял сознание от восхитительных запахов.
— Приятного аппетита, молодой господин, — опуская поднос перед юношей, добродушно заулыбалась женщина. — Просите еще, я быстро приготовлю!
— Благодарю. — Едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на еду, Найт вернул хозяйке улыбку и покачал головой. — Мне и этого достаточно, очень аппетитно выглядит.
— Вы ешьте, а я расскажу вам дальше! — махнул рукой рыжий мужчина. — Дело в том...
И он принялся пересказывать все сплетни о новом генерале, прославившемся как тиран и вообще со всех сторон отрицательный человек, а также байки о бешеной шаманке, о маге, обратившем в бегство целый отряд, и о прочих невероятных событиях. 
— Они ведь месяцами на границе, а там никакой радости, одни только демоны и солдаты Крейна. Так жалко их, честное слово! Взял бы вино, из еды чего и сходил к ним, да страшно, понимаете? Еще скажут, что я мешаю им службу нести. Был, я слышал, такой случай...
И он, вытаращив глаза, стал рассказывать очередную историю. Найт слушал вполуха.
— Кстати, — вспомнил юноша, — я ведь и жителей не заметил, кроме вас. Куда они делись?
— Пошли на представление! — радостно заявил бородач.
— Представление?
— Верно! Я тоже собирался, да ненаглядная не пустила и сама не пошла. Говорит, страшно. Еще, думаю, с десяток человек осталось — все дети да мамочки. Остальные к гарнизону двинули. Давненько уже. О, а вы, молодой господин, наверное, тоже туда направляетесь?
Найт замер с недоеденной куриной ножкой в руке. У него было плохое предчувствие.
— А что там?
— Так вы не слышали?! Я думал, вы специально для этого приехали! Как же вы не слышали по дороге?
— Ну, я ехал один и почти ни с кем не разговаривал, — выкрутился Найт. — Появился кто-то важный?
— Ха, тоже мне! Это он, может, важным себя и считает! — Хозяин заведения в сердцах выругался. — Уж простите, а язык не поворачивается сказать по-другому!
Он едва сдержался, чтобы не сплюнуть от негодования.
— Погодите. — Найт уронил ножку в тарелку. Что-то здесь было сильно не так! Вы о ком?
— Да об этом неблагодарном мерзавце, будь он неладен! — вскрикнул мужчина, грохнув кулаком по столу. — Вот уж получит он сегодня! Мы, северяне, столько пережили, столько крови и пота пролили! И вот, после стольких лет наконец-то явился наш благословенный Покровитель, а этот!.. Ух, я бы его! Знаете, молодой господин, новый генерал хоть и сволочь, но справедливый! Теперь посмотрим, как эта скотина запоет, когда его выпорют хорошенько!
— Чем?.. — лицо Найта, немного зарумянившееся после выпивки и еды, снова побледнело.
— Кнутом! — довольно изрек болтун и залпом осушил свою чашу.
— А когда?
— Да начали уж, поди.
Юноша дернулся, ударился коленкой об стол, вскрикнул и подскочил на ноги, едва его не опрокинув. Резко развернувшись, он ринулся было к двери, но уронил стул и врезался в соседний стол. Стиснув зубы от боли под взглядом перепуганного мужика, он поднял стул и собирался выбежать на улицу, но вдруг остановился.
Брошенный серебряник упал точно в пустую чашу.
— Спасибо, сдачи не надо!
Кисточка уже ждала Найта на крыльце с мышью в зубах. Юноша не глядя схватил ласку вместе с ее добычей и сунул в карман. Он уже собрался бежать, но потом осознал, что так ни за что не успеет. Тяжело вздохнув, Найт вернулся в забегаловку.
— Кхм, извините. А не найдется ли у вас лошади?
Вскоре он уже скакал во весь опор на лошади, позаимствованной у приятеля хозяина закусочной, живущего в соседнем доме. Как сказал бородач, сын соседа служит в войсках, доставляющих солдатам провиант, и гнедой жеребец принадлежит ему.
Коня отдали под залог размером в три серебряных. Теперь у Найта осталось лишь несколько медных монет. Но это не имело значения, пока он, неловко держась в седле, несся по дороге к гарнизону. Из-под копыт коня комьями летела грязь, попадая на чистенькие туфли и пальто. Кисточка притихла вместе с пойманной мышью в кармане, только пару раз недовольно пискнув.
Наконец Найт свернул в лес.
«Что же это получается? — возмущался он про себя, едва успевая отводить от лица угрожающие больно хлестнуть ветки. — Ты, тупица, зовущийся Покровителем Севера, подставил смертного?! Совсем умом тронулся? Где хваленые мудрость и опыт поколения? Как можно быть таким узколобым, чтобы попросить генерала уговорить простого солдата стать твоим проводником! Неужели не подумал, что, если тебе нельзя применять силу для заключения контракта, то к людям это не относится? Ну, конечно же, ты не знал! Зато теперь, когда смертный дважды отказался, что о нем думают другие? Они могут его и убить! Демоны, Киран, ты идиот!»
Найт чуть притормозил у небольшого оврага, и конь легко перемахнул через него, пустившись дальше по влажной лесной почве. Скакать по незнакомому лесу в сумерках вообще было опасным занятием, но юноша чувствовал, что не может опоздать. И с чего так переживать о незнакомом человеке, которого он даже в глаза ни разу не видел? Видимо, вино в голову ударило, не иначе...
Доскакав почти до места, Найт ощутил запах горящего дерева, а вскоре впереди показались языки пламени.
— Что здесь происходит?
Ответ не заставил себя ждать. В нескольких метрах от Найта и его вставшего на дыбы коня полыхнул стремительно летящий огненный шар и врезался в ствол молодого деревца, которое тут же вспыхнуло, словно спичка. Был ранее дождь или нет — для магического пламени это не имело значения.
Найт от испуга вскрикнул и едва не выпал из седла. Заржав, конь встрепенулся и рванул в сторону от пламени, но наткнулся на еще одного мага в серебристых доспехах и алом плаще. Руки того поднялись, и еще один огненный шар полетел в сторону деревьев. Раздался болезненный вопль. Ему вторил крик Найта.
Маг стремительно развернулся и уставился на мечущегося от одного горящего куста к другому гнедого жеребца и его седока.
— А ты еще кто? — раздраженно прорычал мужчина с сильным акцентом, и в тот же момент в его плечо прилетела стрела. Разъяренный, он сорвался с места и бросился бежать, забыв и о коне, и о Найте, который уже сто раз пожалел о своем решении и очень хотел оказаться в тишине и спокойствии на Черничной горе.
«Надо сматываться! — вопил про себя юноша. — Куда угодно, скорее! Что я тут делаю?! Откуда я вообще приехал?»
К его глубокому сожалению, полыхающий лес был одинаков со всех сторон.
Раздался крик на крейнском:
— Здесь засада, уходим!
Еще несколько стрел просвистело по воздуху. Одна скользнула в сантиметре от коня и еще сильнее его напугала.
— Кисточка! — выкрикнул Найт, пытаясь удержаться в седле. — Кисточка, ты как?
Ласки в кармане не оказалось! Едва не плача, он стал озираться по сторонам, пытаясь найти зверька на земле, когда конь снова встал на дыбы и на этот раз скинул его на землю. Лишившись груза, животное ускакало в темноту.
Удар вышиб из легких Найта весь воздух. Несколько секунд он только с тихим хрипом открывал и закрывал рот, пытаясь вдохнуть. Наконец ему удалось перевернуться и подняться на ноги. Отчаянно кашляя, юноша снова стал искать крохотную ласку в этом огненном кошмаре.
— Кисточка, иди сюда! — В один момент край пальто загорелся, и он потушил его хлопком руки. — Кисточка! Кха-кха-кха! Кист... Фух! Я все равно найду тебя...
Неистово сверкая слезящимися от дыма глазами, Найт побрел в сторону от горящих деревьев. С большей вероятностью ласка направилась туда.
— Кисточка, хватит прятаться! Я знаю, что ты так просто не помрешь. Тут скорее я задохнусь! Кха-кх... Ай!
Споткнувшись о торчащий корень, демон с Черничной горы упал на землю плашмя, обстоятельно испачкав не только свое пальто и брюки, но даже рубашку. Стерев со щеки грязь вместе с кровью от уже затянувшихся царапин, он поднялся на ноги и попытался отчистить ее от одежды. Юноша был весь мокрый после поездки по влажному лесу и падения, к нему прилипли старые листья и трава. Жаркий огонь остался за спиной, и тело начинало дрожать под пронизывающим ночным ветром. Найт моментально замерз.
«Все! — решил он и прислонился спиной к дереву, переводя дух и кутаясь в сырое пальто. — Плевать на человека. И что на меня нашло...»
Вдруг сзади раздался хруст веток. Найт обернулся и увидел в нескольких шагах четверых солдат в черной броне, какую носили северяне. Они были словно тени на фоне горящего леса. Один силуэт, державший что-то блестящее в руках, отделился от группы и побежал в кусты, откуда тут же донесся звук борьбы. Трое других людей продолжали медленно и уверенно приближаться к Найту.
«Северяне — это хорошо, — устало подумал он. — Они ведь не примут меня за врага? Что мне сказать?»
Найт открыл рот:
— Я...
— Вытяни руки, — холодно приказал один из солдат, вскинув лук. На кончике стрелы, нацеленной Найту в лоб, сверкнула молния.
Несчастный демон с Черникной горы мысленно кричал и убегал в панике, а вслух, заикаясь, произнес:
— Ч-что?
— Подними руки.
— Х-хорошо, но...
— И заткнись.
— А?
— Заткнись!
Найт сглотнул.
«Только не стреляй в меня из этого! Прошу! Пожалуйста-пожалуйста!»
Северянин приказал:
— Повернись. Медленно. Стой. Хватит трястись! Нае?
Закусив губу, Найт стоял с поднятыми руками и молился богам-создателям — Этери, Ашеру, Марине и Резариону — о своем спасении. И плевать, что им вряд ли есть до него дело! Это хоть немного успокаивало.
Человек, названный странным именем Нае, подошел, молча заломил ему руки и связал их за спиной. На удивление, его действия оказались аккуратными и, если можно так сказать, вежливыми.
— Какие черные волосы! — произнес женский голос с неуместным восторгом.
Найт удивленно моргнул. Он же видел четыре высоких фигуры. Одна из них — девушка?
— Думаешь, демон? — с насмешкой сказал парень с луком. — Слишком трусливый. Если только притворяется. Проверишь, Аури?
— Ага.
— Будь осторожна, — предупредил Нае.
Огонь за спинами северян не позволял видеть их лица, но им самим ничего не мешало рассматривать Найта. Он смог различить только множество косичек на плечах девушки, оказавшейся одного с ним роста, и еще меч в ее правой руке.
— Посмотри на меня, — левая рука в перчатке без пальцев крепко сжала его подбородок, вынуждая держать голову прямо. — Не щурься!
Найт кусал губу и, кажется, прокусил до крови, но больше беспокоило то, что его заставляли раскрыть шире слезящиеся от дыма глаза. В итоге он дернулся, но девушка притянула его еще ближе, в то время как Нае удержал за плечи.
— Сложно! — прошипел Найт сквозь зубы.
— Знаю, — просто ответила воительница. — Но ты ведь не хочешь, чтобы мы убили тебя, даже не проверив?
Юноша моргнул и прямо взглянул на нее.
«А почему с этими людьми все нормально? — обиженно подумал он. — Они используют какое-то заклинание?»
Аури несколько долгих секунд напряженно всматривалась в бледное лицо, измазанное грязью, и в итоге протянула, улыбаясь:
— М-м, какие глаза.
И все.
— Демон? — нетерпеливо спросил лучник.
— Не зна-аю.
— Не знаешь?! Что не так с его глазами?
— Они такие черные, что могли бы поглощать лунный свет.
— Прекращай лирику. Просто скажи — я должен его убить?
— Куда торопишься? Подойди и посмотри сам.
Северянин быстро приблизился, перехватив у Аури подбородок Найта. Тот покорно замер в тени нависшего над ним человека, чьи мозолистые пальцы давили так сильно, что могли оторвать ему челюсть. Казалось, если он отведет взгляд, этот человек именно это и сделает.
— Кровь красная. И я не чувствую ауру демона. — Северянин вынес вердикт и отступил. Найт наконец-то смог спокойно вдохнуть. — Но мне он кажется подозрительным. Возьмем с собой, а там посмотрим.
— Возьмешь его на своего коня? — спросила Аури, похоже, вполне довольная таким решением.
— Сама и бери, — буркнул лучник.
— Не могу — у меня много вещей, а парни вообще едут вдвоем. Хочешь ехать с Нае или Варианом?
Найт слышал свист воздуха, втянутого сквозь зубы.
— Ладно.
Найт собирался хотя бы выяснить подробности: куда они едут, так ли нужно брать его с собой, да и как можно ехать верхом со связанными руками? Но после четкого удара в шею он моментально отключился.

Глава 4. Знакомство

Он снова был в этом проклятом месте, снова один, без возможности видеть окружающий мир.
Слушая стук своего сердца и дыхание, он понимал, что жив. Он лежал на покрытой мягким мхом земле. Тело не могло двигаться, глаза не открывались. Тишина сводила с ума.
Он считал удары сердца, вдохи и выдохи и постоянно сбивался со счета.
Собирая сознание по частям, он понимал, что не знает ничего о себе. Но кто он такой? Что он такое? Существовал ли он раньше или появился только теперь? Как давно его тело лежит в этом месте? Есть ли отсюда выход?
Иногда он спал, и ему снились неясные образы или кошмары, которые он вскоре забывал.
Порой ему мерещился свет, слышались голоса. Было чувство, что он должен куда-то спешить и что-то сделать. Иногда тишину нарушал звук капающей воды или слабый шум ветра. Он знал, что такое ветер. Мысли о нем приносили спокойствие. Где-то там есть путь к большому миру, а значит, однажды он выберется отсюда.

        
      
Найт дернулся и проснулся. Распахнув глаза, он увидел лишь ту же темноту, что и во сне, но на этот раз на лице чувствовалась полоска ткани, закрывающая обзор. Связанные запястья болели от жесткой веревки.
Юноша пошевелился и немного повернул запястья, чтобы веревка не натирала нежную кожу с их внутренней стороны. Одержав небольшую победу, он обрадовался, но вдруг обнаружил, что в странном согнутом положении лежит животом и грудью на жестком седле, а его ноги болтаются без опоры, причем тоже связанные.
«Это похищение! — запаниковал Найт. — Эти люди точно солдаты-пограничники? Кажется, я нарвался на каких-то бандитов!»
Он дернулся сильнее и услышал сверху ворчание:
— Чего ты ерзаешь, а? Рановато очнулся, поспи еще.
Очередной удар отправил его обратно в забытье.
«Да сколько ж можно?!» — мысленно заорал Найт, позже обнаружив себя все так же связанным, но уже сидящим на земле. Под ним лежало что-то похожее на еловые ветки.
Обиженный, он неуверенно, но сердито потребовал:
— Ра... развяжите!
— О, проснулся! — заметил кто-то новый, чей молодой и звонкий голос он раньше не слышал. — Аури, твой демон недоволен, усмири его.
Найт даже растерялся, не зная, что на это ответить.
— Наконец-то ты проснулся, — это был голос девушки. — Мы уже собирались облить тебя ледяной водой.
— Лучше бы просто развязали. Я почти рук не чувствую!
— Я еще не уверена в тебе.
Повязку аккуратно сняли с глаз, и рука в перчатке снова ухватила его за подбородок.
Сначала Найт щурился от дневного света, а когда глаза привыкли, смог увидеть перед собой смуглую девушку на вид чуть старше двадцати с многочисленными шоколадными косичками и с плетеной кожаной лентой на лбу. Ее внимательные темно-карие глаза в обрамлении пушистых ресниц с любопытством смотрели на него из-под прямых бровей, изучая под разными углами. На ее шее висели бусы из голубых и зеленых камней и ожерелье из клыков какого-то животного.
«Кочевница, причем шаманка, — догадался юноша, рассматривая Аури в ответ. — Неудивительно, что она способна отличить демонов от людей»
— Где ты взял такие глаза? — прозвучал внезапный вопрос.
— В каком смысле? — нахмурился Найт.
— Почему они такие черные? Ты совсем не похож на человека с востока.
Он уже собирался ответить «не знаю», потому что действительно не знал, но подумал, что это будет как-то подозрительно.
— Я с ними родился.
— Возможно, в тебе течет смешанная кровь, — продолжила рассуждать шаманка. — Или, может, ты все же демон?
— Я не демон, — максимально убедительно произнес тот, кого называли демоном с Черничной горы из-за его же собственной выходки. — Не хочешь сначала меня послушать, а потом выдвигать предположения?
— О. И какая твоя версия?
— Я приехал из Чоры. Возможно, вы видели гнедого коня, который...
— Аури! Прошу тебя, иди и заставь его заткнуться и прекратить обижать мою Леди! — взмолился обладатель звонкого голоса, недавно просивший шаманку усмирить Найта. — А-а-а! Эта скотина жует мою куртку! Аури-и!
Юноша и девушка одновременно повернулись в сторону худощавого рыжего паренька, пытающегося отобрать одежду у гнедого жеребца.
Аури закатила глаза и направилась на выручку юноше, который тут же просиял и отошел в сторонку, предоставив решение проблемы профессионалу. Как известно, кочевники хорошо ладили с животными, а особенно — с лошадьми, ведь они садились в седло раньше, чем начинали ходить.
Тут Найт кое-что вспомнил и стал обеспокоенно озираться в поисках своей спутницы, потерянной в ночном пожаре.
— Кисточка, где же ты теперь? — прошептал он, мысленно умоляя, чтобы ласка осталась жива. — Я виноват, надо было лучше смотреть за тобой...
Убедившись, что на берегу реки, где остановились на привал северяне, нет ни следа маленькой хищницы, Найт в оцепенении уставился на шаманку, возившуюся с лошадьми. Дороже Лейсан и Кисточки для него не было никого на свете! Если ласка погибла... Он изо всех сил гнал эти мысли. Нет! Она ловкая и умная и обязательно найдется!
Почувствовав на себе пристальный взгляд, Аури обернулась и подмигнула.
А затем случилось невероятное: с гнедого жеребца на высокую серую кобылу, а потом и на вороного коня быстро перескочила маленькая ласка. Напугав последнего, она ловко спрыгнула на землю и подбежала к своему ошарашенному демону с Черничной горы, из груди которого вырвался всхлип и хриплое восклицание:
— Кисточка!
Ласка молнией забралась по грязному пальто. Сама она оказалась чистой и очень довольной. Побегав по Найту туда-сюда, ласка прижалась к его щеке, восторженно пища.
Найт облегченно выдохнул и потерся подбородком о маленькое тельце:
— Ты что, приехала на коне? Как же я рад, что ты жива. Если снова решу сделать похожую глупость, ты должна укусить меня. Обещаешь?
В ответ ласка легонько куснула его за ухо. Казалось, даже солнце стало светить ярче.
— Эй, что ты делаешь? — окликнули сбоку. — Смотри сюда.
Тон появившегося с хворостом для костра лучника был холодным, как вечная мерзлота, а голос угрожающе низким. Найт повернул голову, опасливо глядя на этого неприятного человека.
Заметив прижавшуюся к его щеке ласку, северянин удивленно вскинул брови.
— Какой уважающий себя аристократ поедет в таком прикиде в лес на чужом коне, де еще с ручной лаской? — проворчал он, бросая ветки в костер. — Ты что, дурак?
Найт, прекрасно понимая всю глупость своего поступка, уже сто раз мысленно отчитал себя. Тем не менее, он обиделся. Его угольный взгляд встретился с ореховым взглядом лучника в молчаливой схватке. Никто не хотел уступать.
Шаманка и рыжий паренек, наконец-то успокоившие лошадей, тихо наблюдали. Если бы противоборствующие стороны обратили на них внимание, они могли бы заметить, как серебряная монета перекочевала из кармана юноши в карман девушки.
В итоге лучник ухмыльнулся и прежде, чем направиться к реке, коротко бросил:
— Интересно.
Найт, которого опять не подумали развязать, смирился и решил, что все не так уж плохо. В конце концов, его не прибили. Может, даже получится убедить северян, что он, хоть и дурак, но совершенно неопасный, и его следует отпустить с миром.
Набрав воды и повесив небольшой чайничек над огнем, лучник сел на бревно напротив.
— Что ты делал вчера в лесу? — спросил он, глядя исподлобья.
— Ехал в сторону гарнизона, — честно признался Найт, чувствуя себя очень неловко под этим испытующим взглядом.
— Зачем?
— Мне сказали, что там будет представление.
Молодой мужчина, которому, на первый взгляд, тоже было чуть за двадцать, прищурился:
— Представление?
Найт терпеливо объяснил:
— Хозяин закусочной в Чоре рассказал, что ваш генерал собирается наказать человека, который отказался от контракта с Покровителем.
— А-а, — протянул северянин, лениво отбрасывая назад упавшие на глаза темно-русые волосы и скаля ровные белые зубы, — так ты из тех извращенцев, которым нравится смотреть, как бьют людей.
«Извращенец» открыл и закрыл рот, ничего не сумев возразить. С точки зрения нормального человека, его объяснение и впрямь звучало несколько... неправильно.
— Забавно, — заключил лучник. — Тебе было так интересно, что ты решил рвануть на чужом коне через лес? Ты хоть заплатил?
— Три серебряных, — буркнул юноша. Ласка на его плече утвердительно гукнула.
— Пусть ты извращенец, но хотя бы не вор.
Найт обиженно фыркнул. Он уже понял, что спорить с этим человеком бесполезно и даже опасно.
— Ладно, — хитрые, чуть прищуренные глаза наблюдали за тем, как молодой господин с ерзает на еловых ветках, пытаясь найти удобную позу. — Тогда кто ты такой?
— Де...
Найт в ужасе заткнулся, чуть не назвавшись демоном с Черничной горы.
— А?
— Делать мне больше нечего, как называть свое имя тому, кому плевать на мои страдания.
Лучник вопросительно поднял бровь.
— Развяжи, я не чувствую рук!
— О, ты об этом.
Наконец веревки на руках и ногах Найта были перерезаны острым ножом. Разминая онемевшие и натертые почти до крови запястья, юноша шипел и вздыхал над своим испорченным нарядом. Больше всего было жаль пальто, расшитое серебряной нитью, которое подарила Лейсан.
— Теперь назови свое имя, — потребовал лучник, убирая нож за голенище сапога.
— Найт.
На мгновение молодой мужчина замер с озадаченным видом.
Найт растерялся: «С именем-то что не так?»
— А фамилия? Не скажешь? Ну ладно, не говори.
Северянин вновь уселся на бревно и сложил руки на груди. Найту совсем не нравилось находиться под его пристальным взглядом, но деваться было некуда. А еще сильно хотелось пить и есть.
Все Покровители в какой-то степени были правы. Невозможно представить, чтобы кто-то вроде Кирана, Эйдена или Лейсан был схвачен людьми и сидел грязный на еловых ветках, мечтая о горячем чае и кусочке хлеба. Ему и самому было стыдно, но по большей части просто страшно. Но если уж этот грубый воин более или менее ему поверил и даже развязал, то с другими северянами должно быть проще, верно?
Найт осторожно спросил:
— А ты скажешь свое имя?
— Хан, — представился лучник. — С Аури ты уже знаком. Рыжий и кудрявый — Вариан, а Нае должен скоро вернуться.
Найт не мог сказать, что ему приятно познакомиться, так что промолчал.
Вдруг взгляд Хана потемнел.
— Допустим, я тебе поверил, — проговорил он. — Но все еще сомневаюсь. Тебе стоит быть осторожным и не злить меня и Нае. Пока мы будем добираться до Шетера, будешь с нами. Если за это время мы решим, что ты, молодой господин, действительно тот, за кого себя выдаешь, то отпустим. –Его глаза опасно сверкнули. — Но если окажется, что ты демон или шпион, я выпытаю у тебя все, что ты знаешь, и убью. Понял?
Почти не дышавший, пока он говорил, Найт кивнул.
— Хорошо, — ухмыльнулся Хан. — Рад, что мы поняли друг друга.
— А могу я спросить... почему вы ушли из лагеря и направляетесь в Шетер?
— Не твое дело.
На минуту между этими двумя повисла гнетущая тишина. Найт не знал, что делать или говорить, поэтому просто сидел на ветках. Даже Кисточка притаилась за отворотом пальто и не желала вылезать.
Со стороны леса донесся шорох травы. К костру вышел русый мужчина со слегка смуглой кожей, что свидетельствовало о том, что один из его родителей был кочевником. Сверкнув убийственным взглядом светлых голубых глаз в сторону Найта, он вынул острый нож, собираясь разделать тушку кролика.
Хана встал и снял чайничек с огня.
— Эй, недемон, голодный?
— Немного, — соврал Найт.
— Голодом мы тебя морить не собираемся. Если уж говорить о пытках, я предпочитаю другие.
Юноша подумал, что несколько дней в компании этих людей станут самыми кошмарными в его жизни.

Глава 5. Загадки прошлого

Покровитель Севера с рассеянным видом брел по коридору дворца Совета, раздумывая о странном юноше с черными глазами и крыльями. Киран еще не встречал демонов, поэтому после собрания подошел к Лейсан и спросил у нее о Найте. Хранительница фыркнула и посоветовала заглянуть в библиотеку — поднабраться знаний, а затем убежала, сердито стуча каблуками. Киран проводил ее тоскливым взглядом. Кончики его ушей слегка порозовели.
Войдя через высокие двери, украшенные фигурами фениксов, молодой Покровитель увидел огромное помещение. Стеллажи из дерева уходили к потолку, достигая высоты, равной росту десяти человек. К верхним полкам тянулись лестницы с площадками (хотя божества могли летать, в библиотеке это было запрещено). Пол украшали сцены из истории Юралии и других континентов, выложенные из мелких цветных плиток. Страны и народы из кусочков мозаики рождались и умирали, а бесчисленные их следы в виде легенд, преданий и рассказов оставались. И все это хранилось здесь.
Слева располагался большой стол, заваленный книгами и свитками, из-за которых высунулась голова белокурой Покровительницы и ее светло-серые крылья.
— О, Покровитель Киран, — улыбнулась женщина, поправляя свою белую форму и перекидывая через плечо длинную косу. — Добро пожаловать в Великую мировую библиотеку. Вы ищите что-то конкретное?
Киран не знал точно, с чего следует начать.
— Где можно прочитать о Покровителях с необычными способностями? — спросил он.
— Так вы уже приступили к поиску информации о Мартине и повторном контракте? — Библиотекарь была впечатлена его ответственностью. — Я с радостью помогу вам.
Она поднялась с места, коснулась золотой броши в виде пера, свитка и короны из ветвей Священного дерева Ашера на груди и взмахнула рукой в направлении дальних стеллажей.
На самом деле Киран совершенно забыл о Мартине, Крейне и северянах, увлекшись странным случаем «чернокрылости».
— Я быстро найду для вас книги, — пообещала Покровительница. — Подождите секунду. Хм... Ага! Этот стеллаж находится в секторе Е, третий уровень. Я провожу, пойдемте.
Брошь, с помощью которой она управляла библиотекой, слабо светилась, когда шли в сторону сектора Е.
Киран разглядывал полки с толстыми книгами в выцветших переплетах, древними свитками, скрытыми стеклом с печатями, и кажущимися совсем новыми, украшенными драгоценностями томами. Последние создали божества, поэтому даже само время было над ними не властно.
Оставив Кирана в секторе Е и указав ему на нужный стеллаж, а также предупредив, чтобы он звал ее, если понадобится помощь, библиотекарь вернулась на свое рабочее место.
Поднявшись на третий уровень, Киран остановился на площадке, огороженной резными перилами. Тут же стояло мягкое кресло. Покровитель пробежал пальцами по фолиантам, взглянул на свитки, лежавшие рядком и отмеченные лентами с надписями на разных языках. Разворачивать их было необязательно, достаточно просто коснуться ленты и просмотреть нематериальную копию. Отыскав несколько книг, название которых его заинтересовало, Киран опустился в кресло и погрузился в чтение. Толстый древний фолиант с названием «Неизвестные истории о Покровителях» был написан на одном из шаманских диалектов. К счастью, божества понимали все языки, кроме древнедемонического и драконьего, также называемого Золотым Дыханием.
 «Здесь наверняка есть что-то о необычной внешности или магии, — размышлял Киран, потирая пальцами шероховатую бумагу. — Так, посмотрим: «Божество вечной зимы», «Солнечное затмение при рождении Покровительницы Лазурного моря», «Лисий хвост Рены с востока», «Легенда о Харсане»... Хм, старейшина Эйден ведь оттуда?»
Киран пролистал несколько страниц, в которых описывался масштаб бедствий и количество жертв, и перешел к появлению самого Эйдена.

        «Горящий, словно закат, сияющий, будто рассветное солнце...»
      
Ну, здесь все ясно.
Мельком глянув на иллюстрацию, изображавшую божество с длинными волосами и в развевающихся одеждах, что не имело ничего общего с настоящим Эйденом, Киран продолжил читать.
«Он был прекрасен, как дивная звездная ночь, и страшен, как ночной кошмар. Он должен был быть мертв уже пять сотен лет, но нападал на города и жег людей, как сухую солому».
Это было странно. Разве дракон считался вымершим за пятьсот лет до того, как Эйден убил его?
Киран обладал так называемой мудростью поколения и знал, что Эйден победил последнего дракона тысячу лет назад, в то время как книга была написана всего на пару лет позже этого события. В то время драконы не могли считаться вымершими. Почему тогда здесь сказано, что этих существ, когда-то способных высушить море и воспламенить целый город, не стало гораздо раньше? А точнее, одного конкретного существа. Была ли это ошибка? Киран нашел другую книгу, написанную Покровителями, и убедился, что информация в шаманском источнике отличается.
Он снова перечитал текст в «Неизвестных историях» и увидел другую странность: нигде не говорилось, что Эйден сражался с драконом. Везде чудовище из Харсанских гор, сжигавшее города и деревни, разбудившее вулкан Грассу и наводившее ужас на смертных, было назван либо черным бедствием, либо местоимением «Он», написанным с заглавной буквы. Получается, Эйден сражался вовсе не с драконом. Тогда с кем?
Киран понял, что обнаружил очень важную информацию и решил продолжить поиски. Он быстро просмотрел две другие книги: «Чудеса, сотворенные божествами» и «Прекраснейшие Покровители третьего тысячелетия». Зачем взял последнюю, он и сам не знал. На первой же странице обнаружилось имя Лейсан. Что ж, это было ожидаемо.
Киран убрал книгу на место с четким ощущением, будто подглядывал за хранительницей.
Побродив от одного сектора к другому, он нашел стеллаж, на котором серебряными буквами было выведено «Чистота желаний», а рядом нарисованы белоснежные крылья. В голове Кирана будто щелкнуло, и он быстро поднялся по лестнице. В первой же раскрытой книге говорилось о том, как собирается, накапливается и материализуется в виде Покровителя сила человеческих желаний, а еще упоминалось о цене. Если людей много, то они потратят мало своих жизненных сил, в обратном же случае — больше. Нормальным явлением была слабость, в некоторых случаях легкая болезнь, но никто, конечно же, не умирал, поскольку сила Покровителя зависела и от энергии самого мира. Соблюдался идеальный баланс.
Но Кирана интересовало не это. Он поставил книгу на полку и раскрыл «Отражение человеческих помыслов на цвете крыльев Покровителя». Это оно!
Во-первых, на цвет влияло количество просителей: чем их больше, тем крылья светлее. Во-вторых, у большинства Покровителей-воинов, созданных в смутные времена ради битв и мести за погибших, крылья имели грозовой цвет. У Покровителей-лекарей и тех, кто управлял стихиями, было молочное или серебристое оперение, а, к примеру, у Эдварда, от которого зависело материальное благополучие Ризы, оно было с золотистым отливом.
И ни слова о черных крыльях и желаниях, связанных с ними.
Киран посмотрел в окно, за которым чернело усыпанное звездами небо, и протянул руку к потемневшему от времени фолианту. На обложке едва угадывались очертания черных букв. Это был еще один диалект, на котором когда-то говорили кочевники. Открыл книгу на первой странице, где обычно дублировали название, Киран в изумлении округлил глаза.
Шаманы не только умело пользовались печатями, проводили ритуалы, могли распознать демонов и создали много массивов и заклинаний, почти не уступающих божественным, но и написали сотни, а то и тысячи книг обо всем на свете. Сейчас в руках Кирана было еще одно их творение — книга под названием «Темные желания». Это было просто чудо. Между прочим, уже второй раз за день, словно сами боги-создатели помогали ему.

        «Крылья темнее ночи, волосы — что черный шелк, глаза, словно угли, — читал Киран, все больше хмурясь. — Рожденные злостью и болью тех, кто ненавидит мир. С древних времен их появилось только двое. Один сгорел в Харсане, а другой ушел в вечный холод и снег. Родившись безымянными, они такими и остались».
На второй странице были нарисованы два темных силуэта, третья оказалась вырвана, а остальные испорчены какой-то магией. Сама книжица была тонкой, не больше ста страниц. Похоже, что кто-то хотел скрыть важную информацию, но не проще ли тогда было уничтожить всю книгу или забрать ее с собой?
Киран без зазрения совести вырвал лист с текстом и рисунком, поставил книгу на место и спустился с лестницы. Попрощавшись с любезной Покровительницей, явно скучавшей в одиночестве, и поблагодарив ее, он покинул дворец Совета далеко за полночь. Прогуливаясь по мосту, он слушал шум водопадов и размышлял над тем, что ему удалось выяснить.
Все вокруг Киран делил на черное и белое. Черным были демоны, а белым — Покровители. Среди людей же встречались как злые, так и добрые, в зависимости от их мыслей и поступков. Но теперь в устройстве мира произошла ошибка, одна шестеренка оказалась не на своем месте. Чернокрылые существа, порожденные злом и несшие людям страдания, были Покровителями. Черное смешалось с белым вопреки здравому смыслу. Киран с трудом осознавал, что все вокруг него знают и скрывают гораздо больше, чем он со своим наследием поколения мог представить.
Но ясно одно: Найт был создан злыми людьми со злым умыслом. Если он уже исполнил желание, то ничего не исправить. Но почему его не остановили старейшины? Почему не вмешался новый Покровитель, как когда-то это сделал Эйден? Знали ли они вообще, кто этот парень такой?
«Они живут уже много тысяч лет, — напомнил себе Киран. — Они не стали бы бездействовать. Значит, они считают, что Найт не представляет угрозы. Есть ли у него проводник? Нужно узнать об этом больше. Возможно, он скрывает свои истинные намерения и силу».
Но сейчас у Кирана было дело куда важней. Прикоснувшись к порталу, он отправился разбираться со своей головной болью — упрямым потенциальным Посланником, из-за попытки спасти которого был так несчастен демон с Черничной горы.
***
Найту снова снился странный сон. Но в этот раз это были не тихие, темные и одинокие воспоминания почти, а нечто иное.
Он бежал по улицам какого-то города, сворачивал в переулки, пробегал мимо людей, кричащих в ужасе и размытых в одно цветное, беспорядочно движущееся, толкающееся нечто. Дыхание сбивалось, легкие горели, плечи саднило от постоянных столкновений. Он держал в своей ладони чью-то маленькую руку и тянул за собой. Найт оглядывался, но не видел лица того, кому она принадлежала, что-то кричал, но его голос тонул в криках и грохоте от разрушающихся зданий, обломки которых падали людям на головы.
Он все бежал и бежал, крепко сжимая маленькую руку, оборачивался, кричал, а потом снова бежал, ощущая животный страх. Как будто хищник преследовал его, собираясь полакомиться плотью и обглодать кости. Найт не хотел попасться в его жуткие когти и не хотел отдавать того, кого тащил за собой.
Неясные очертания улиц постепенно окрашивались в алый цвет крови. Найт плакал, спотыкался, просил богов и Покровителей о защите, метался, словно пойманный в сеть мотылек, но знал, что не может остановиться.
Не управляя своим телом, он подхватил на руки ребенка, который дрожал, плакал и льнул к нему, крепко обвивая ручками шею. 
Вырвавшись из толпы, Найт перепрыгивал через деревянные обломки домов и битый камень, через тела и лужи крови, хватая ртом воздух с пылью и пеплом.
Чудовище за спиной догоняло, облизывало окровавленные клыки и протягивало когти, а из его пасти вырывался огонь и хохот множества голосов.
Страшно! Страшно!
И никого, кто мог бы помочь.
Умирающая надежда, протягивавшая израненные руки, молила о чуде, и сердце билось в груди, словно могло вырваться и превратиться в щит.
Холод лизал стопы, словно липкий язык чудовища.
Отчаяние. Решимость. Ярость.
Обернувшись, Найт увидел свет.

        
      
Он распахнул глаза, сделав вдох, и обнаружил себя лежащим у костра на еловых ветках. Пальто укрывало его от шеи до ног, согнутых в коленях, но плохо согревало. Огонь уже почти потух, и тело тряслось от страха и пронизывающего ветра. Рубашка вся пропиталась холодным потом, и он стекал по шее и вискам.
Обнаружив Кисточку доверчиво прижавшейся к его груди, Найт вздохнул и провел ледяной рукой по лицу. Ресницы и щеки были мокрыми. Ему давно не снились такие кошмары, что он просыпался в слезах. К счастью, большинство он забывал, но были и те, что врезались в память и долго не хотели его покидать.
Найт несколько раз моргнул и перевел взгляд с костра на спящих северян.
Накормив молодого господина жареным мясом и напоив фруктовым чаем, Аури прошлым вечером вновь связала его и еще какое-то время засыпала вопросами, на которые он едва находил правдоподобные отговорки. И хотя шаманка извинилась за неудобства и аккуратно обмотала его руки веревкой, особого сожаления она, очевидно, не испытывала.
Первым ночью дежурил Нае, чистивший оружие и мрачно поглядывавший в сторону Найта. В конце концов юноша уснул под треск костра.
Еще не рассвело. Две тусклые луны белели в небе. Звезды гасли одна за другой, чтобы уступить место весеннему солнцу.
В размышлениях о том, где и как достать новую одежду, кусающий губу Найт встретился взглядом с сидевшим всего в трех шагах Ханом. Тот пристально смотрел на юношу, словно пытаясь угадать его мысли.
«Да не собираюсь я сбегать! — раздраженно проворчал Найт в своей голове. — Как будто я не знаю, что не уйду далеко, не получив от тебя лично ту жуткую стрелу в спину. Вообще-то, я тут замерзаю, если что».
Не слышавший этой тирады Хан не собирался отводить свой настороженный взгляд.
Как давно он так смотрит? Сколько успел увидеть?
Не найдя что сказать, да и не желая что-либо объяснять, Найт решил поспать еще немного, но до рассвета так и провалялся с закрытыми глазами, кутаясь в пальто и прислушиваясь к действиям северянина, который вскоре сходил за водой и повесил над костром маленький чайник.

Глава 6. Обвиненый

Даже вместе с гнедым конем, так кстати обнаружившимся в лесу вместе с лаской, кому-то все равно надо было ехать вдвоем. Аури снова заявила, что у нее и так много вещей, поэтому у Найта было только два варианта — Хан и Вариан. Нае, когда речь зашла об этом, вообще молча сел на гнедого коня и уехал первым. Аури подмигнула и поскакала на своей пегой лошадке за ним.
Вариан и Хан несколько секунд смотрели на коней и друг на друга, а затем лучник усмехнулся и заявил:
— Леди выдержит, — и, перекинув сумку с серой лошади Вариана на своего вороного коня, гордо ускакал, довольный собой.
Рыжий юноша, уныло глядя ему вслед, вздохнул. Демон с Черничной горы расценил это как недовольство вынужденной поездкой с ним, но вдруг паренек развернулся с улыбкой обратился к пленнику, у которого все еще были связны впереди руки:
— Ты Найт, да? Я Вариан. Давай, полезай первым, я сяду сзади. Леди капризная, будь осторожен, иначе укусит.
У такого дружелюбного паренька такая сварливая лошадь! Найту было страшно представить, каков конь Хана, учитывая характер его хозяина. Возможно, эта громадина с жутко серьезной мордой, вполне способна откусить ему руку или голову.
Леди Вариана оказалась выносливой и высокой лошадкой северной породы, и ей не составляло труда бодро бежать по лесу, неся двоих человек. Ехать с кудрявым пареньком было вполне удобно. Он предоставил Найту управлять Леди, предупредив, чтобы тот иногда поглаживал ее по голове, а сам достал из кармана блокнот в кожаном переплете и принялся что-то в нем зарисовывать, высунув кончик языка.
Кисточке взбрело в голову попрыгать и побегать туда-сюда, пугая Леди. Вариану пришлось успокаивать лошадь, а Найту — отправить ласку охотиться. Маленькая хищница сверкнула глазками-бусинками и убежала, догнав их всего через минуту с полевкой в зубах. Иногда юноше казалось, что он держит у себя настоящего монстра. К счастью, агрессия была направлена только на еду и иногда на пальцы Найта, которые ласка кусала, когда обижалась на него. И он ни в коем случае не мог назвать Кисточку домашним животным. У них были скорее дружеские отношения, и они жили в полной гармонии.
Закончив рисовать в своем блокноте, Вариан решил поболтать с Найтом. Его доверчивые, теплые карие глаза не могли скрыть его природного любопытства, хотя юноша изо всех сил старался спросить как можно деликатнее:
— Найт, мне кое-что интересно. Ты ведь не обидишься, если я спрошу? В общем... почему у тебя такая светлая кожа?
Демон с Черничный горы, проводивший много времени на свежем воздухе и нежащийся в лучах солнца по утрам и вечерам с книгой в руках, но никогда не замечавший, чтобы его кожа потемнела хотя бы на полтона, ответил:
— Я домосед.
По сути, вся Черничная гора могла считаться его домом, так что это не было ложью.
— И чем ты занимаешься целыми днями?
— Читаю — у меня большая библиотека. — Найту было в новинку вот так рассказывать о своих увлечениях. — Выращиваю редкие цветы и еще немного готовлю.
— Готовишь? — восторженно воскликнул Вариан. — А что ты умеешь готовить? Какое твое любимое блюдо? Ты пробовал...
Он перечислил такое количество блюд, какое мог знать только человек, выросший на кухне. Оказалось, что так оно и есть.
— У моего дяди таверна в столице, — похвастался Вариан. — Ах, я так скучаю по его готовке! В армии еда так себе. Ты, наверное, и представить себе не можешь, как надоедает есть одну кашу и сухари. А вообще странно, что аристократ умеет готовить.
Найт неопределенно пожал плечами. 
— Смотри! — рука Вариана появилась справа, держа блокнот для зарисовок перед его лицом. — Похожа?
На бумаге простым кусочком угля была нарисована Кисточка, такая реалистичная, словно могла спрыгнуть с листа.
— Красиво, — уголок губ демона с Черничной горы поползли вверх.
— Она такая юркая, трудно поймать момент, — сказал Вариан, убирая блокнот в сумку. — Хм, дай-ка мне поводья. Держись за гриву крепче — сейчас немножко ускоримся.
Найт был удивлен, но потом увидел невдалеке отряд северян в черных, направляющихся в сторону гарнизона. Значит, здесь союзные войска. Но почему эта четверка решила поскорее убраться, чтобы не попасться им на глаза?
— Они развозят продовольствие, — объяснил Вариан, подгоняя Леди. — Одним из отрядов командует тот, чьего коня ты взял напрокат.
— Почему он оставил его дома? — тихо спросил Найт, пригибаясь к шее лошади и поглядывая через густые ветви на солдат. Даже если бы он сейчас позвал на помощь, не было гарантии, что в нем вновь не заподозрят демона или шпиона.
— Его отец торгует световыми камнями в Чоре. Этот парень мог бы и не служить на границе, но все равно пошел в армию. Думаю, своего личного коня он не хочет гонять туда-сюда по границе. Кстати, ты не знаешь, как его зовут?
— Понятия не имею.
— Надо придумать! Как коня назовешь, так он тебя и повезет. Вот, например...
Видимо, он задумался о том, почему его Леди такая строптивая и капризная, и пришел к выводу, что выбрал ей не очень удачное имя.
— Он все равно не мой, — сказал Найт.
— Иначе придумает Нае! Ты ведь не хочешь, чтобы этого гнедого красавца звали Бурый или как какое-нибудь дерево?
Демон с Черничной горы удивленно моргнул и всерьез задумался. А можно ли его самого считать тем, кто может дать нормальное имя животному? Кисточка, будто прочитав эти мысли, потерлась о его подбородок, как бы уверяя, что ее вполне устраивает собственное имя.
Пока Найт размышлял, глядя на коня, гордо шагавшего по лесу, словно это была площадь в столице, впереди показалось небольшое озеро и пожилой мужичок, рыбачивший на берегу.
К удивлению юноши, с мужичком заговорил именно Нае. Несмотря на его холодность в поведении и неразговорчивость, он оказался самым вежливым из всей четверки и держался как хорошо образованный человек. Даже складка, которая обычно пролегала между его бровей, разгладилась. В нем было поровну всего от дворянина, ученого и воина, а кожа с медным отливом, светлые волосы и глаза придавали мужественной внешности экзотичность.
Вариан с голодным взглядом мельтешивший вокруг костра, над которым жарилась купленная у мужичка рыба, наклонился к Найту и прошептал:
— Нае учился в университете Шетера на каком-то очень престижном факультете. Хм, не помню названия. Это потом он поступил в военную академию и познакомился с Ханом. Эх, хотел бы и я там учиться. — Юноша погрустнел. — Теперь академии нет. Ты ведь слышал об этом?
Найт кивнул. Разумеется, он слышал о трагедии в Джейрийской военной академии. Три года назад она была почти полностью разрушена крейнскими магами, погибло больше половины студентов и преподавателей.
— Я спрашивал Хана и Нае, — продолжил Вариан, — но они не рассказывают о том, что видели, — не хотят вспоминать. Нае и про битву при Анне не говорит. Он вернулся оттуда какой-то другой, еще серьезнее. И взгляд у него изменился.
Найт взглянул на голубоглазого северянина, прощающегося с рыбаком. Стоило ему отойти в сторону, как прежняя холодность вернулась на его лицо, губы сжались в линию, и складка вновь пролегла между бровями. Он что-то сказал Хану, и тот тоже нахмурился. Может, плохие новости?
Демон с Черничной горы решил сменить тему и бодрым тоном поинтересовался:
— В армию берут с восемнадцати?
— Ага, официально. — Протянув ему ветку с жареной рыбой, Вариан уселся на изогнутое дерево, перебросив одну ногу через ствол, и вгрызся зубами в свою порцию. Еда быстро подняла ему настроение. — Но не в экстренных случаях, когда требуется много людей. Тогда могут и с шестнадцати взять.
— А сколько тебе?
— Восемнадцать! Я уже год в пограничниках.
— Так значит...
Вариан хихикнул, тряхнув кудряшками:
— Не-а, я подделал документы, — и добавил шепотом: — Но ты этого не слышал, ага?
— Угу.
Найт точно не знал, почему северяне проиграли в битве при Анне. Кто-то говорил, что всему виной командующие, кто-то видел причину в нехватке сильных магов и шаманов, а некоторым была известна правда, но они предпочитали отмахиваться, отвечая короткими фразами вроде: «Силы были неравны» и «Такого не повториться». А правда была в том, что на границе погибло почти десять тысяч людей, среди которых были как солдаты, так и не успевшие убежать мирные жители. Об этом рассказала группа беженцев, которую юноша видел в деревне у Черничной горы, спустившись за продуктами.
К костру подошел Хан и сказал:
— Собираемся.
— Но я не наелся! — запротестовал Вариан с набитым ртом.
Хан строго посмотрел на него, закатил глаза, буркнул «ладно» и уставился на Найта, чьи брови были чуть сведены к переносице, а взгляд направлен на веревку, обвивавшую его запястья.
— Почему ты его не развязал? — спросил лучник.
— Ты же запретил!
— Теперь разрешаю.
Вариан, очевидно, был рад и быстро распутал сложный узел, бормоча под нос:
— Наконец-то, а то я чувствовал себя таким же бесстыжим и жестоким, как и ты.
— Я все слышал, — изрек Хан, скрестив руки.
Вариан икнул и притворился глухонемым. Найт тепло ему улыбнулся. Удивительно, как он мог оставаться таким непосредственным и добрым, пробыв целый год на войне. Подобные ему люди редки, как солнце во время дождя, и сияют так ярко, что просто находясь рядом с ними, можно почувствовать тепло. Этим Вариан напоминал Лейсан.
Найт посмотрел на Хана и встретился с непроницаемой стеной в его суровом взгляде. Интересно, был ли он похож на своего товарища до трагедии в Джейриа и службы на границе? Родился он с этими глазами, острыми, как бронзовые клинки, или когда-то они тоже были мягкими и теплыми?
— Не делай то, о чем потом пожалеешь, — предупредил Хан, взял ветку с рыбой и ушел, твердо ступая в высоких ботинках по молодой траве.
Найт сочувствующе смотрел ему в спину.
Вскоре они снова отправились в путь. Ехали медленно. Аури, Хан и Нае по очереди осматривали окрестности на наличие демонов и крейнцев. Кисточка за время их привала наелась и притащила еще двух мышей, бесцеремонно сунув их Найту в карман. Юноша сделал большие глаза, прошипев: «Это тебе не твоя нора, бессовестная зверюга!», и ласка с сожалением уступила, затолкав мышей в мешочек, который дал Вариан, а Найт повесил рядом с седельной сумкой.
Они проехали от силы километров двадцать. Начинало темнеть. Хан собирался в очередной раз выехать вперед на разведку, когда вдруг в дерево совсем рядом с его головой воткнулась стрела с алым оперением.
— Снова они, — сказал лучник, доставая лук из-за спины.
— Зря мы их не добили, — в тон ему произнес Нае, прокручивая в руке копье.
— Думаю, это другие. Хотя без разницы.
Наконечник стрелы в руке Хана обвила белая молния. Одно движение — и стрела скрылась в зарослях впереди. Но она словно ни с чем не столкнулась и исчезла, не издав ни звука.
— Дерьмо. Там маги. — Хан спрыгнул с коня и передал поводья Аури. — Они нас выманивают. Мы с Нае разберемся, а вы продвигайтесь вперед!
— Ладно, — кивнула девушка. — Будьте осторожны!
Пегая кобыла и Леди понесли троих человек по дороге в сторону Шетера. Вороной конь скакал рядом, встряхивая гривой и оборачиваясь.
Найт спрятал Кисточку себе за пазуху, а сам вцепился в гриву лошади мертвой хваткой. Собравшись спасать несостоявшегося Посланника Кирана, он не размышлял о том, правильно ли держится в седле и может ли свалиться при очередном толчке, когда конь перепрыгивал стволы деревьев и небольшие овраги. Теперь же юноша почти приклеился к седлу, полностью доверившись Вариану и Леди.
Казалось, они оторвались, но внезапно сзади раздался хлопок — огненный шар влетел в кустарник справа, превратив его в огромный факел. Найт услышал приближающийся топот нескольких лошадей. Вариан успел уклониться от второй атаки, дернув поводья и свернув на узкую тропинку.
— Придется тебе немного поуправлять! — прозвучал звонкий голос у Найта над ухом, и поводья оказались у него в руках.
Вариан отклонился назад, доставая стрелы колчана на бедре, и снял со спины лук. Развернувшись, он выстрелил в преследователей. Сверкнула белая вспышка, раздался крик.
— Что это за стрелы? — выкрикнул Найт, направляя Леди за лошадью Аури и получая уже, наверное, десятый удар веткой по лицу.
— Мы называем их громовыми! — Вариан с улыбкой выпустил еще одну стрелу с белым оперением — и вновь вспышка озарила лесную чащу. — Изобретение шетерских оружейников и шаманов. Обычных людей убьет наверняка! Это еще не считая того, что громовая стрела — в первую очередь стрела.
Вдруг еще одна стрела белой молнией рассекла воздух, вылетев из-за спин преследователей. Верхом на безымянном пока жеребце из-за деревьев выскочили Нае и Хан. Последний свистнул, и его конь ринулся через кусты к хозяину, как верный пес. Оттолкнувшись, Хан перескочил в седло на его спине и снова выстрелил из лука, сбивая очередного крейнца. Но огненный шар, который маг успел сформировать в ладони и бросить, поджег траву под ногами Леди. Кобыла заржала и шарахнулась в сторону.
Вскрикнув, Вариан вцепился в Найта, чтобы не свалиться. Раздался треск рвущейся ткани.
Даже не заметив, что рукав его пальто теперь болтается на нескольких нитках, а выпучивший глаза и побледневший Вариан обвил его самого руками и ногами, Найт потянул за поводья, пытаясь развернуть Леди, но та продолжала брыкаться. Тогда он положил трясущуюся ладонь на голову лошади и успокаивающе погладил:
— Тише, все хорошо!
К счастью, это сработало. Леди сменила направление, поравнявшись с кобылой Аури.
— Где они? — выкрикнул Вариан, отцепляясь от демона с Черничной горы и в беспокойстве оглядываясь вокруг.
— Все нормально! — ответила Аури. — Они догнали!
В этот момент с обеих сторон верхом на конях появились Нае и Хан, целые и невредимые.
Лучник приблизился к Леди и, протянув руку, скомандовал:
— Давай его сюда!
Найт в шоке уставился на него.
— Сможешь перепрыгнуть? — спросил Вариан, забирая поводья и кивая в сторону Хана.
— Сделать... что? — переспросил Найт, сомневаясь, не перестал ли он с испуга понимать человеческий язык.
— Надо прыгнуть! — Увидев, как вытянулось лицо юноши, Вариан решил подбодрить его улыбкой. — Хан тебя поймает. Давай, с ним надежнее!
Конечно, вороной конь был выносливее, а Леди сильно напугана и могла в любой момент что-нибудь выкинуть. Вариан мог бы с ней справиться один, без лишнего груза в лице молодого господина. Но как они это себе представляют?!
Демон с Черничной горы посмотрел на Хана, который ехал совсем близко, вперив в него нетерпеливый взгляд и протянув руку, и засомневался, что способен на такой акробатический трюк. Мимо пролетело какое-то синее заклинание, освещая лицо лучника. Его губы шевельнулись, и Найт сумел прочитать по ним: «Живее!» Легко сказать!
Проверив вцепившуюся в рубашку ласку, юноша собрался сделать отчаянный прыжок — и будь что будет! — но не успел.
Земля впереди задрожала и провалилась, образовав глубокую трещину. Леди притормозила, перепрыгнула препятствие и... споткнулась. Кобыла упала, и люди с ее спины полетели вперед. Не успев ничего осознать, Найт столкнулся лицом с землей, а рукой с так некстати подвернувшимся камнем и потом покатился в пыли и грязи.
— Вариан! — услышал он голос Аури, успевшей проскочить вперед. — Вари, ты цел? А где Найт?
Тем временем демон с Черничной горы пытался понять, какие части тела он чувствует, а какие нет. Кое-как проанализировав свое состояние, он обнаружил, что по его лицу из разбитого лба течет кровь, а левая рука не шевелится и сильно болит.
«Только не это! — мысленно взвыл он, лихорадочно оглядываясь, но не видя в пыли ничего, кроме неясных силуэтов, подсвеченных огнем. — Еще этого не хватало! Только бы получилось, быстрее!»
Он направил всю божественную силу, что у него была, в руку. На лбу выступил холодный пот, в глазах потемнело, а потом картинка причудливым образом исказилась, крутясь и переворачиваясь. Хотя, может, это он сам крутился на земле от боли. Найт мог поклясться, что слышит треск и жалобный скрежет собственных срастающихся костей! Это была неплохая способность, но слишком энергозатратная, по крайней мере, для такого жалкого подобия Покровителя, как он. После исцеления руки Найт не чувствовал ног от слабости. Что происходило в это время вокруг, он понятия не имел.
Наконец пыль немного осела, и показались сражающиеся с крейнцами северяне. Понаблюдав за ними немного, он понял, что двое — хромающий Вариан и размахивающий копьем Нае — защищают лошадей, а Хан и Аури убивают врагов. Улыбчивая шаманка, лицо которой превратилось в непроницаемую маску, а глаза отражали языки пламени, одним взмахом своего бастарда снесла противнику голову. Найт секунду был ошеломлен, а потом его вывернуло в траву. Наконец отдышавшись, он едва нашел в себе смелось узнать, что делает Хан. Тот, в свою очередь, с помощью такого же меча оставил без руки мага в красном плаще и всадил в него стрелу, которую держал в руке.
Найт отвернулся, уверенный в том, какой сегодня ему будет сниться кошмар, если он вообще сможет уснуть.
Наконец рука полностью восстановилась. Юноша вытер кровь с лица и проверил ласку, которая дрожала у него на шее, вцепившись коготками в воротник.
Ноги его не держали. Встать получилось только со второй попытки. Найт осмотрелся и пошел к лошадям, где отбивались Нае и Вариан.
— Где ты был?! — воскликнул кудрявый юноша. — Оставайся здесь!
Демон с Черничной горы кивнул и отошел к жеребцу Хана, бьющему копытами по взрыхленной земле.
Северяне были сильны. Аури мастерски орудовала мечом, используя удлиненную рукоять бастарда в качестве рычага. Хан растратил все стрелы и тоже размахивал клинком, почти не уступая кочевнице в ловкости. Но крейнцев было в два раза больше, и еще среди них оказалось двое пока живых магов, с одним из которых сражалась Аури, а с другим — Вариан. Обычных людей взяли на себя Хан и Нае, но их силы уже были на исходе. Найт в волнении кусал губы, пытаясь придумать, чем помочь, но максимум, на что он был сейчас способе, это отойти в сторону и не мешать.
— Я использую это! — сказал Хан.
— Сдурел? Мы справимся и так! — прорычала Аури, отражая заклинание лезвием меча, на которое, наверно, была наложена шаманская печать.
— Ты же дала мне ту штуку!
— На самый крайний случай!
— А сейчас не он?
— Нет! Слушайся старшую!
Матерясь, Хан был похож на выпустившего когти разъяренного кота. В расстроенных чувствах он снес бросившегося в его сторону воина в серебристой броне одним ударом меча, словно в руках у него был не элегантный меч, а тяжелая палица.
Найт впервые видел такого психа и невольно попятился.
Прикидывая, чем можно отвлечь мага, чтобы дать Вариану шанс победить, он поискал на земле камень или ветку. Как вдруг заклинание синей вспышкой пролетело по воздуху, словно стрела, и исчезло в земле перед ногами двоих парней. Найт пошатнулся и почувствовал, как задрожала земля. Успев отреагировать и отпрыгнуть, он упал назад, ударившись локтями, а ноги Вариана по колено провалились в вязкую грязь.
«Это магия Четырех Сторон Света!» — догадался Найт, вспоминая описания из книг в своей библиотеке.
Маги, подобные этому крейнцу, часто называемые сторонниками, могли менять не только структуру земли, уплотняя ее или размягчая до состояния вязкой глины, но также замораживать или растапливать воду, усиливать или тушить огонь. Каждая стихия имела свою Сторону Света: вода — север, огонь — юг, земля — запад. Можно было научиться использовать заклинания трех сторон. Все зависело лишь от таланта.
Воздушная магия, она же магия ветра, относящаяся к востоку, была плохо изучена. Людей, способных управлять потоками воздуха, создавать из него щиты и ветром перемещать предметы, относили то к стихийникам, то к сторонникам, и рождались они чрезвычайно редко. Если на всем континенте найдется хотя бы двое, то это просто чудо.
Раньше крейнский маг воздействовал только на землю, но была вероятность, что он может заморозить жидкую грязь, и тогда Вариан рискует остаться без ног или просто умереть.
Осознав, что времени для раздумий нет, Найт заорал, обращаясь к магу:
— Эй ты, урод!
Тот, вообще-то, уродом не был: его лицо, вокруг которого развевались темные волосы средней длины, имело правильные черты, приятные для глаз. Такое грубое и несправедливое обращение стало для всех неожиданным и задело гордость красавчика. Маг перевел взгляд на вывалянного в грязи, лохматого и очень бледного даже для себя самого Найта, который надменно вскинул голову и выкрикнул, добавив в голос презрения:
— Найди себе кого-то своего уровня!
«Уж ты точно не его уровня!» — было написано на ошеломленном лице Вариана, пытавшегося вытащить ноги и тянувшегося к веткам кустарника поблизости.
— Ты не моего уровня, — хищно улыбнувшись, сказал маг с легким акцентом и вытянул руку для очередного заклинания. — Отойди.
Еще с момента падения с лошади и особенно после исцеления руки Найт чувствовал, как сложно стало контролировать ауру. Темная энергия билась в груди, как второе сердце, пытаясь вырваться на свободу. Божественная сила, потраченная на исцеление, не могла больше сдерживать ее, как обычно. Холодная тьма оставалась в теле хозяина только благодаря его силе воли.
Синяя вспышка сорвалась с кончиков пальцев крейнца. Найт интуитивно понял — это то, чего он боялся, и метнулся к Вариану. В тот же момент его аура вышла из-под контроля. Невидимой волной она пронеслась по лесу, как порыв северного ветра. Заклинание мага рассеялось на полпути.
— Что?.. — пробормотал мужчина, глядя на юношу в замешательстве. В его зеленых глазах мелькнул интерес.
Найт пытался держать лицо, играя со сторонником в гляделки, а в мыслях отвешивал себе подзатыльники. Разбушевавшаяся из-за душевных переживаний и физических страданий аура теперь затихла, как будто уснула, оставив хозяина самого разбираться с последствиями внезапного всплеска. 
— Аури! — выкрикнул Хан, отталкивая ногой тело убитого врага.
— Знаю! — ответила шаманка. — Среди них есть демон или кто-то с контрактом.
Услышав это, Найт поблагодарил богов за то, что люди не так чувствительны, как Покровители, которые легко могли определить источник темной энергии.
Маг собирался активировать новое заклинание, сложив пальцы в особом жесте. Найт приготовился снова броситься наперерез его атаке. В конце концов, даже если его ранят, он не умрет, только, наверно, временно превратится в ледяную статую под названием «Неудачник столетия». Но он и подумать не мог о том, чтобы отступить. В этот момент ему просто хотелось защитить паренька, отнесшегося к нему по-доброму.
Из всех солдат Крейна в живых осталось четверо, включая мага. Хан, серьезно ранив противника в ногу, не стал добивать его и бросил свой охотничий нож в сторонника. Тот едва успел уклониться, получив длинный порез на щеке, и пока он отвлекся, Найт помог Вариану выбраться.
Лицо паренька сияло от радости:
— Спасибо! Это было очень глупо, но... — его глаза расширились. — Осторожно!
Найт не успел среагировать, когда маг бросил в него заклинание. Обернувшись, он заметил лишь мстительную улыбку на лице крейнца, а затем ощутил сильный толчок и упал. Тут же рядом раздался болезненный стон. Найт перевернулся и вскрикнул, бросаясь к рыжему юноше:
— Вариан! Ох, демоны! Зачем ты это сделал?!
— Не знаю... — подросток держался за правую руку, до локтя покрытую льдом. — Я инстинктивно... наверное... Больно! Ух!
Если бы Найта мог, он бы попытался остановить действие заклинания. Но у него имелись лишь капли божественной силы, которая, пока он бегал туда-сюда, успела залечить рану на лбу. Если обледенение достигнет сердца — это будет конец! Найт нервно кусал губы и сжимал руку Вариана выше плеча, хотя от этого не было пользы. Лед добрался уже до ключиц, когда подбежала Аури.
— Вари! — Она упала на колени и шлепнула парнишку по щеке. — Вари, смотри на меня, не теряй сознание! Я сейчас остановлю это, но будет очень больно, слышишь? Вариан, милый, держись!
Шаманка схватила побелевшую руку и стала накладывать на нее печати.
Демон с Черничной горы отстранился и сел на холодную землю. В голове гудело, руки дрожали. Неясные блики и силуэты мелькали перед глазами, словно калейдоскоп. Он с трудом мог понять, где находится и что происходит.
— Ты! — вдруг рявкнули сверху, но Найт слышал все как сквозь толщу воды. — Ты совсем охренел?!
Юноша заторможено поднял голову, встретившись с полыхающими от ярости глазами Хана. Он даже не успел испугаться, когда одна рука лучника рывком подняла его с земли, а вторая отвесила звонкую, очень болезненную пощечину.
— Услышал теперь, а? — прорычал северянин, встряхивая Покровителя, как тряпичную куклу. — Ублюдок, все из-за тебя! Если бы не ты, ему бы не пришлось никого защищать! Мне наплевать, демонское ты отродье, крейнец или дворянская сволочь! Да будь ты хоть сынком короля, я из тебя всю кровь выпущу, тупая тварь! Ты понял?!
От пощечины у Найта звенело в голове. Половину слов он пропустил, но уловил основное: если бы не он, Вариан не стал бы подставляться. Не зная, что сказать, он вцепился пальцами в наручи северянина, дважды открыв и закрыв рот, но так и не смог выдавить ничего, кроме жалкого:
— Я...
— Что? — выкрикнул Хан ему в лицо, сильно встряхивая. — Счастлив, что живой? Сукин сын! Скажи спасибо, что Аури может вылечить Вари, иначе я прибил бы тебя прямо здесь!
В его словах не было ни грамма преувеличения. Найт понял это ясно по его глазам — безжалостным и полным презрения к тому, на кого они смотрели.
— Хан, — строго сказала Аури.
Лучник оттолкнул Найта. Тот упал, но не сводил с него испуганного взгляда, приоткрыв побледневшие губы и едва дыша.
— Хан!
— Что?!
— Вариан уснул, — сказала девушка. — Возьми его к себе на коня.
— Ладно.
Хан с величайшей осторожностью поднял на руки стройного подростка, ворча:
— Демоны! Это все из-за...
— Уходи уже.
Молодой мужчина цыкнул, злобно зыркнув в сторону все еще сидящего на земле Найта, и направился к вороному жеребцу.
— Молодой господин, — окликнула шаманка, свистом подзывая свою кобылу, — ты в порядке? Поедешь со мной на Инэ, хорошо? Найт?
Теперь она заметила, как дрожит ссутулившаяся фигура в грязном черном пальто. Ласка сидела рядом и тихо звала юношу, протягивая свои маленькие лапки и царапая коготками штанину. Аури глянула через плечо на Хана, усаживающегося на коня и устраивающего Вари как можно удобнее. Нае говорил ему что-то, на что лучник хмурился и качал головой. Что ж, они заняты и вряд ли заинтересуются пленником в ближайшее время.
— Найт, — рука, которая могла крепко сжимать в руке меч и разить врагов без усталости и пощады, мягко коснулась дрожащего плеча.
Ласка подпрыгнула и запищала, пытаясь отогнать девушку.
— Я... — тихо вымолвил Найт. — Мне жаль...
— Я смогла его вылечить, с рукой все нормально. Он ведь сам толкнул тебя, ты тут не при чем.
Найт резко поднялся, не оборачиваясь, и протянул руку к ласке, которая быстро забралась по рукаву на плечо и прижалась к его щеке.
— Просто... дай мне минуту. Я обещаю, что не сбегу.
— Хорошо.
Получив разрешение, Найт шагнул под низко склоненные ветви старой ели и прислонился спиной к шершавому стволу. По щекам, покрытым слоем пыли, дорожками текли и никак не могли остановиться слезы. Демон с Черничной горы вытер лицо рукавом рубашки. Он не раз бывал во дворце Совета, выдержав сотню презрительных взглядов и удары ауры в спину, выслушал много оскорблений от своих так называемых коллег, был унижен и раздавлен обидой. Но никогда еще ничто не приводило его в такой ужас, даже кошмарные сны. На одно мгновение ему показалось, что его действительно убьют. Чувство вины, беспомощность, от которой сжималось сердце, была всепоглощающей.
После пощечины на губах выступила кровь, покрасневшая щека и скула горели. Боль от челюсти переходила в череп. Удивительно, что от такого удара у него не выпал глаз. Вся сила божественной крови ушла на исцеление перелома. И даже если бы у него еще осталось немного, северяне посчитали бы странным, что лицо зажило так быстро.
Ужасно болела голова. Хотелось лечь и уснуть, а потом проснуться и осознать, что это был очередной кошмар, что он по-прежнему один в своей кровати на Черничной горе, а рядом, свернувшись колечком, спит Кисточка. Найт так хотел посмотреть на мир, но это место оказалось слишком холодным и жестоким. Было до дрожи страшно возвращаться к этим людям, но убежать он не мог.
— Молодой господин, — голос шаманки вырвал его из раздумий.
Найт сощурился, направив взор в темноту и поглаживая притихшую на плече Кисточку.
Еще немного. Они доберутся до Шетера и разойдутся. А потом ему нужно будет только добраться до храма, коснуться камня-портала и вернуться домой.
Когда он подошел к пегой лошади, уже готовой к поездке, Аури спросила:
— Ты в порядке?
Найт, не поворачиваясь к ней лицом, кивнул.
Вся поклажа была свешена на безымянного гнедого жеребца, ставшего похожим на верблюда с двумя горбами. Северяне не собирались оставаться на ночь в опасном месте и направились дальше по неприметной тропе.
Найт сидел за спиной Аури, держась за ее плетеный кожаный пояс. Остальные молча ехали впереди.
— Эй, молодой господин, — смуглое личико Аури показалось из-за ее плеча, когда она обернулась.
— Что?
— Не злись на него слишком сильно. — Она кивнула в сторону Хана. — Просто Вари ему как младший брат. Будь на твоем месте кто угодно, он бы поступил так же.
Демон с Черничной горы ничего не ответил, только моргнул и коротко взглянул на прямую, как палка, спину северянина. Будь на его месте кто угодно? Ну конечно. Он же вероятный демон, шпион, враг. О чем еще тут говорить.
— Хочешь подлечу? — предложила Аури.
Найт рассеянно кивнул.
Шаманка что-то прошептала и сформировала возле его щеки мерцающую зеленым узорчатую печать. Боль отступила, в голове немного прояснилось, но молотки, долбящие в череп юноши, никуда не делись, только превратились в молоточки поменьше.
Найт провел пальцами по щеке:
— Спасибо.
— Пожалуйста, — улыбнулась Аури. — Считай это извинением за него.

Глава 7. Псих

Найт все еще чувствовал слабость во всем теле, но от вяленого мяса, протянутого Аури, не отказался. Измученный, он быстро уснул, укутавшись в пальто. Ласка свернулась во впадинке над его ключицей, наевшись своих мышей.
Аури решила дежурить первой, уютно устроившись на покрывале. Нае положил Вариана, спящего с прижатой к груди рукой, ближе к огню и сам лег у него за спиной, защищая от ночного ветра. А Хан какое-то время бесцельно бродил вокруг, то принося новые ветки, то принимаясь за чистку оружия, то подбрасывая и ловя нож, а порой и вовсе замирал, уставившись на огонь. Под строгим взглядом Аури он наконец-то угомонился и с раздраженным вздохом сел рядом с ней.
— Покажи руку, — потребовала девушка. В ее протянутую ладонь без лишних слов опустилась рука, с которой уже сняли залитый кровью наруч.
Шаманка с видом профессионала привычно сотворила печать над длинным порезом, а когда он затянулся, превратившись в красную полосу, наложила мазь из своей сумки и обмотала чистой тканью.
— Надо было еще глянуть на нашего молодого господина, — пробормотала она.
Хан недовольно посмотрел из-под бровей.
— Не зыркай на меня!
Аури стукнула его в плечо. Подобравшись к спящему Найту, она осторожно отодвинула ворот черной рубашки, стараясь не разбудить его и Кисточку. Бледная шея вся была в пыли и грязи. Похоже, молодой господин даже не старался ее отчистить. А ведь никто из них не подумал, что не привыкший к подобному стрессу человек может просто сломаться. И даже Аури, поверив ему на слово, не стала обследовать на предмет травм, хотя — демоны раздери этих крейнцев! — парень грохнулся с лошади!
В итоге кочевница нашла только небольшую ссадину на лбу и несколько царапин на шее, а рядом засохшую кровь. Тихо наложив слабую печать излечения, она осталась довольна своей работой. Насколько она помнила, Найт во время поездки и ужина свободно двигал всеми конечностями и ни разу не морщился, будто терпел боль. Значит, ему очень повезло.
Аури тщательно осмотрела пространство вокруг их стоянки, поставила парочку маскировочных барьеров и вернулась к небольшому костру в круге из камней.
Месяц щедрый в этом году выдался холодным. Ветер пронизывал по ночам, а днем воздух не особо-то нагревался. Северяне, привыкшие к местному климату и ночевкам под открытым небом, были одеты в рубашки и легкие куртки. А вот их пленник все время ежился в своем пальто.
— Я не могу спокойно смотреть на это, — сочувственно сказала Аури.
— Нормальный человек давно бы уже заболел, — хмыкнул Хан.
— Может, у него крепкое здоровье? Только не говори, что специально давал ему мерзнуть, чтобы проверить.
Лучник безразлично пожал плечами и поднялся с покрывала.
— Хан? — Аури сердито смотрела на его удаляющуюся спину. — Ты совсем, что ли? Хан!
Никакой реакции.
— А если он действительно сынок какого-нибудь лорда? Он же рос в тепле и уюте! Ты вообще подумал об этом? Ты, бесчувственная скотина, я завтра же отдам ему твою запасную одежду, понял?!
Хан махнул рукой, как бы говоря ей делать, что хочет. Аури скрипнула зубами и решила, что несколько монет и одежда из его сумки станут отличным извинением для нее и молодого господина.

        
      
— Найт...
— Мм, — его пальцы дернулись под тканью пальто.
— Эй, вставай...
Демон с Черничной горы открыл один глаз и обнаружил, что мир вокруг покачивается туда-сюда. Ему понадобилась целых три секунды, чтобы потять, что это Аури трясет его за плечо.
— Поднимайся! Живо! Нужно бежать! Слышишь, молодой господин? Отрывай свою задницу от земли!
Он резко подскочил. Пальто, которым он был укрыт, слетело, а прыгающая вокруг ласка быстро забралась на рубашку, истерично пища.
Все вокруг полыхало. Жаркое пламя распространялось от одного дерева к другому, набрасываясь на них, как дикий зверь. Кто-то кричал, отдавая приказы на крейнском:
— Окружить! Не дать им уйти!
Аури подтолкнула Найта к черному коню, на которого быстро вскочил Хан и одним резким рывком затащил следом юношу, подхватив того под ребра. Нае и Вариан уже сидели на своих лошадях. Северяне, действуя как один организм, помчались прочь с горящей поляны, обгоняя ветер. Аури была впереди и мечом расчищала дорогу от веток, Хан гнал коня следом, за ним Вариан, стрелявший из лука, а Нае прикрывал их от целой толпы вражеских солдат со знакомым магом во главе.
— Мне нужен человек с черными глазами и волосами, — скомандовал сторонник. — Остальных можете убить!
— Интересно, почему? — прозвучал над ухом у Найта устрашающий голос Хана.
— Впереди Вороньи обрывы! — крикнула Аури.
Найт был прижат к шее лошади чужой грудью, перетянутой жесткими ремнями от брони, и чувствовал на затылке дыхание, напоминающее недавний кошмар. Сейчас этот человек не очень-то отличался неизвестного монстра, что гнался за ним во сне.
— Если придется прыгать, держись за меня, — сказал Хан.
— Прыгать? — сердце Найта пропустило удар.
— Я все равно выясню, зачем ты вдруг понадобился крейнцам, но пока нам надо уйти от них, — добавил северянин.
— Подожди! Куда прыгать?
Его вновь проигнорировали.
Очередная стрела с красным оперением едва не угодила Хану в плечо, но ее словно порывом ветра отнесло немного в сторону, и пострадал лишь рукав кожаной куртки. Однако это не значит, что в следующий раз ему так же повезет.
— Послушай, — нерешительно начал Найт, — если им нужен я, то в меня они не станут стрелять, так?
— И что ты предлагаешь? — с усмешкой спросил Хан.
— Давай я сяду сзади и...
— Не притворяйся, — прорычал лучник, отчего у Найта по спине побежали мурашки. — Не пытайся делать вид, что хочешь меня защитить.
— Но я просто...
Найт замолчал. А почему он вообще об этом подумал? Это разумно? Да, вполне, но с чего ему вдруг понадобилось прикрывать спину этого придурка? Видимо, опять в голове помутилось...
— Эй, молодой господин, — каким-то странным тоном, которого он не понял, сказал Хан. — Все еще хочешь помочь? Тогда перелезай.
Юноша резко обернулся и увидел ухмыляющегося северянина, который с ожиданием посмотрел на него, подняв брови:
— Давай, ну?
«Это провокация, — осознал Найт. — Я не должен поддаваться!»
Тем не менее, его губы растянулись в демонической улыбке. Перелезть? Да пожалуйста!
«Я сошел с ума, если ведусь на такое. Выглядит самоубийственно», — подумал демон с Черничной горы, в то время как его руки и ноги уже начали действовать.
Он развернулся и перекинул правую ногу через шею коня, оказавшись боком к Хану. Потом схватил того за куртку и перекинул левую ногу, теперь сидя с ним лицом к лицу и глядя на него с вызовом: «Ну что, удивлен?»
Хан открыл рот, собираясь что-то сказать, но Найт отвернулся и продолжил выполнять свой трюк. Он придвинулся ближе и стукнул северянина по левой руке. Когда Хан поднял ее, внимательно наблюдая за действиями юноши, а тот обвил его ногами и ловко проскользнул под рукой, крепко держась за куртку и броню. Ноги в потрепанных туфлях свесились вдоль ног в высоких ботинках.
Хан молчал. Такого он точно не ожидал от молодого господина, не умеющего толком держаться в седле, а? Демон с Черничной горы был горд собой.
— Неплохо, — сухо похвалил северянин и насмешливо добавил: — Но можно и лучше.
Найт закатил глаза. Неужели этот человек умрет, если не будет каждый раз показывать свой ужасный характер?
— Они догоняют! — выкрикнул Вариан. — У меня больше нет стрел!
— Придется прыгать, — сказал Хан.
Раз они направлялись к каким-то обрывам, значит, надо прыгать оттуда? Почему с каждым разом эти люди кажутся все более сумасшедшими?
— Мы близко, — сообщил главный псих в этой компании.
Найт вцепился в его одежду еще крепче и стал морально готовиться. Но вскоре впереди показалось целых три водопада, и вся подготовка уже не имела значения. Из-за густого тумана были видны только макушки деревьев, а что находилось внизу — неизвестно.
Сзади приближался топот копыт. Найт потерял из виду остальных северян: они либо выбрали другой путь, либо сражались. Оставалось надеяться, что они смогут выжить.
Заметив, что конь черный конь свернул к обрывам, маг Четырех Сторон отдал приказ:
— Наперерез!
Несколько крейнцев с луками и мечами ускорились, стараясь перекрыть путь, а маг поднял руку, читая заклинание. Обернувшись, Найт встретился с ним взглядом. Зеленые глаза светились азартом, как у охотника, загоняющего дичь.
Нет уж. Он хоть и слабый, но все же Покровитель как-никак, а не какой-то испуганный кролик или олень.
«Заинтересовался моей аурой? — Найт изогнул бровь, концентрируясь на энергии в своем теле. — Тогда получай!»
Темная сила вылетела в направлении мага, словно толстый хлыст, ударив по заклинанию в его руке. Юноше понадобилась вся концентрация, на которую он только был способен, чтобы придать хаотичному потоку хотя бы такую форму и не коснуться сидящего рядом Хана. К счастью, этого хватило. Синий свет погас, маг и его лошадь на мгновение замешкались, а Хан в этот момент вытащил меч и взмахнул им в сторону солдат, бросившихся наперерез. Один из всадников упал, раненый, а другим пришлось объезжать вставшую на дыбы лошадь и перепрыгивать его самого, чтобы не растоптать.
Подчинившись приказу хозяина, вороной конь в два прыжка преодолел оставшееся расстояние до обрыва и без страха кинулся вниз.
— Да что за-а... а-а-а! — эхом разнесся над водопадами вопль Найта, исчезнув за стеной тумана вместе с ним самим, а также Ханом и конем.
Сторонник затормозил у самого края, из-под копыт его коня полетела почва и кусочки травы.
— Куда вы смотрели, идиоты?! — в гневе заорал он и шарахнул заклинанием об землю, тут же покрывшуюся льдом. — Надеюсь, он выживет. Теперь будет сложно его найти. Эта северная скотина — маг!
Швырнув еще одно заклинание в туман, крейнец развернул коня и поскакал обратно, ведя за собой солдат.
А Найт падал среди капель воды, парящих в форме прозрачных шариков, и крепко цеплялся за куртку Хана. Неожиданно налетел мощный порыв ветра, тормозя их двоих. Даже конь словно завис в воздухе, а капли воды стали двигаться в обратном направлении.
Одежда моментально намокла и облепила тело, волосы быстро развевались на сильном ветру. Найту казалось, что он попал в ураган. Наконец ветер стих, и падение продолжилось, но теперь до воды оставалось уже не так далеко, и удар должен был получиться несильным.
Куртка Хана выскользнула из рук Найта. Ахнув, он, попытался ухватиться за нее снова, но безуспешно. Тогда северянин ловко развернулся в воздухе и дернул его рубашку на себя. Раздался треск ткани, изумленный выкрик Найта, ударившегося в полете о чужое тело, словно то была кирпичная стена, а затем плеск воды, когда в нее рухнул конь и за ним два человека.
Под водой было темно. Деревья обступили водопады и реку, отбрасывая большую тень. Найт потерял ориентацию в пространстве и наглотался ледяной воды, но наткнулся на что-то твердое, оказавшееся человеческой спиной. Потом его подхватили и потянули вверх сильные руки. В малом количестве света он сумел разглядеть Хана, скинувшего с себя тяжелой куртку, но не выпустившего меч. Наконец-то вынырнув, оба парня закашлялись.
Найту казалось, что его вморозили в льдину, а грудную клетку стянули ремнями. Пока не выкашлял всю воду, он не мог нормально вдохнуть. В это время Хан тащил его к берегу, уверенно двигая в воде всеми четырьмя конечностями и даже умудряясь высматривать коня, который тоже отфыркивался и плыл.
Наконец они выбрались на холодные камни, заливая их водой, стекающей ручьями с волос и одежды. Издав горестный стон, Найт на животе выполз на траву и упал не в силах пошевелиться. По нему словно потоптался табун лошадей, в ушах бухало, а сердце было готово переломать ребра. Его била крупная дрожь, а ветер пронизывал до самых костей.
— Вставай. — Найта дернули вверх и сначала заставили сесть, а потом встать. Хан встряхнул его и сказал, пытаясь поймать рассеянный взгляд черных глаз: — Эй, ты хочешь околеть? Сейчас же раздевайся! Я разведу костер — надо высушиться. Ты слышишь меня?
Ответом ему было озадаченное выражение лица. Рассерженный Хан застонал, закатывая глаза:
— Демоны! Только не ори.
И он принялся быстро срывать рубашку с трясущейся статуи, глядящей на него круглыми, выражающими крайнюю степень недоумения глазами. Когда северянин потянулся к брюкам, статуя, наконец, сообразила, что нужно делать, и с криком «Убери руки!» оттолкнула его.
— Поторопись, — буркнул Хан, сбрасывая на траву свою рубашку и направляясь в лес за ветками.
Не прекращая дрожать, Найт обхватил себя руками и осмотрелся. Большой черный конь уже отряхнулся и стоял у высокой сосны. С его блестящей гривы капала вода, а черный глаз глядел на Найта с укоризной.
Покровитель хмурился, стягивая брюки и подбирая с травы свою порванную рубашку, а немного подумав — и рубашку Хана. Они что, будут сидеть у костра голышом, как дикари? Вот еще! Все равно Найт не может замерзнуть насмерть, а псих пусть делает, что хочет.
Спрятавшись за коня, у которого, похоже, были к нему какие-то претензии, Найт разделся полностью, выжал свою и чужую одежду и натянул мокрые брюки. Он стряхнул воду с волос и зачесал их пальцами назад, а потом вдруг осознал: чего-то не хватает, а точнее — кого-то.
— Кисточка! — в ужасе выкрикнул юноша. — Ох, пожалуйста, только не снова...
Она непременно должна быть жива! Ласки ведь хорошо плавают.
Босой и перепуганный Найт, чьи туфли остались в реке, закусив губу, заметался по небольшому участку, надеясь обнаружить свою маленькую подругу.
— Да здесь она.
С охапкой веток из-за дерева вышел Хан, а за ним выскочила Кисточка. Она подбежала к ногам юноши и с важным видом положила перед ним толстую мышь, как бы говоря: «На вот, ешь. Я поймала для тебя».
Выдохнув, Найт опустился на колени и погладил пальцем маленькую головку. Ласка гукнула и тут же забралась ему на плечо, слегка царапая голую кожу.
— Зачем мне твоя мышь? — шепот сорвался с побледневших губ, а пальцы ласково коснулись еще влажной шерстки. — Лишь бы ты была цела. Не бросай меня, ладно? Я...
Он не договорил и решил просто прикрыть глаза, чтобы успокоиться.
Наблюдавший за сценой воссоединения Хан уже развел огонь с помощью простой печати: любой, кто владел какой-либо магией, мог выучить несколько простых шаманских трюков.
Почувствовав тепло, Найт поднялся, подошел к Хану с мокрой одеждой в руках и молча протянул светло-коричневую рубашку:
— Твоя.
— Зря не снял брюки. Решил согреться только наполовину?
Найт дернул бровью:
— А ты?
Высокие ботинки северянина уже сушились, шнурки на них были расслаблены. Зато черные форменные штаны остались на Хане, который с ехидной улыбкой забрал рубашку и подошел к коню.
— Кто из нас молодой господин из города, а? — сощурившись, поддразнил он. Найт фыркнул.
Облегченное армейское седло чудом не свалилось со спины коня, а седельная сумка с вещами была примотана к нему намертво. Лучник вытащил запасные вещи и развесил сушиться у огня. Туда же отправилась и рубашка Найта.
Юноша вспомнил, как Аури выкрикнула название — Вороньи обрывы. Эти самые вороны, кстати, уже несколько раз пролетали мимо, громко каркая. Был еще кое-кто, упоминавший это место: Киран. А ето потенциальный Посланник, вроде как, должен обладать магией ветра. Той самой, что затормозила их падение. И, очевидно, с помощью нее Хан отводил в сторону крейнские стрелы.
Найт рассмеялся, привлекая внимание лучника, который в недоумении поднял брови и, по-видимому, раздумывал, не стукнулся ли бедняга головой.
Это было похоже на злую шутку. Как странно все совпало! Найт хотел встретиться с отказавшимся от контракта человеком? Встретился. Он хотел спасти его? Смертный и так прекрасно справился, да еще взял демона с Черничной горы в плен. Оставалось только посмеяться над своей глупостью.
А чего он хотел? Думал, встретятся, поболтают, как приятели, посмеются над Кираном и разойдутся? Ах да, он же еще хотел поздравить смертного с тем, что у него хватило ума не заключать контракт. Теперь стоило бы посочувствовать самому себе, так как собственные мозги он, видимо, оставил на Черничной горе.
Но легко отступать было не в характере Найта. Сидя на ветках у костра, обхватив себя руками и положив подбородок на предплечье, он мрачно улыбался.
«Этот псих все время был рядом и вел себя как последняя сволочь, а я еще переживал, что его могут высечь, — ворчал про себя Покровитель. — Теперь мне его не жаль. Ни капельки! Только гляньте на этот шкаф! Что ему сделается от нескольких ударов кнутом? Да он продолжит ругаться и угрожать людям с этой его наглой ухмылочкой и даже не поморщится!»
Хан был всего на полголовы выше Найта, чуть шире и хорошо развит физически — все-таки солдат-пограничник, да еще и северянин, которые в большинстве своем отличались крепким телосложением. С объективной точки зрения его нельзя было назвать шкафом, но в глазах демона с Черничной горы этот человек выглядел как настоящий бандит и сплошное разочарование.
Наверное, за всю историю мира ни один Покровитель еще не падал с обрыва и не сидел у костра, как промокший до последней шерстинки зверек, причем с чужим потенциальным Посланником. Стыд-то какой!
Пока Найт насмехался над самим собой, Хан подозревал, что он окончательно чокнулся. Честное слово, этот человек — какая-то непостижимая тайна. Он то ведет себя высокомерно даже с магом Четырех Сторон, иронично улыбается, сверкая этими своими клыками, а потом смотрит совершенно растерянно, как будто весь мир его обманул. Хан не понимал, как себя с ним вести. Иногда ему хотелось прибить ублюдка на месте, а иногда сказать что-то ободряющее. Никогда еще в его мыслях не возникало такого противоречия, и это выводило из себя.
— Поздравляю, — после долгого созерцания костра изрек Найт.
Хан опешил и выпучил на него глаза.
— Ну, с тем, что благополучно избежал заключения контракта с Покровителем. Дважды.
— Ты-то как догадался? — нахмурился северянин.
— По-твоему, я идиот? — тонкие черные брови иронично изогнулись. — Не поэтому ли ты столько времени скрывал магию ветра? Хотя я, конечно, мог бы догадаться и раньше.
Хан, осознавший, что его не собираются с фанатичным блеском в глазах расспрашивать о Киране и подробностях их встречи, сразу расслабился.
— Должно быть, ты разочарован, — растянув губы в издевательски любезной улыбке, сказал он.
— С чего это?
— Ну, ты ведь ехал на представление. А тут крейнцы, северяне и я — довольный и здоровый. Разве не так?
— Нет.
Хан не мог в это поверить:
— Совсем не разочарован?
— Чуть-чуть. Можно все оставить как есть, исключив из списка тебя.
— Грубо, молодой господин.
По какой-то неведомой причине Хана начинала забавлять эта странная словесная дуэль.
— Говорят, — произнес Найт, — что ты посоветовал Кирану развесить объявления. Это правда?
— Тот, кто сказал это тебе, должно быть, был там, — прищурился Хан, с подозрением глядя на него. — Странно, ведь мы говорили наедине.
— Слухами земля полнится, — выкрутился юноша.
— Все почти так и было. — Хан пожал плечами. — Я бы пересказал, но разве тебе будет приятно слушать, как послали благословенного Покровителя Севера.
Последние три слова были сказаны с особой интонацией. Однако вместо обиды или злости, с которой обычно реагировали другие люди, на лице Найта появилось выражение, как если бы он съел что-то кислое.
Хан в очередной раз был ошеломлен и решил еще понаблюдать за его реакцией.
— В реальности он не похож на свои статуи, — заметил северянин, усаживаясь на ветки около костра. — Не грозный, а скорее высокомерный. И крылья отличаются.
— Если бы скульпторы делали их в натуральную величину, они бы разорились на материалах.
— А зачем нацеплять на него столько доспехов?
— Ну, Покровитель Севера ведь должен выглядеть непобедимым, — пробубнил Найт с нескрываемой неприязнью.
— Если он такое непобедимое божество, то шел бы и сражался сам. Ни за что не поверю, что какой-то там дух у нас совпал или типа того. Столько людей молилось о его появлении двадцать лет. Вот пусть пойдет и заключит контракт с тем, кто этого хочет.
— По духу с Покровителем совпадают те, кто больше всего его желал, — стал объяснять Найт. Пока они разговаривали, он, похоже, согрелся и уже не дрожал. — И чем больше людей, тем он сильнее. Еще от этого зависит цвет крыльев, глаз...
— И какими должны быть крылья Кирана? — спросил Хан, глядя на задумчивый профиль собеседника.
— Белые.
— Откуда ты столько знаешь?
Молодой господин закусил губу, а потом невозмутимо сказал, глядя Хану в глаза:
— Я читал много книг.
— С трудом верится. Возможно, об этом могут знать только священники или фанатики, помешанные на Покровителях. Ты явно не из их числа.
— Бывший хозяин дома, в котором я живу, был именно таким человеком. После него осталась большая библиотека. Когда мне становится скучно, я читаю старые книги.
— Допустим, я снова тебе поверю.
— Я говорю правду!
— Ага. И что там про желание?
— По какой-то причине ты был одним из тех, кто больше всего хотел появления Покровителя, — продолжил Найт уже более осторожно. — И еще ты владеешь редкой магией ветра.
— Я все равно не хочу заключать с ним контракт.
— Но почему? Разве это не считается великим достижением?
— Для меня нет.
— Не хочешь заключать контракт только с ним? А если бы появился Покровитель, который смог бы тебе понравиться?
Его слова развеселили Хана.
— Если появится такой Покровитель, то он будет создан лично мной. — Он усмехнулся. — К сожалению или к счастью, даже десять человек на такое не способны.
— Не знаю насчет одного, но десять, наверное...
— Хм, тебе виднее, — пожал плечами Хан, подбрасывая ветки в костер. — Ты ведь у нас начитанный. Холодно?
— Нет, — покачал головой юноша, поглаживая Кисточку одним мизинцем.
— Не смеши. Ты трясся даже в своем пальто, а теперь сидишь в одних мокрых брюках. Ты ведь не из тех северян, которые ныряют в прорубь зимой.
— Почему ты раздражен?
Найт опустил голову на сложенные на коленях руки и посмотрел в сторону ворчащего лучника.
— Я не раздражен, — фыркнул тот.
— Тебе самому холодно.
— Что? Нет.
— Да.
Как двое мелко дрожащих от холодного ветра людей могли скрыть это друг от друга?
Хан открыл и закрыл рот, не найдя, что возразить.
— Сядем ближе. — Найт придвинулся, не спуская с него настороженного взгляда. — Но при условии, что не будешь вести себя как придурок.
— Когда это я...
— И обзываться, — черные брови изогнулись, изображая печаль. — Это обидно.
— Ладно, сядем спина к спине.
Найт осторожно прислонился к нему и замер. Хан понял, юноша боится его. Возможно, он зря подозревает такого робкого человека. Ну какой из него демон или шпион? Если только хорошо притворяющийся.
— Когда высохнет одежда, — прервал затянувшееся молчание Хан, — возьми мою запасную рубашку. И штаны. Твои слишком тонкие — неудивительно, что ты постоянно мерзнешь.
— Ладно, — согласился Найт.
— Мог бы сказать «спасибо».
— Да.
Но благодарности Хан так и не дождался. Оказывается, молодой господин обиделся!
«Нас отнесло далеко от водопадов, — размышлял северянин. — Крейнцы не знают, где мы могли выплыть и выжили ли вообще. Я могу победить отряд человек из пяти и мага, если использую свою силу, но этот парень ведь не умеет драться, а им нужен именно он. Будет сложно защищать его и отбиваться. А если врагов окажется больше... Нет, надо валить отсюда. Ребята наверняка ушли по тропам на западной стороне Вороньих обрывов, там крейнские лошади не смогут быстро передвигаться. Они поедут в Шетер, там и встретимся. А?»
Лучник ощутил, как на него навалились, словно он был кроватью. Оказалось, что молодой господин уснул, разомлев от жара огня и тепла чужой кожи. Во сне он был похож на уставшего студента, который решил прикорнуть во время занятий в самом конце аудитории.
Сам Хан только год проучился в Джейрийской академии, не успев насладиться студенческой жизнью, и почти сразу вступил в пограничные войска, забыв про спокойный сон. Да и в других местах учебные дни наверняка сильно отличались от таковых в военной академии. Приходилось много тренироваться и развивать магические способности. Но это было самое счастливое время в его жизни.
Прогнав тяжелые воспоминания, Хан уставился на огонь, размышляя о спящем, навалившись на него, человеке. Или не человеке. По правде говоря, ему очень хотелось, чтобы этот парень оказался самым обычным аристократом, как он и сказал. Несмотря на противоречивое поведение и подозрительную осведомленность Найт выглядел по-человечески уязвимым, тихо посапывая и прижимая к животу предплечье, на котором спала маленькая ласка.
Хан протянул руку, стараясь не двигать спиной, и осторожно коснулся пальцем шерстки зверька. Ласка пикнула во сне и спрятала мордочку в сгибе локтя своего хозяина. Чем-то эти двое были похожи.
«Пусть ты не окажешься моим врагом, — подумал Хан, укладывая спящего Найта на подстилку из веток и направляясь к развешенной на ветках одежде. — Лучше бы ты продолжал шарахаться от меня, а не стал заводить разговор. Теперь я...»
Руки, переворачивающие вещи влажной стороной к костру, замерли.
Перед его мысленным взором возникло лицо веселого парня со светлыми волосами и глазами. Они поступили в академию и учились вместе, у них были неплохие приятельские отношения. Этот парень всегда улыбался, общался со всеми, никогда не отказывал, если его просили о помощи. Хан считал его хорошим человеком, который в будущем станет отличным начальником для своих подчиненных в армии. А тот вдруг оказался одним из подосланных Крейном магов, устроивших бойню и взорвавших здание академии. Хану до сих пор снились безжалостные глаза человека, который шутил с ним и тренировался в фехтовании, а потом попытался убить его, словно они были незнакомцами. Хана ранили, но он вышел победителем из смертельной схватки. А потом рухнули не только его представления о людях, но и вся прежняя жизнь.
Из-за спины раздался сонный голос Найта:
— Хм, уже собираемся?
Хан нахмурился, тряхнул головой и постарался запереть воспоминания подальше в своей голове, как это делал всегда. Он обернулся с нейтральным выражением лица:
— Да. Надо валить, пока крейнцы не отыскали нас.
Кивнув, Найт потянулся и поднялся на ноги.
«Я не хочу тебя убивать, — подумал Хан, искоса глядя на то, как он возится со свое лаской. — Но сделаю это, если придется».

Глава 8. Он сбежал!

Лейсан вылетела из зала Созидания и понеслась к выходу, сердито топая. Снаружи она сразу же взлетела и, минуя двор и мост, приземлилась у беседки с камнем-порталом.
«Куда его понесло?! — мысленно орала она, пытаясь понять, почему Найт не дождался ее, решив переместиться. — Если он так расстроился, то надо было отправиться ко мне, я бы накормила его и успокоила! Маленький грубиян! Наговорил Кирану всяких дерзостей и ушел! Но куда же? К себе? Какой там город ближе всего?»
Лейсан положила ладонь на гладкий прозрачный камень с белесой дымкой в центре, который лежал на кованой позолоченной подставке. Когда хранительница мысленно назвала город, дымка в камне зашевелилась и вспыхнула мягким сиянием. Взволнованная и злая, как стая собак, она направилась в городок под названием Сетхана, которая находилась в сотнях километров от Чоры, куда понесло озаренного гениальной идеей демона с Черничной горы.

        
      
Холодные ножны касались голой лодыжки Найта. Сидя за спиной северянина, юноша отодвинул ногу и поджал замерзшие пальцы. Туфли уплыли, пальто и вовсе осталось там, где на них напали крейнцы, спалив половину леса. Теперь Найт был одет в коричневую плотную рубашку Хана и его черные форменные штаны, которые пришлось подвязать длинным обрывком старой рубашки. Одежда оказалась велика на пару размеров, но в ней было удобно и довольно тепло. Грех жаловаться. Пусть Найт и не привык носить что-то, кроме черного цвета, выбирать в такой ситуации не приходилось.
Река отнесла их на внушительное расстояние, и теперь до Шетера оставалось полдня пути. К закату этот странный квартет, состоящий из беглеца-мага, его сурового коня, отважной ласки и печального Покровителя, уже был у ворот большого торгового города к западу от Чоры. Шетер славился тем, что здесь можно было купить и продать все что угодно, кроме, разве что, рабов. На Севере рабство было запрещено уже сотни лет. Хан показал стражникам в аккуратной черно-синей форме какой-то слегка мятый листок, и его без проблем пропустили, даже не поинтересовавшись личностью босоногого спутника.
— Что это было? — шепнул Найт, украдкой бросая взгляд на стражников.
— Маленький секрет, — ухмыльнулся Хан.
— Ты не хочешь говорить или просто выпендриваешься?
— Молодой господин, ты уверен, что читал у себя дома хорошие книжки, которые принято читать аристократам? — обиделся лучник.
— Уверен. Ну?
Хан закатил глаза:
— Это был документ, удостоверяющий, что я лейтенант с границы при исполнении. Хорошо, что оно лежало в сумке и не размокло.
— Настоящее?
— За кого ты меня принимаешь?
— Ну, ты ведь сбежал.
— Если ты не забыл, меня собирались отхлестать кнутом. Естественно я покинул то недружелюбное место.
— А как тебе это удалось?
Хан самодовольно ухмыльнулся:
— Моя подруга — одна из лучших шаманок Севера, профи в печатях. Может, ты слышал про бешеную шаманку? Так вот это она.
Найт ни капли не усомнился. Кто еще это мог быть, если не Аури?
— Ты сказал, — сдвинув брови и стараясь не думать о своих голых ступнях, видных всем прохожим, прошептал юноша, — вы решите, что со мной делать, когда будем в Шетере. Вот мы здесь. Я уже могу идти?
— Я здесь с тобой один. Придется потерпеть, пока остальные не приедут и не найдут нас.
— Почему ты до сих пор сомневаешься? Я мог подставить вас много раз или напасть, но не сделал этого. Так какого...
— Эй, — резко окликнул Хан, останавливая коня у двухэтажного здания городской конюшни. — Даже не пытайся сбежать, понял?
— А если попытаюсь?
Северянин спрыгнул с коня и посмотрел снизу вверх таким же холодным, как при первом их разговоре у костра, взглядом.
— Даже. Не. Пытайся. — Раздельно проговорил он, дождался, пока Найт кивнет, и тогда, чуть приподняв уголки губ, великодушно разрешил: — Слезай. Надо найти тебе обувь.
Демон с Черничной горы со вздохом перекинул ногу через седло и спрыгнул. Маленькие камешки мостовой тут же впились ему в ступни. Одно дело ходить босиком по мягкой траве, другое — по городским дорогам. Здесь можно было наступить на все что угодно! Ему будет достаточно пройти несколько метров, чтобы исцарапать ноги. Божественная кровь вылечит раны, но боль никто не отменял. Вот и еще одна небывалая ситуация для Покровителя в копилку его достижений.
Хан заметил, как поморщился Найт. Он снял с седла сумку и повесил ее через плечо:
— Постой здесь, я скоро вернусь.
— А? — хлопнул глазами демон с Черничной горы. Он не ослышался?
— Я оставлю коня здесь. — Хан проводил взглядом молодого конюха, вышедшего забрать сурового жеребца, и сверкнул издевательской улыбкой. — За тебя тоже заплатить?
Найт так оскорбился, что не смог выдавить ни слова, чтобы не испортить образ начитанного «хорошими книжками» молодого господина, и только таращил на лучника круглые глаза.
Хан с удовлетворением кивнул и шагнул в сторону.
— А ты не боишься, — произнес Найт, — что я сбегу?
Взгляд Хана выразительно опустился к его ногам:
— Не сбежишь.
И он ушел, как обычно ухмыляясь (то есть так, словно задумал что-то плохое). Найт хмыкнул и плюхнулся на лавку рядом с конюшней. Запахи здесь были не очень, но это лучше, чем топать босиком в другое место. Кисточка сочувствующе потерлась головкой о его подбородок и спустилась на колени.
— Может, ты разок укусишь его? — поинтересовался Найт.
Ласка демонстративно повернулась к нему хвостиком.
Она недавно съела птичку, а вот в желудке Найта ничего не было с прошлой ночи. Наглотавшись воды в озере, он немного успокоил голод, но снова до ужаса хотел съесть хоть что-нибудь! Попасть в такую ситуацию однажды — еще ничего. Но, будучи Покровителем, голодать во второй раз — уже все.
Решив свалить всю вину на одного конкретного психа, Найт откинулся на спинку скамейки и устало прикрыл глаза. Красть у него было нечего, да и ласка могла разбудить его в любой момент, куснув за палец.
До истечения срока, данного Кирану старейшинами, оставалось почти два дня. Если он до сих пор не нашел своего потенциального Посланника, то это благодаря амулету Аури, о котором в дороге упомянул Хан, и который скрывал его энергию от всех. Наверное, сейчас Покровитель носится повсюду в поисках дерзкого смертного, а тот в то же время ищет обувь для Найта. Как иронично. Бедняга Киран, его даже немного жаль. Все же он очень старается.
Итак, Хан — маг ветра, возможно, единственный сейчас в мире. По общепринятой на Юралии классификации маги делились на стихийников, управляющих чем-то одним — водой, огнем, землей или ветром, и на сторонников, которые могли преобразовывать как один элемент, так и нескольких, но для этого им требовались заклинания, в то время как стихийники тренировались, тренировались и еще раз тренировались. Их магия была похожа на фехтование, и для каждой стихии имелись свои особые приемы.
Идеальным считалось, когда маги работали в паре или группе из трех-четырех человек. Одни управляли элементами, а другие усиливали их способности, раскаляя добела тот же огонь, воду превращая в ледяные копья, а землю в твердые снаряды.
Иной была магия шаманов. Среди кочевников все, за очень редкими исключениями, владели ей в той или иной степени. Поэтому слова «кочевники» и «шаманы» стали, по сути, синонимами. Хотя их печати не имели атакующих свойств, а только лечили или защищали, про их боевые навыки ходили легенды.
«Ему невероятно повезло, — подумал Найт, вспоминая записи из книг, прочитанных им в библиотеке. — Маги ветра рождаются максимум два раза в столетие. А Хан в своем возрасте способен остановить падение с обрыва двоих человек и крепкого коня!»
Субъект, о котором размышлял демон с Черничной горы, все никак не появлялся. Тем временем рядом со стражниками у ворот остановилась богатая карета, из которой, отодвинув занавеску ручкой в атласной перчатке, выглянула светловолосая барышня. Ее густые локоны были убраны в элегантную прическу, украшенную светло-голубой шляпкой с пером и вышивкой.
Барышня наклонилась, сверкая белозубой улыбкой, кивнула в сторону сидящего с закрытыми глазами Найта и спросила у стражника:
— Скажите, с кем приехал этот молодой человек? Уж не пришел ли он босиком?
Голос ее был негромкий, но мелодичный, теплый, как весенние лучи, а в поведении чувствовалось лучшее дворянское воспитание. Стражник, который прекрасно знал, кем является очаровательная юная особа, склонил голову и ответил:
— Леди, этот человек прибыл с лейтенантом из пограничного гарнизона, находящимся при исполнении. Документ подлинный. Будь он обычным бродягой, разве кто позволил бы ему сидеть здесь в таком виде?
Леди прищурилась, стрельнув глазками в сторону юноши:
— А как зовут этого лейтенанта?
Стражник обратился к товарищу, проверявшему бумаги Хана, и тот назвал девушке его имя.
— Какие люди, — пробормотала барышня себе под нос, исчезая в карете и задергивая вышитую ласточками занавеску. Но через щелку она продолжала с любопытством в блестящих хитрой улыбкой глазах рассматривать юношу и его ласку. — Кто же этот парень? Если Хан притащил его в Шетер, то он важен для нашего дела? Хм, и почему он такой несчастный? Неужели его привезли силой?! Ах, как жаль, что ему встретился такой грубиян, как Хан!
В карете она была не одна, а со служанкой. Но это не мешало леди отпускать комментарии в сторону загадочной персоны и лейтенанта, которого она отлично знала. Служанка, привыкшая за десять лет ко всему, что могла вытворить ее эксцентричная госпожа, только молча кивнула в ответ. Леди удовлетворилась такой реакцией и снова повернулась к окошку.
Карета уже почти проехала скамейку, специально двигаясь медленнее, чем нужно. Юноша с лаской вздохнул и открыл глаза, провожая взглядом это транспортное средство, и удивленно вздернул брови, заметив герб с ласточкой на небесно-голубом с зеленым цветом фоне.
Барышня, сидящая за ней и подглядывающая в просвет между тканью, вдруг подскочила на месте.
— Мари! — громким шепотом окликнула она служанку и поманила к себе. — Мари, смотри на него, живее!
Девушка в опрятном сером платье и с убранными в высокую прическу темными волосами быстро придвинулась к окошку и выглянула в узкую щель. Ее смуглая рука придержала качнувшуюся занавеску, а голова чуть наклонилась в сторону.
— Ну? Что скажешь? — поторопила леди, взволнованно ерзая на обитом бархатом сидении. — Ну, скажи же, Мари!
— Хм, как ни посмотрю, а он не демон, — ответила та задумчиво.
— Уверена?
— Угу.
— Надо же! Хан привез в Шетер такого необычного человека, да еще перед самой нашей встречей. Я думала, что он демон, раз мы собрались... Ох, нас ведь не подслушивают?
— Шутите, что ли? — с долей обиды в голосе сказала Мари.
— Нет, что ты! Так вот, если они поедут туда, то я думала, что он заранее нашел какого-то демона. Ну, ты понимаешь. Ох... — вздохнула белокурая барышня, откидываясь на спинку диванчика. –Ведь как жаль, что такой красавчик встретился с этим неотесанным воякой. Натерпелся, наверное. Ох, как же жаль!
— О чем вы, леди?
— Да о Хане! О его ужасном характере! Кстати, почему это он бросил его и куда-то ушел? Не выйти ли мне...
— Леди! — Мари поймала ее, уже собравшуюся на ходу открыть дверь кареты, за локоть. — Нам надо ехать, нас ведь ждут.
— И подождали бы еще! — Леди разочарованно плюхнулась обратно на диванчик, шурша юбками. — Ох, скорее бы Хан уже привел его ко мне, так интересно!
Карета грандиозно укатила по вымощенной каменной плиткой дороге, сопровождаемая улыбками горожан. Перед поворотом из-за шторки высунулась ручка в перчатке и приветливо помахала.
Тем временем лучник наконец-то явился с черными кожаными ботинками в руках. Найт очень удивился, что северянин достал ему не какую-нибудь поношенную дешевку, а вполне нормальную обувь и даже носки. Еще и легкую мантию с рукавами и глубоким капюшоном принес.
— Я верну тебе деньги, — сказал юноша, завязывая шнурки.
— Не надо, — отмахнулся Хан. — Считай, что это плата за твое пальто и утонувшие туфли.
— Тогда и за рубашку, которую ты порвал, — не стал спорить нищий демон с Черничной горы.
— Тогда и за нее, да.
Мантия была похожа на те, что носили шаманы и некоторые шетерцы. Мода пришла с востока, откуда также привозили украшения из камней, костей и клыков животных. В Шетере, где торговля шла полным ходом круглый год, этого добра было полно на каждом шагу.
— Для начала поедим, — сказал Хан, наблюдая.
Найт надел мантию и усадил Кисточку к себе на плечо, но, обнаружив капюшон, которого раньше не было, ласка радостно прыгнула в него.
Теперь молодой господин был обут и мог не только ходить по городским дорогам, но и бегать. Тем не менее, Хан не особо за ним приглядывал, уверенный, что желание поесть пересилит желание сбежать. К тому же бастард в черных ножнах, висевший на поясе, выглядел как предостережение.
Шетер был как большое разноцветное покрывало. Туда-сюда сновала повозки, кареты, люди верхом на лошадях и пешеходы. По обе стороны широкой дороги пестрели высокие здания с ресторанами, тавернами, магазинами, аптеками и небольшими лавками, вывески которых привлекали внимание прохожих яркими красками и мерцающими магическими камнями. Здесь можно было приобрести любые специи, одежду, сладости, сувениры из разных стран и даже с другого континента и многое другое, что только пожелает покупатель с туго набитым кошельком. Огромная кузница в ремесленном квартале, в которой изготавливалось оружие для северной армии, городской стражи и шетерских войск, звенела и бренчала, а от печей поднимался дым, видимый издалека.
Жилые дома чередовались с гостиницами и красивыми садиками, где уже зеленели кустарники и плодовые деревья. На подоконниках вовсю цвели и благоухали герани в горшках, раскинула в лучах заходящего солнца молоденькие листочки рассада овощей, на окнах пестрели занавески. Мостики через речные каналы были украшены голубыми лентами в честь Кирана, а у храма рабочие занимались тем, что пытались втиснуть в двери огромную статую Покровителя, сделанную из белого мрамора и на закате казавшуюся бледно-розовой.
Хан как будто специально вел Найта самой длинной дорогой, пропуская все заведения, в которых они вполне могли бы спокойно поесть. Еще не видевшему такого разнообразия красок и запахов демону с Черничной горы стоило огромных усилий не восклицать и не ахать при виде очередного здания или необычно одетого человека. С трудом играя роль дворянина и пряча глаза, он тихо изумлялся под своим капюшоном и вдыхал бесчисленные ароматы, желая запечатлеть их в своей памяти.
Доспехи Хана тоже утонули, так что он по дороге зашел в лавку при городской кузне и купил что-то из обычной кожаной брони. Найт стоял в стороне, наблюдая за ним и еле сдерживая пытавшуюся все обнюхать и куснуть ласку, и думал о еде...
— Долго еще до этой твоей таверны или как ее там? — проворчал он, выходя из лавки следом за Ханом.
— Проголодался?
— А ты нет?
— Я перекусил.
— Когда?!
— Пока искал для тебя одежду. Купил пирожок с капустой. — Хан пожал плечами. — Эй, что это у тебя с лицом?
— Почему не... — промямлил Найт, желая ударить его чем-нибудь тяжелым. — А мне?
— Разве полезно молодому господину перекусывать уличной едой, а? — Этот придурок просто издевался! — Стоит немного потерпеть и съесть что-то более полезное. Эй, ты покраснел.
«Заткнись, заткнись, заткнись!» — мысленно вопил Найт, вышагивая по тротуару с особо мрачным выражением лица.
В копилку достижений самого нелепого Покровителя добавилось еще одно.
Уже стемнело, и город озарился светом обычных фонарей и магических камней на вывесках. Двое остановились напротив трехэтажного здания, рядом с которым стояли две симпатичные повозки, украшенные восточным орнаментом, и были привязаны лошади. Вывеска гласила: «Расскажи интересную историю и получи выпивку за счет заведения!», а снизу большими буквами, похожими на переплетение ветвей какого-то дерева, было выведено название — «Сказка».
«Отлично, — подумал Найт, — придется без конца слушать о том, как благословенный Киран явился людям и озарил Север своим величием. Или тут в ходу истории о призраках и оборотнях? Лучше уж второе, хотелось бы нормально поесть».
— Это таверна, в которой приветствуется художественная самодеятельность? — осведомился он, провожая взглядом мужчину с лютней за спиной, входящего в «Сказку». — Барды, поэты, сказители... Все такое?
— Это таверна, в которой можно услышать самые свежие сплетни и завести много полезных знакомств, — ответил Хан. — А еще тут подают лучшее жаркое в горшочках во всем Шетере.
Забегаловка бородача в Чоре казалась просто убогим местом в сравнении с этой таверной. В «Сказке» было много добротной деревянной мебели и две лестницы с резными перилами, ведущие на второй и третий этаж. На стенах висело всевозможное оружие, надежно прикрепленное железными цепями и крюками, украшения вроде ловца снов, гирлянды из сушеного красного перца, гобелены со сценами битв, а также какие-то музыкальные инструменты и куча непонятного барахла. Найт не знал названий и половины этих предметов. Одна стена была вовсе обклеена угольными набросками какого-то талантливого художника, а герб с ласточкой свисал с ограждения на втором этаже.
— Это заведение принадлежит местному лорду, — сказал Хан. — Он открыл его, чтобы поддерживать культурный обмен. Старик без ума от народных сказок и легенд.
— Культурного обмена в Шетерском университете на факультете истории ему недостаточно?
Лучник вздернул бровь:
— Ты что, это же совсем другое. Там научный взгляд, а здесь народное творчество.
— Вот тут сядем?
Найт показал на столик у перил на втором этаже, куда они поднялись, пока разговаривали. В данный момент демона с Черничной горы не волновали сказки, легенды и их историческая или культурная ценность. Все, о чем были его мысли — это еда, запахи которой витали по помещению, доводя несчастного едва ли не до головокружения.
— Ладно, — кивнул Хан, отодвигая стул с высокой спинкой и усаживаясь за стол. — Что будешь?
— Не знаю. Что угодно. Мне без разницы.
«Просто накорми уже меня, противный!» — мысленно взвыл голодающий.
— Могу попросить, чтобы тебе подали пустую тарелку. Очень экономно, — улыбка северянина была особенно любезной.
— Ты говорил что-то о горшочках, — буркнул Найт. — И ласке нужно мясо.
— Без проблем.
В итоге на их столе оказались не менее десяти различных блюд, включая мясо для Кисточки и то самое жаркое в горшочках. Счастью Найта не было предела, но он старательно это не показывал, спокойно жуя мясо, картошку и овощи. А немного утолив голод, сказал:
— Ты ведь явно пришел сюда не только поесть? Иначе, зачем было тащиться через два квартала.
Хан оперся о столешницу из гладкого темного дерева и закинул в рот маленькую помидорку.
— Я хочу послушать сплетни, — его блуждающий по залу взгляд остановился на небольшой компании мужчин на первом этаже, похожих на обычных путешественников, однако ровные спины и серьезные взгляды выдавали в них людей военных. Это вполне могли быть подчиненные кого-то из лордов или столичной знати.
— Хм. — Найт жевал хрустящую булочку, наблюдая за направлением взгляда собеседника. Он тоже заметил необычных посетителей.
— Наверняка услышим что-то интересное, — продолжил лучник. — А еще у них на третьем этаже есть комнаты. Это наше с ребятами условленное место встречи. Дождемся их.
— И тогда разойдемся.
Хан растянул губы в улыбке, но в его глазах оставался холод:
— Тогда, наверное, да.
— Сколько им добираться в обход?
— Еще день. Приедут завтра к вечеру, если не будет проблем.
Найт кивнул и отпил из чашки вкусный фруктовый чай. Ему хотелось, чтобы северяне поскорее приехали в город, а еще он волновался и надеялся, что они больше не встретят крейнцев.
В таверне под названием «Сказка» действительно было немало желающих рассказать какую-нибудь историю. Для этого люди садились на видное место, сообщали официанту, что готовы получить бесплатную выпивку, и начинали вещать. Пока северянин и демон с Черничной горы ели, прозвучало две истории. Первая, как и ожидал последний, была о Киране: подробное описание его появления со всеми чудесными эффектами, маханием божественной рукой и хлопаньем сияющими крыльями. Потом рассказчик захмелел от второй кружки темного и начал описывать, как беженцы подносили Покровителю младенцев, а тот целовал их маленькие лобики, благословляя и желая расти большими и сильными.
— Пхе-хе, — не сдержался Найт, прикрываясь ладошкой, чтобы его ни в коем случае не сочли насмехающимся над благословенным Кираном.
Хан только улыбнулся, глядя на то, как вопящего «Он поцеловал и моего ребенка! Теперь у нас с женой будет богатырь, ик! Богатырь!» и рыдающего от счастья молодого отца оттаскивают к дальнему столу и пытаются угомонить.
Следом на ограждение второго этажа села стройная девушка в мантии бежевого цвета. В ее волосы были вплетены перья и маленькие медные подвески, а шею украшали бусы из разноцветных камней. Смуглой рукой с плетеными браслетами на тонком запястье кочевница перебирала струны лютни из темного дерева и пела на одном из диалектов своего народа. Для большинства посетителей красивые слова оставались загадкой, и они только с наслаждением слушали завораживающее пение, но Найт понимал смысл старинной песни. Огнедышащий Эйден из Харсана побеждал обезумевшего черного дракона, кошмарные деяния которого описывались в первом куплете. Если переводить на ризский то содержание припева было примерно таким:

        Далеко лететь до моря,
      

        на крыльях черных не спастись.
      

        Леса горят ярче заката,
      

        земля под ногами дрожит.
      

        В руках Эйдена огонь,
      

        чудовище тоже смертно.
      

        Время и золото плавит,
      

        в Харсане новое солнце.
      
Найт подумал, что это грустная песня. Все-таки Эйден убил последнего дракона. Если бы тот продолжил жить в мире с людьми, сейчас его, пожалуй, почитали бы так же, как Покровителей, а не вспоминали с содроганием.
Девушка закончила петь, грациозно, как кошка, спрыгнула с перил, поклонилась и залпом осушила протянутую ей кружку пива.
Найт ошеломленно моргнул. Эти шаманки просто нечто!
Новый исполнитель или рассказчик долго не появлялся. После ужина официант убрал лишние тарелки и чашки, и принес северянину и демону с Черничной горы четыре деревянных кружки с пузырящимся напитком. Найт недоверчиво уставился на лучника.
— Пей, — сказал тот.
— А вино?
Хан хмыкнул:
— Что, молодой господин не пьет дешевый алкоголь? Как жаль, другого здесь нет. Придется снизойти до нас, простых людишек.
Вначале недовольный, вскоре Найт распробовал то, что ему дали, и даже привык к горечи. Назло лучнику он заказал третью кружку и демонстративно опрокинул ее в себя, подражая шаманке.
К полуночи в «Сказке» прибавилось народу. В зале внизу кто-то читал стихи, наверху пожилой мужчина очень увлекательно рассказывал о стране на другом континенте. Кто-то тихо беседовал в своей компании, кто-то заводил разговор с людьми за соседними столиками. Ввалившиеся в таверну в двенадцатом часу три девушки в черных, явно армейских, доспехах и синих плащах, громко оповестили всех, что крейнцы в сражении у притока Анны бежали, оставив много брошенного оружия. Новость встретили дружным ревом и стуком посуды по столам. Девушкам налили за счет заведения, прежде чем они отправились дальше, горланя армейскую песню, в которой перепутывали слова.
Потом люди стали выпивать за Кирана, за Ризу и Джейриа, за пограничников, за процветание Шетера, за дружбу, любовь и, наконец, за то, чтобы у Покровителя Севера поскорее появился нормальный Посланник.
— Этот поганец ни на что не годится! — заявил бородатый мужик с первого этажа. — Я бы с радостью согласился!
— Любой бы согласился, — вздохнул другой посетитель. — Вот иди, найди Кирана и объясни это.
— Он же не вчера родился! — заорал кто-то. — Он знает что делает!
Хан тихо усмехнулся и шепнул, переглянувшись в Найтом:
— Не вчера. На прошлой неделе.
— За Покровителя!
— За Покровителя!
Люди еще какое-то время обсуждали эту тему, спорили и возмущались, грохоча стульями и посудой. В одном они сходились: отказавшийся от великой чести быть избранным парень — настоящая сволочь.
Захмелевший Найт посмотрел из-под полуопущенных ресниц на северянина, криво улыбнулся и сказал:
— Тебя не любят.
— Ага. — Трезвый как стеклышко Хан с безразличным видом сделал глоток из кружки.
— Ты безотвевс... безответственный!
— Ты так думаешь?
— Да. Почему ты отказался?
— Ты же вроде был одного мнения со мной.
— Вдруг он никого другого не найдет. Ты не хочешь спасти Север?
— Если я не хочу спасать его с Кираном, это не значит, что не хочу вообще.
— Ты странный.
Хан подпер голову рукой и посмотрел на рассеянно поглаживающего свою ласку Найта. Он точно был пьян и безмятежно улыбался под своим капюшоном, но его рот оставался на замке. Похоже, он не из тех, кто начинает изливать душу, когда выпьет. Хан несколько раз пробовал разговорить Найта, но у него не получилось вытянуть хоть крупинку информации, которой молодой господин в трезвом уме никогда бы не поделился. Он стал бдительным после недавнего случая и на любые вопросы о Покровителях отвечал одинаково: «Это я не знаю» и «Я не читал». И при этом почесывал нос, смотрел влево, кусал губы и всеми другими возможными способами выдавал, что лжет. Таких нелепых обманщиков Хан еще не встречал.
Он заглянул в немного затуманенные от алкоголя глаза человека напротив и сказал:
— Ты тоже странный.
Найт пожал плечами и уткнулся в опустевшую кружку, будто открыл в ней параллельный мир.
Тут в таверну, грохнув дверью, ворвался высокий человек на вид лет тридцати, одетый в запыленное дорожное пальто и высокие ботинки, с хвостиком из светлых волос на затылке, с небольшой ухоженной бородкой и с горящими энтузиазмом глазами на сияющем здоровьем лице.
— Он сбежал! — торжественно провозгласил мужчина, завладевая вниманием большинства посетителей и проходя в зал. С видом бывалого рассказчика он сделал знак, чтобы ему готовили бесплатную выпивку. В один миг полная кружка темного оказалась в его руке, и мужчина стал пить большими глотками.
Люди в таверне заголосили:
— Кто сбежал?
— Вот так заявился и пиво хлещешь, а рассказывать кто будет?
— Ну, давай же, интересно ведь.
— Кто сбежал? Какой-нибудь преступник?
Мужчина с хвостиком поставил пустую кружку на ближайший стол и облизнулся.
— Сейчас я вам расскажу. — Он сел прямо на столешницу, вытянув ноги в пыльной обуви и положив их на стул. — У нас есть два беглеца! Это значит, что мне нужна вторая кружка пива.
— Сначала расскажи, а потом получишь, — улыбнулся ему работник таверны, скрестив руки на груди. — Все ждут.
Светловолосый цыкнул, повторяя его позу:
— Вы не цените мой талант! Ладно. Итак... Узнал я об этом два дня назад, будучи неподалеку от границы. В армии пытались сдержать слухи, да только что они сделают с людскими языками? Все хотят разболтать, что знают, так уж устроен человек. Вы слышали, что «того самого» парня собирались отхлестать кнутом? Так вот готовили целое представление: собрали чиновников, солдат, развесили объявления. Все будто одержимые ломанулись посмотреть. Столько народу собралось! Кричат, матерятся, приготовились бросать камни и гнилые овощи. И ведь им разрешили! А «того самого» нигде нет, солдаты ищут и не могут найти. Генерал в ярости, командиры в панике. И тут вдруг — огонь!
Некоторые впечатлительные посетители вздрогнули от его громкого восклицания, прозвучавшего подобно удару в большой барабан. Довольный произведенным эффектом, мужчина продолжил:
— Солдаты спрятали людей в лагере, отбили атаку крейнцев, а потом выяснилось, что негодяй сбежал.
— Как это сбежал? — выкрикнул кто-то. — Вот так просто сбежал из армии?!
— Именно! Сбежал, дезертировал, покинул службу, смылся со своими дружками. Уж не знаю подробностей, да только его так и не нашли.
— Может быть, его забрали крейнцы или демоны? Ведь может стать Посланником. Утащили и убили! Наверняка за этим и приходили, твари!
— Или сам с ними ушел! Предатель!
— Может, и убили, — пожал плечами мужчина с хвостиком и принял из рук официанта вторую кружку пива. — Может, и ушел. Да только потом явился благословенный Киран и устроил разнос.
— Покровитель устроил разнос?! За что?
— Сказал, что контракты силой заключать нельзя. Так-то. — Рассказчик приложился к кружке.
— И что тогда? Ждать, пока этот сукин сын соизволит согласиться?
— Этого я не знаю, зато слышал, что за ним в погоню отправился не только Покровитель, но еще и солдаты из столицы — Серебряные стражи. Стало быть, все-таки жив и не сбежал с крейнцами.
Найт с Ханом переглянулись. Уж не ребята ли из столицы сидят внизу, прислушиваясь и присматриваясь к окружающим?
— Эй, ты сказал, что беглецов двое. Кто еще сбежал и откуда? — подал голос бородатый мужик, ранее материвший Хана на чем свет стоит. Сидящие за одним с ним столом посетители поддержали товарища, поторапливая рассказчика.
Тот хмыкнул и поставил вторую пустую кружку рядом с первой. Прищурившись, он стал говорить с совсем другой интонацией. Найт, который слышал уже немало преданий, легенд и простых баек, пересказываемых за соседними столами, понял — так рассказывают истории о призраках, оборотнях и чудовищах, которые жрут скот почем зря и похищают красавиц. Из-за особого ритма и низкого голоса, в который добавилось больше шипящих звуков, переменилась и атмосфера в таверне. Какой-то находчивый работник даже приглушил свет.
— О, вы уверены, что хотите знать о нем? Ходят слухи, что он может пробудить саму природу своей темной силой и заставить ее устрашать людей. Он силен и опасен, лучше его не злить. Кто знает, вдруг он сейчас здесь и слышит нас? Берегитесь! Оглянитесь! Это таинственная и непредсказуемая личность. Никто не знает, откуда он появился и куда делся...
— Да кто же он? Кто? — раздались тихие голоса людей, находившихся под впечатлением.
Мужчина в пыльном пальто выдержал паузу и зловеще изрек:
— Демон с Черничной горы.
Найт подавился.

Глава 9. Ночная прогулка с ветерком

Найт старался кашлять тише, а Хан попытался похлопать его по спине, но юноша отмахнулся.
Люди на втором этаже и внизу стали переговариваться:
— Какой такой демон?
— Демон с Черничной горы. Как вы могли не слышать о нем? Это не так уж далеко отсюда, в Северных горах.
— Это ж та гора, где раньше жил старый отшельник! Ходили слухи, что он по ночам проводил темные ритуалы.
— А еще говорили, он демон! И тоже пропал. Сбежал, верно, к своим.
— Но зачем новому демону сбегать? Он народ от горы гонял, а тут вдруг бросил свое логово?
— Это точно обман! — возмутился все тот же скандальный мужик с бородой. — Чего ты сказки нам рассказываешь? Я считаю, что никакого демона вовсе нет!
Рассказчик хмыкнул, бросив на него презрительный взгляд:
— Мои слова — чистая правда. Я лично слышал все от деревенских жителей.
— Брешешь!
На мужика стали шикать, и он, покраснев от бороды до кончиков ушей, сердито пробурчал что-то в кружку и заткнулся.
«Я не сбегал!» — хныкал про себя Найт, глотая обычную воду, принесенную работником таверны, и вытирая выступившие слезы. Да если б он знал, как все повернется!
— Хотя демона нет уже несколько дней, местные боятся приближаться к пещере, потому что на ней может лежать проклятье. Даже за ручей, которым демон оградил свои владения, опасно ходить простым смертным.
Найт вздохнул. Да если бы он вообще мог пользоваться магией! Но нет, у него была только аура, из-за которой ему и приходилось торчать на горе.
А рассказчик вдохновенно продолжал:
— Один из тех, кто видел демона с Черничной горы так же близко, как вы сейчас видите меня, рассказал, как он выглядит. — Он поднялся на ноги и прошелся по залу, с подозрением поглядывая то на одного, то на другого посетителя, словно ожидал увидеть среди них демона собственной персоной. — В то утро деревенские пошли на охоту в лес. Там им и повстречался он, одетый во все черное, прямо как тень, вылезшая из Бездны. От него исходила такая зловещая аура, что люди встали как вкопанные и не могли даже пальцем пошевелить. Он, не мигая, смотрел на них вот так... — С этими словами мужчина продемонстрировал зловещий взгляд, которым можно было довести до слез детей. — Его глаза были черные, кожа белая, а голос низкий, прямо пробирающий до костей...
Найт вспомнил, какое у него тогда было выражение лица. Он совершенно точно улыбался!
— Он сказал людям уйти с дороги, и они как загипнотизированные отступили. А демон прошел мимо со своей жуткой тварью на руках и скрылся в тумане.
Что за отношение? Он же с ними поздоровался! 
Обиженный Найт залпом допил воду и стукнул стаканом об стол.
Хотя он и пытался как можно меньше контактировать с местными, спускаясь с горы только из необходимости, все же был один случай. Зимой из деревни на Черничную гору решили прийти на разведку отчаянные молодые парни, прихватив с собой вилы и грабли. Неясно, собирались они насаживать на них демона или взяли просто для эффекта. Найту тогда пришлось быстро организовывать звуковое и световое представление с помощью подручных средств. Под хлопки взрывающихся петард, завалявшихся у Найта в кладовке, и его усиленный свернутым в конус листком бумаги и эхом в пещере злобный смех (его он репетировал заранее), в свете разлетающихся искр смельчаки с воплями неслись с горы, побросав свое оружие. Самые хорошие грабли и вилы юноша оставил себе, а оставшиеся перекинул через ручей, чтобы деревенские забрали свое добро. С того раза никто не помышлял о походе к проклятой пещере.
Найт посмотрел на людей в таверне, внимательно слушающих рассказ. Только некоторые из них не поддались атмосфере и спокойно ели и пили дальше, лишь иногда поглядывая на мужчину с хвостиком. Одним из таких оказался Хан, на лице которого было нечитаемое выражение. Интересно, как бы он отреагировал, узнав, кого таскает за собой?
— А что за тварь была у него на руках? — спросил один из посетителей.
— Химера с головой змеи и телом крысы, — с полной уверенностью сообщил рассказчик, протягивая руку за второй кружкой пива за счет заведения. — Жуткая тварь.
Тем временем «химера-жуткая-тварь» смирно сидела у Найта на коленях и ела очередную вкуснятину.
— Что-то здесь не так, — пробормотал Хан, задумчиво глядя вниз и барабаня пальцами по столу. — Скажи, тебе страшно?
Найт в недоумении вздернул брови.
— Что ты испытываешь, слушая этого человека? — спросил северянин. — Тревога, страх, замешательство?
Нет, ничего такого Найт не ощущал. С самого начала ему показалось несколько странным, что люди мгновенно побросали еду, выпивку и разговоры, уставившись на рассказчика во все глаза и жадно ловя каждое его слово. Пусть он и был талантлив, но не настолько. Все это больше походило на...
— Гипноз!
Найт активировал свою божественную кровь, чтобы та прогнала опьянение, и с еще большим вниманием стал наблюдать за сценой на первом этаже.
— Точно. — Хан нахмурился. — И чем дальше, тем хуже. Сначала они просто внимательно слушали, а теперь похожи на помешанных. Ого, кто-то даже в обморок грохнулся. — Откинувшись на спинку стула, он скрестил руки на груди и указал подбородком в сторону конкретной компании: — И посмотри на них.
И правда, предполагаемые солдаты явно не попали под действие гипноза и с каждой минутой становились все более подозрительными, держа руки у пояса, где, по-видимому, были спрятаны клинки.
— Ты можешь чувствовать магов? — шепнул Найт, перегнувшись через стол.
— Только стихийников и то не всегда. — Хан прищурился. — Ты понял, да?
— Гипнозу не поддались только люди со способностями.
— И ты.
— И... — Найт прикусил губу, осознав, что попался. — Думаю, это совпадение. Может так влиять твой амулет, скрывающий тебя от Кирана? Я ведь все время рядом.
— Нет, — отрезал Хан.
— Нет? — разочарованно переспросил Найт.
— Он скрывает только мою энергию. Не выдумывай. А твою способность не поддаваться гипнозу мы обсудим позже.
Глаз демона с Черничной горы нервно дернулся. Что обсуждать? Он не хотел ничего обсуждать!
Хан подвел итог:
— Итак, у нас есть полный зал загипнотизированных людей, несколько оставшихся в своем уме магов, которые наверняка пришли сюда за мной. А также один подозрительный тип на первом этаже и один на втором.
— А кто на вто... Эй! — Найт сердито посмотрел в насмешливые ореховые глаза. — Ты же сказал, что мы обсудим это позже!
Северянин невозмутимо продолжил:
— Возникает вопрос: зачем ему это надо?
Найт был рад смене темы:
— Ну, может, он просто любит внимание?
— Сомневаюсь.
— Тогда я не знаю. Ты видел такую магию раньше?
— Что ты, я всего лишь маг ветра. — Хан был сама скромность.
Найт сдвинул брови и стал пристально разглядывать мужчину с хвостиком, которого усадили за стол, продолжая расспрашивать. На вид обычный северянин не старше тридцати, одет непримечательно, но его способность контроля толпы поражает. Кто же он такой? И для чего ему все это? Ради бесплатной выпивки? Слишком мелочно. Заклинание, действующее на такое большое количество людей, должно расходовать немало энергии. Нужна веская причина для его применения. Итак, если это не ради привлечения внимания, тогда он может, наоборот, отвлекать кого-то. У него даже могут быть сообщники.
— Он кого-то ищет, — вдруг сказал Хан.
— Почему ты так решил?
— Много смотрит по сторонам. Ему явно нужен тот, на кого не действует гипноз.
Найт предположил:
— Ты?
— Зачем же?
— Убить? Поймать? Неспроста он заговорил о тебе.
— Не думаю. Он ищет мага или шамана. Это необязательно должен быть я.
— Ты все еще собираешься остаться здесь на ночь?
Хан ответил после недолгой паузы:
— Подождем еще.
В этот момент взгляды Найта и мужчины с хвостиком встретились. Губы рассказчика медленно растянулись в довольной улыбке. Но напугала юношу не она, а светло-голубые глаза, которые на секунду почернели, словно их залили чернилами. Найт подсознательно понял, кто перед ним. Ему не нужна была аура, чтобы увидеть, за спиной мужчины большие черные крылья с когтем на сгибе и перьями, будто присыпанными пеплом.
Найт втянул воздух через зубы, спрятал задремавшую Кисточку под капюшон и схватил Хана за рукав.
— Это демон, — едва слышно сказал он.
Северянин нахмурился:
— Как ты узнал?
— Да какая разница?! Уходим отсюда, скорее!
Найт вскочил, дернул его за собой и ломанулся к лестнице со скоростью напуганной птицы.
В груди юноши нарастала паника, руки стали прохладными и влажными. Он еще ни разу не видел демонов, но легко смог распознать одного из них благодаря способностям Покровителя. Одного взгляда глаза в глаза оказалось достаточно. В голове как будто даже прозвучал чей-то голос, зовущий его подойти.
— Как еще отсюда можно выйти?
Они быстро поднялись на третий этаж.
— Только через окно. — Хан шагнул вперед и свернул в коридор направо. — Если он не высший демон, я смогу с ним справиться. В противном случае придется бежать по безлюдным улицам, чтобы он никому не навредил.
— А по крышам?
— А ты сможешь по крышам? — прищурился Хан.
— Я постараюсь, — пообещал Найт.
Оглядевшись, северянин пинком выбил дверь одной из комнат, заглушив звук удара ветром, а затем прикрыл дверь и прислушался.
Найт нервно кусал губы. За ними никто не шел, но это не значило, что демон не мог выйти из таверны и дожидаться их на улице или забраться на крышу.
Убедившись, что погони нет, Хан уселся на кровати и взглянул на юношу:
— Уверен, что не ошибся?
Найт кивнул и тихо сказал:
— Я видел его глаза...
— А что с ними не так?
— Они вдруг стали черными. — Найт снял капюшон и скромно пристроился на краю, подальше от Хана.
— И ты еще удивляешься, что я подозреваю в тебе демона, — хмыкнул тот. — Его могли послать за тобой. Крейнцы пытались поймать именно тебя. Раз это не вышло у людей, решили послать демона. Знаешь, зачем ты им?
— Не знаю.
— Ты слишком много знаешь, странно выглядишь, на тебя не действует гипноз демона, которого ты смог распознать по взгляду. Как я могу тебе верить?
— Я клянусь: я не демон и никому не желаю зла! — воскликнул Найт, вскакивая и поворачиваясь к Хану. — Этого тебе недостаточно?
Хан угрожающе прищурился:
— Вообще-то нет.
— Почему?
— Потому что ты врешь. Каждое твое слово с самого начала было ложью. Ты думаешь, что у тебя хорошо получается, но это не так.
— А ты у нас эксперт по лжи? — скривился Найт.
— Можно на пальцах одной руки пересчитать случаи, когда на твоем лице были настоящие эмоции. Я неплохо читаю людей. В академии нам объясняли, как понять, когда твой противник лжет. Это довольно легко. Например, ты отводишь взгляд и кусаешь губы.
Найт вновь надел капюшон, спрятав лицо:
— Это ничего не значит. — Его пыльцы под рукавами мантии слабо дрожали, когда он осторожно спросил: — И что теперь? Убьешь меня?
— Я не хочу тебя убивать, — внезапно сказал Хан.
Найт недоверчиво уставился на него из-под капюшона:
— С чего это вдруг?
Лучник поморщился и повторил:
— Я не хочу тебя убивать.
— Я тебе не верю! Я не раз видел твое намерение, этого достаточно!
Хан устало сжал переносицу. Очевидно, Найт его боится.
Хан знал, каким страшным бывает в гневе. Вариан, когда он однажды ругал его, разрыдался, как ребенок. А Аури после их ссоры как-то сказала, что быть его врагом — очень пугающее занятие.
Что же он кричал в тот раз, когда ранили Вари? Он не мог вспомнить, но наверняка что-то ужасное.
Зато Найт отлично помнил те слова и пощечину. Как он должен поверить этому человеку? Да стоит ему почувствовать темную ауру и понять, что она принадлежит Найту, как он тут же убьет его. И хотя Покровитель не может умереть просто так, что с ним будет, если северянину взбредет на ум отрубить ему, например, голову?! Вряд ли это возможно исцелить!
Хан, на которого юноша смотрел сверху вниз, поднял голову и выдохнул, глядя ему в глаза:
— Извини.
Найт тупо моргнул, пытаясь осознать, что именно он услышал.
— Извини, — повторил лучник. — За тот раз в лесу. Я боялся за Вариана и поступил с тобой как сволочь, хотя ты пытался его защитить.
— Нет, я... — Найт растерялся, ведь это был первый раз, когда у него просили прощения. — Просто если то заклинание попало бы в грязь... Ах-х, я снова наговорил лишнего.
— Ну да, обычный человек не сможет понять, что за заклинание собирается использовать маг, — пожал плечами Хан.
— Я же говорил, что в книгах...
Лучник перебил:
— С этим я смогу как-нибудь смириться. Поэтому прекрати оправдываться.
Найт растерянно уставился на него. Как принято реагировать на извинения? Что он должен сделать?
В итоге он просто кивнул, и в ответ Хан усмехнулся:
— Ты снова это делаешь это — кусаешь губы.
Фыркнув, демон с Черничной горы, отвернулся. У него такая привычка, он ничего не мог с этим поделать!
Прошло еще несколько минут, но было по-прежнему тихо. Они собирались выйти из комнаты, но вдруг из-за двери раздался знакомый голос мужчины с хвостиком:
— А я вас нашел.
Ласка под капюшоном вцепилась в рубашку Найта всеми четырьмя лапками и грозно пискнула. Она явно собиралась драться — и с кем? — с демоном!
Хан распахнул скрипящие деревянные створки окна:
— Живо!
Он схватил Найта за локоть и вытащил за собой в оконный проем, словно набитую соломой и почти невесомую куклу.
Оказавшись на узком карнизе на высоте третьего этажа, не умеющее летать божество прижалось одним боком к стене, а другим — к человеку рядом. В комнате скрипнула дверь.
— Я залезу на крышу. Стой тут! — быстро скомандовал Хан и исчез.
Найт успел лишь моргнуть, а рука северянина уже подтянула его наверх.
Было несложно перепрыгнуть на соседнее здание. Но дальше их высота менялась, расстояние между ними увеличивалось, а скаты крыш становились круче. Это была настоящая полоса препятствий, что по зубам только вору, профессиональному убийце или психованному магу ветра, который как за здрасьте прыгает с обрывов.
Хан посмотрел вперед, что-то быстро прикинул в уме и сказал:
— У тебя не получится.
Найт не стал спорить. Без сомнений, он убьется раньше, чем демон их догонит. А тот уже поднялся на крышу «Сказки».
— Придется сделать так.
Хан сказал Найту залезть ему на спину, ногами обхватить его за пояс, а руками крепко держаться за плечи. Напуганный высотой и приближающейся опасностью юноша проделал все это без лишних вопросов и повис, как обезьяна на дереве.
Демон и северянин одновременно рванули с места.
— У него есть крылья! — вспомнил Найт.
— Он не взлетит, — сказал Хан, поддерживая их ветром и ловко перелезая с крыши трехэтажного здания на нависающий над ней карниз четырехэтажного.
— Почему?
— Над городом стоит барьер. Как только он засечет темную ауру, весь Шетер будет на уши.
Найт посмотрел в ту сторону, куда кивнул Хан. Там возвышалась темная сторожевая башня с развевающимся флагом.
— Тебе тяжело? — спросил юноша, сгорая от стыда, пока его тащили на спине, как большую сумку.
— Для меня ты легкий. Худой ведь, хоть и высокий, — ответил даже не запыхавшийся Хан. — Только не ерзай. Твои кости давят мне на ребра.
— Я не ерзаю, — буркнул Найт, использующий все свои способности неподвижного зависания на движущемся объекте.
Лучник коротко рассмеялся и спрыгнул, пролетев два этажа. К счастью, он не видел перекошенное от ужаса лицо Найта, иначе не упустил бы возможности подколоть.
Демон немного отстал, но все еще иногда мелькал позади, то скрываясь за крышами, трубами и поворотами, то снова появляясь. И каждый раз на его лице сияла веселая улыбка, словно вся эта беготня была для него приятной прогулкой перед сном.
Они преодолели так около двух десятков крыш, когда впереди показался большой промежуток между стоящими по разные стороны реки домами.
— Прыгнем на лодку? — предложил Хан.
— Что помещает ему прыгнуть следом?
— У меня есть идея.
— Какая?
— Тебе не понравится.
Найт поморщился и решил помолиться богам.
Вдоль набережной тянулось ограждение из старого серого камня. Хан ловко спрыгнул на него, напугав прохожих и чудом удержав равновесие. Им повезло, что на улице с мастерскими в это время было только несколько человек, а не целые толпы, как перед тавернами и барами. Четверо мужчин, идущих от пристани с коробками и ящиками, наполненными тканями, пуговицами, бисером и иглами для шитья, выронили все это добро на мостовую. Сверкающие стекляшки и разноцветные свертки покатились в разные стороны.
Хан махнул рукой. Большой сверток алой ткани под порывом ветра полностью размотался и одним своим концом лег прямо в его руку. С помощью магии северянин отправил полотно в сторону демона.
— Ах ты сволочь! — заорал тот, завернутый в шелк, словно в кокон, катясь по мостовой и яростно матерясь на современном демоническом. Найт понял каждое слово и удивился изобретательности этого типа.
— Интересно, что он орет?
— Хм, думаю, что-то очень оскорбительное, — пробормотал Найт.
— Приготовься, — предупредил лучник, что было очень любезно с его стороны.
— К чему?
Хан оторвал от себя руки и ноги юноши, которые тот послушно разжал, и швырнул его в сторону реки. Найту тоже захотелось красочно выразиться на современном демоническом. Вскрикнув, он с грохотом упал в лодку, привязанную у пристани, и застонал. Суденышко качнулось, едва не перевернувшись.
— Плыви! — крикнули сверху. — Я сейчас!
Найт поднялся на ноги, потирая ушибленный зад, стал отвязывать лодку.
Тем временем Хан достал из ножен меч и взмахнул им, одновременно используя ветер. Валяющиеся на дороге пуговицы, бусины и иглы под мощным порывом ветра взлетели и градом посыпались на демона, на что тот даже не обратил внимания, вытаскивая из-за голенища длинный кинжал. Лезвие блеснуло в лунном свете и почернело. Темная энергия обернулась вокруг ладоней и запястий демона.
Рабочих давно и след простыл, они наверняка должны были кому-то сообщить об увиденном, но городская стража не появлялась. Подозрительно.
Хан встал в стойку:
— Чего ты привязался?
Демон усмехнулся и расслабленно сделал два шага вперед. Теперь и Хан увидел, как его глаза из светло-голубых стали черными, но это уже была не иллюзия.
— Зря ты использовал свою магию, — голос был таким же, как у мужчины, пришедшего в таверну за бесплатной выпивкой, но в нем появилась насмешка и металлические нотки. Теперь это был настоящий демон, не скрывающий свою суть.
— Зачем ты нас преследуешь?
— Разве не очевидно? Мне нужен он. — Мужчина указал кинжалом в сторону реки.
— Зачем?
— Все тебе расскажи! Не думай, что я собираюсь тут распинаться, как в таверне. Лучше уйди с дороги, парень.
Его улыбка стала угрожающей.
Хан поднял бровь и посмотрел с вызовом:
— Не боишься, что скоро придет стража с оружием против тварей вроде тебя?
— Они не придут, — уверенно заявил демон.
Хан мог лишь догадываться, что он или его сообщники сделали с таким количеством людей. Однако наутро в городе разошлись новости о том, что одна половина посетителей «Сказки» устроила мордобой с другой половиной. Летали столы и стулья, билась посуда, крики и звуки погрома были слышны даже на соседних улицах. Не пожалели ничего, кроме вовремя спрятанной дорогой выпивки и герба Шетеров, висящего между первым и вторым этажом на самом видном и, как оказалось, самом безопасном месте. Позже выяснилось, что большинство людей были под гипнозом, а несколько солдат из столицы, которым пришлось вместе с городской стражей останавливать массовую драку, не оставили никаких комментариев.
Демон сделал в сторону Хана еще два пружинистых шага, будто кошка, готовящаяся к прыжку.
Ветер вокруг ног лучника поднялся вместе с пылью и маленькими камнями, которые могли в любой момент полететь в сторону противника.
— Не используй ее. — Демон в раздражении свел светлые брови, между которых образовались две складки.
— А что? Боишься, что Киран учует?
— Нет, я успею сбежать. Пока что амулет скрывает твою энергию, но ему недолго осталось.
— А если сломаю?
— Не вздумай! — зашипел демон, дернувшись в сторону реки. Хан остановил его взмахом меча.
Длинный и короткий клинки встретились с мелодичным звоном. Темная энергия взвилась вокруг рук и кинжала демона. Северянину пришлось отступить, уведя удар в сторону. Ощущение было такое, словно на него напал не стройный мужчина, а двухметровый силач. И еще этот пронизывающий холод, исходящий от его оружия. Хан не впервые сталкивался с темными союзниками крейнцев, но этот был на другом уровне. Может даже высший демон. Это плохо. Как его победить?
— Чем больше пользуешься магией, тем быстрее рушится амулет, — черные глаза смотрели с презрением. — Кто тебе этот парень? У вас хорошие отношения? Или ты его подозреваешь?
— Закрой рот.
— Отдай его мне, иначе Киран его убьет.
— С чего бы?
— Можешь спросить его при встрече, но будет поздно.
Клинки вновь столкнулись, высекая искры, мгновенно погаснувшие от холода, источаемого кинжалом. Хану стало тяжело отбивать атаки. Особенно по причине того, что оружие демона было практически незаметно в темноте.
С реки донесся крик Найта:
— Ты там где?
Лучник стиснул зубы и увернулся от черного клинка, послал в противника мощный поток воздуха с камнями и пылью и перепрыгнул через каменное ограждение.
Лодка содрогнулась и снова чуть не перевернулась, когда на нее приземлился Хан. Найт с Кисточкой уставились на него с надеждой.
— Ты сказал, что есть план, — напомнил юноша. Кисточка утвердительно пискнула.
— Уже нет, — бросил северянин, ища что-то среди хлама на корме лодки. — А, вот он.
— Что это?
Вещь в руках Хана внезапно засветилась и, взлетев на высоту в пять-шесть этажей, взорвалась снопом красных искр.
— Сигнал?
— Да. Я надеялся, что скоро прибудет стража, и мы сбежим по реке. Но он как-то смог им помешать. Зато теперь, даже если поблизости никого нет, людей в сторожевых башнях достаточно. Через пару минут они будут здесь. — Северянин нагло улыбнулся демону, на лице которого было написано крайнее раздражение. — Теперь ему самому надо бежать.
— Эй! — темная энергия постепенно рассеивалась, а глаза мужчины вновь стали голубыми. Он покрутил кинжал в руке и указал им на Хана и Найта, с напряжением смотревших на него. — Мы еще увидимся. А ты будь осторожнее с этим человеком.
И он, словно тень, исчез в ближайшем переулке.
Найт нахмурился, не понимая, почему посланец Крейна, явившийся за ним аж в Шетер, решил дать такой странный совет. И главное — кому? Ведь лодка находилась от него довольно далеко, а Найт и Хан стояли близко друг к другу.
— Это был специальный фейерверк? — спросил юноша.
— Да, с заранее заложенной шаманской печатью для разведения огня, — объяснил Хан, возвращая меч в ножны и садясь в лодке. — Достаточно повернуть основание — и она активируется.
— Это тоже мера против демонов? — Найт сел напротив.
— Не совсем. Река Юта широкая, как видишь. В некоторых местах есть водовороты, но за ними много рыбы. Рыбаки часто рискуют, отправляясь туда за уловом, поэтому берут шаманский фейерверк с собой, чтобы в случае чего попросить о помощи. — Он достал из хлама еще один картонный цилиндр с поворачивающейся нижней частью. — У этого рыбака было два. Они дешевые и не промокают из-за еще одной печати. Солдаты тоже часто используют их для подачи сигналов.
Найт кивнул и посмотрел на отдаляющийся берег. Кисточка бегала по лодке, обнюхивая вещи.
— Зачем я крейнцам? — пробормотал Найт. — Они даже демона послали. Он говорил что-нибудь, когда вы там сражались?
Хан перевел взгляд с человека напротив на медленно проплывающие мимо дома, освещенные фонарями и двумя лунами в небе. Демон и правда болтал какой-то бред. С чего Кирану убивать Найта? Разве божества могут просто взять и убить человека? Если б все было так просто, то и Посланники были бы ни к чему. В таком случае мог ли Киран захотеть убить Найта, потому что он демон?
«Нет, мы обсудили это, — напомнил себе Хан. — Он не демон. А иначе зачем другому демону пытаться похитить своего сородича? Хотя демоны с севера и с запада не особо ладят. Стоп, все. Хватит об этом думать».
— Ничего. — Лучник покачал головой. — Он только выпендривался.
— Я думал, Кисточка мне ребра выцарапает, пока мы... э, ты бежал по крышам. Кстати, где теперь мы встретимся с Аури, Нае и Варианом?
— Думаю, демон будет искать нас в городе. Решит, что мы не рискнем уходить без них и пока спрячемся где-нибудь.
— Или подумает так же, как и ты.
— Да, но оставаться я не хочу. Сегодня он загипнотизировал народ в таверне и что-то сделал со стражей, а завтра может начать убивать людей.
— Ну, ты ведь можешь просто... отдать меня ему.
— Еще чего. Ты не знаешь, зачем нужен крейнцам, но это может быть очень важно. Поэтому сначала поговорим с одной моей знакомой, а потом уедем из Шетера.
— У меня такое ощущение, что ты уже никогда меня не отпустишь, — проворчал Найт.
Хан ухмыльнулся:
— Могу отдать тебя городской страже, хочешь?
— Нет, спасибо.
Они на время замолчали и просто смотрели на ночной Шетер, превратившийся из большого торгового города в город фонарей. Не магические световые камни, а обычные стеклянные и бумажные фонари с трепещущим огнем внутри освещали улицы жилых кварталов, набережную и деревья, на которых недавно выросли молодые листья. Найт и Хан давно проплыли мастерские и развлекательные места и теперь оказались в тишине спящего города, нарушаемой лишь плеском воды. Свет фонарей отражался в реке, превращая ее темную поверхность в полотно с нарисованными небрежными мазками художника звездами.

Глава 10. Изабелла

Шетер был удивительным городом не только потому, что здесь встречались люди со всего мира, ведя торговлю и обмениваясь опытом. Одним из достижений Шетера было то, что после нападения демонов десять лет назад, которое наполовину разрушило город и унесло множество жизней, люди полностью восстановили здания и улицы. Уже ничего не выдавало тот факт, что когда-то эти мостовые были залиты кровью, а крыши и стены домов грудами камней лежали на них. Только несколько мемориалов в разных частях города напоминали о трагедии.
После окончания битвы над Шетером ним был сооружен гигантский купол. Сотня опытных шаманов трудилась трое суток, обходя весь город и вырезая повсюду символы, чтобы сформировать огромную и невероятно сложную печать. Получившийся массив был невидим и реагировал только на демоническую энергию. Его опорными точками стали двенадцать сторожевых башен, оснащенных арбалетами, которые стреляют особыми болтами, освещенными в храме Покровителей. Их наконечники делают из серебра, на на каждом гравируют символы на божественном языке, складывающиеся в одно из немногих известных людям слово «защита». От такого оружия у демонов остаются ужасные раны, которые практически невозможно залечить. Края обгорают, а кровь хлещет без остановки.
С тех пор, как заработал массив, над Шетером не пролетело ни одно темное создание.
Услышав об этом от Хана, Найт задумался: сработает ли барьер на него? Ну, есть только один способ проверить.
Было уже около часу ночи. Лодка медленно плыла по течению широкой реки в сторону высокого здания из светло-коричневого кирпича с небесно-голубыми крышами разной высоты, украшенными шпилями и аккуратными трубами каминов. Высокие окна украшала лепнина и фигурная кирпичная кладка, балконы были увиты молодыми побегами, местами на них красовались синие ленты. Зеленые лужайки с аккуратно подстриженными кустиками, деревьями и дорожками из каменных плит ярко освещались высокими коваными фонарями.
Вся эта красота была довольно далеко от берега, а там, куда причалили парни, располагалась небольшая пристань с двумя роскошными лодками, покачивающимися на волнах. На берегу их встретила стража, направив на Хана и Найта сверкающие с свете лун мечи.
Кисточка пискнула и прижалась к шее демона с Черничной горы, который, как и северянин, поднял руки и с любопытством уставился на стражников в серебряных масках. Они выглядели, как члены какого-нибудь тайного общества или сбежавшие с маскарада кавалеры.
— Кто такие и что вам надо?
Меч одного из стражников находился в опасной близости от горла Хана, но тот и бровью не повел, а только улыбнулся и сказал:
— Пожалуйста, передайте леди Изабелле Шетер, что пришел ее друг. У нас назначена встреча.
Стражник недоверчиво посмотрел на странную парочку в пыльной одежде:
— Кто является на встречу с княжной ночью, на старой рыбацкой лодке и в таком виде?
— Уж извините, что не надели парадные костюмы и не начистили обувь до блеска, — буркнул обиженный Найт, вид которого недавно мог позволить ему присутствовать на собрании Покровителей.
Вежливая улыбка на губах Хана превратилась в довольную ухмылку. Он повторил:
— Передайте леди. Она ждет.
— Назовите имя, а потом я подумаю, передавать или нет, — велел мужчина в маске.
— Хан.
После недолгой паузы стражник понял, что фамилию он не услышит. Однако и этого было вполне достаточно. Он опустил меч и отдал приказ остальным следить за подозрительными людьми.
— Кахин, сообщи леди.
Стражник невысокого роста, похоже, совсем юный, развернулся и побежал в сторону огромного особняка, а гости остались стоять с поднятыми руками.
«Изабелла Шетер! — изумлялся про себя Найт. — Неужели она действительно может общаться с кем-то вроде этого психа?»
Вскоре вернулся взволнованный Кахин, и их двоих проводили в оранжерею за особняком. Стоило людям войти в большое помещение с фруктовыми деревьями, кустарниками и цветами всех возможных оттенков, как мимо пронеслась стайка пестрых птиц с загнутыми клювами, вопя: «Грубиян! Пришел грубиян!»
Найт ошарашенно моргнул и уставился на попугаев, кружащих по оранжерее с невнятными криками. Хан рядом с ним почему-то скривился.
— Это он! — раздался радостный крик, и со стороны еще одной двери появилась цветущая юная барышня в белых брюках, голубой рубашке и с собранными в хвост роскошными светлыми волосами. — Ребята, вы можете уходить.
— Леди, но... — возразил главный стражник.
— Уходите и не волнуйтесь! — Красавица просияла белоснежной улыбкой. — И маме с папой ни слова! Ясно?
— Мы же ваша охрана, как мы мо...
— Славно! А теперь выметайтесь!
Наблюдая, как княжна выталкивает из оранжереи своих рыцарей, Найт понял, почему она общается с Ханом.
Стражников выгнали, а вошедшая следом за Изабеллой смуглая девушка в сером платье закрыла стеклянную дверь.
Мимо пролетел зеленый попугай:
— Грубиян пришел!
— Это он! — воскликнула Изабелла, быстрее попугая подлетая к Найту и внезапно хватая его за лицо.
Оказавшийся в тисках цепких женских пальчиков демон с Черничной горы вконец растерялся и выпучил глаза.
— Мари, иди сюда! — позвала барышня, сжимая его щеки и хихикая. — Взгляни на него! Ох, Мари, вблизи он еще милее! Хи-хи!
Позеленевший Хан и покрасневший Найт одновременно открыли рты, собираясь спросить, что вообще тут происходит, но их опередила смуглая девушка:
— Леди, вы слишком импульсивны. Отпустите его.
— Ах, да! — Княжна отступила на шаг и спрятала руки за спину, как нашкодивший ребенок. — Мари, взгляни еще раз!
Мари вздохнула и подошла ближе, пристально глядя в глаза Найта, как это делала Аури. Но почему еще раз? Разве они до этого встречались?
И тогда Найту вспомнилась карета с гербом Шетеров, медленно проезжавшая мимо него. В тот момент ему еще показалось, что на него кто-то смотрит.
— Мой ответ тот же, — заключила Мари и отошла за спину своей госпожи.
— Ну надо же! — Изабелла хлопнула в ладоши и потрогала сначала волосы, а потом подбородок Найта. — Я так рада, что ты не демон. Не хотелось бы, чтобы Мари снесла тебе голову — она слишком красиво смотрится на твоей шее.
«Это, что ли, комплимент?! — мысленно орал юноша, желая сбежать от этих сумасшедших. — Почему они все пристают ко мне и говорят такие жуткие вещи?»
— Какой у тебя процент определения демона? — внезапно подал голос Хан.
— Девяносто, — мгновенно ответила Мари. — Я почти никогда не ошибаюсь.
— Хм, это больше, чем у Аури, но все равно не совершенно точно.
— Аури хороша в печатях и фехтовании, но демонов выявляет с трудом, — с каменным лицом произнесла Мари, направляясь в сторону стола и стульев в центре оранжереи. — Я налью чай. Леди, пожалуйста, ведите себя достойно.
— Мари, ты как будто мне не доверяешь! — обиженно воскликнула Изабелла.
— Верно, — без лишних церемоний подтвердила шаманка.
— Мари! Мари! — нежно проворковал розовый попугай и уселся ей на плечо. — Мари, поцелуй меня!
— Отстань.
Изабелла хихикнула и протянула:
— Ну-у, она не очень общительная. Кстати, Хан, а где остальные?
— Мы столкнулись с крейнцами. Пришлось разделиться. — Он уклонился от пытавшегося сесть ему на голову попугая.
— А как Нае? — улыбка княжны померкла, когда она с волнением спросила: — Как он после сражения при Анне?
— Не очень.
— Ах... Ему, наверное, многое пришлось увидеть. Я понимаю, все-таки демоны ужасны.
— Одного мы видели только что.
— Чего?! — Изабелла подскочила к Хану и схватила его за рукав, поднимая руку и поворачивая парня туда-сюда, чтобы проверить на наличие повреждений. — Вы в порядке?
— Все нормально. Мы убежали. Изабелла, я говорю правду. И с ним тоже все хорошо, отстань от него. Я подал сигнал фейерверком, так что демону пришлось уйти.
Княжна нехотя отцепилась от Найта и обиженно скрестила руки на груди.
— Он приходил в «Сказку» под видом рассказчика, — продолжил Хан. — Судя по тому, как его встретили, уже не в первый раз.
— Кошмар! Если папа узнает, что в его таверне ошивался демон, он будет ужасно зол!
Попугаи в унисон завопили: «Кошмар! Кошмар!» и разлетелись, словно разгневанный князь уже пришел разбираться с беспорядком.
— Но что ему от вас надо? Это тебя, недопроводника Кирана, он пытался прибить?
— Нет, ему нужен был не я. — Хан показал на Найта, крепко держащего в руках пытающуюся напасть на попугаев Кисточку. — Это Найт. Найт, это Изабелла Шетер. Она моя старая знакомая.
— Фу! Что значит «старая»? Что значит «знакомая»? — возмутилась княжна. — Разве я не твоя дорогая, молодая и прекрасная подруга? Грубиян!
Попугаи вторили ей:
— Грубиян! Гр-рубиян!
Изабелла повернулась к Найту:
— Для тебя просто Белла.
Ее алые губки растянулись в очаровательной улыбке. Найт вежливо кивнул, решив, что никогда не будет ее так называть.
— Он говорит, что ехал посмотреть представление с моим участием и наткнулся на нас во время нападения крейнцев.
— А! — глаза леди Шетер загорелись озорными искорками. — Так ты из тех извращенцев, которым нравится смотреть, как бьют людей?
— Нет! — воскликнул Найт.
— О? Извини. Хотя я бы посмотрела, как Хана хлещут кнутом. Ему полезно.
— И кто здесь извращенка? — хмыкнул лучник.
— Грубиян, — фыркнула леди Шетер.
— Грубиян! Грубиян пришел! — в экстазе заорали попугаи. Похоже, это было их любимое слово.
Изабелла сверкнула самодовольной улыбкой, как будто она лично обучила этих птиц вовремя говорить нужные слова.
Кисточка, услышавшая, как пернатая еда опять что-то вопит, снова дернулась из рук Найта.
— Ох, точно! — Изабелла разогнала столпившихся на ветке мандаринового дерева зеленых попугаев. — Я хотела спросить: как зовут твою ласку? Она такая милая!
— Кисточка, — сказал Найт, засовывая неугомонную хищницу в карман. — Могу я попросить у вас немного еды для нее?
— Конечно! Пойдемте. Мари наверняка уже разлила чай и принесла что-нибудь вкусное.
Когда они подошли к стеклянному столу и стульям, обитым синим бархатом, от остальной части оранжереи их отделил барьер, не позволявший попугаям таскать еду. Аромат смородинового чая в фарфоровых чашках, стоявших на блюдечках с золотой каемочкой, витал под куполом, смешиваясь с запахами выпечки, крема и свежих фруктов.
Мари с прямой спиной скромно села рядом с Изабеллой. Кисточке дали миску с маленькими кусочками куриного мяса, на которые она тут же набросилась, не следя за манерами. Найт пристыдил ласку, ткнув ее пальцем в бок.
Пока он и Мари пили чай, Хан с княжной перешли к обсуждению дел.
— Значит, — сказала леди, — ты хочешь отправиться прямо сейчас? А ребята?
— Просто встретишься с ними и скажешь, куда мы пошли. — Хан передал ей только что написанное на плотной бумаге с монограммой Шетеров послание. — Отдай записку Нае, чтобы Аури и Вариан не видели. И поговори с ним. Думаю, у тебя это получится лучше, чем у меня.
— Кто вообще станет слушать тебя? Разве ты умеешь нормально общаться с людьми? — проворчала Изабелла, складывая бумагу и пряча ее в карман. — Если вы хотите ехать прямо сейчас, то я велю привести твоего коня и дам еще одного. И вещей в дорогу, разумеется.
— Хватит и моего коня.
— А?
— Он не умеет ездить верхом.
— Правда? — взгляд ее озорных глаз заметил смущенное выражение на лице Найта. — Боги! Тебе приходится ездить на одной лошади с этим чурбаном? Я бы давно уже свихнулась.
— Раздражаешь, — фыркнул Хан, обращаясь к дворянке и наследнице рода Шетер.
— Вот, о чем я говорю! Ах, как жаль. Видишь, Мари?
— С вами тоже сложно, леди, — заметила шаманка.
— Ты ранишь мое сердце, дорогая! Я совсем не похожа на него. Хм, Мари, скажи ребятам, чтобы доставили коня этого грубияна сюда. Надеюсь, это не займет много времени.
— Грубиян! Грубиян! — завопили попугаи, порхая вокруг барьера, словно мотыльки перед фонарем. — Кр-расавчик, но грубиян! Как жаль!
Хан и Изабелла старательно делали вид, что птиц не существует, а служанка кивнула и направилась к выходу из оранжереи.
Изабелла посмотрела в сторону Найта и сидящей у него на плече Кисточки. Глаза юной барышни загорелись.
— Если вы будете ехать без остановок, то ласку лучше оставить здесь. Ей ведь надо часто охотиться, а у вас не будет на это времени.
— Я не могу ее оставить, — покачал головой демон с Черничной горы. — Она и сама вряд ли захочет.
— Я отправлю ее потом с Аури, она хорошо ладит с животными. А пока пусть побудет в моей комнате. Из-за маминых попугаев я никак не могу завести кота, так хоть немного позабочусь о ласке.
— Ты замучаешь ее своей болтовней, — бровь Хана насмешливо изогнулась.
— Неправда! Я буду осторожна и не стану слишком к ней приставать. — Она с надеждой посмотрела на юношу напротив. — Ну пожалуйста!
— Кисточка, останешься? Здесь о тебе позаботятся.
Оказавшись в ладонях элегантной юной леди, ласка сначала обнюхала тонкие пальчики, а потом позволила погладить себя по треугольной головке и забралась к Изабелле на плечо.
— Ах, как здорово! Я обязательно прослежу за ней. Спасибо! — Она так обрадовалась, словно ей передали на временное содержание мифическое существо типа пегаса или единорога. — Мальчики, в вы не хотите поспать пару часов?
— Флигель свободен? — Хан поставил на блюдечко пустую чашку и слегка приподнял уголки губ, наблюдая, как ласка бегает по одежде Изабеллы, играя с завязками на рубашке.
— Боги! — воскликнула леди, хватаясь за сердце. — Он улыбается как нормальный человек! Мне нужен Вариан, чтобы зарисовать этот момент на память!
Хан закатил глаза, стерев с лица улыбку.
Княжна прищелкнула языком:
— Ц! У нас сейчас в гостях лорд Аркон и его старший внук. Флигель мы отдали их слугам, так что он занят.
— Что здесь делает этот старый козел? — пробурчал лучник.
— Ты единственный, кто может назвать этого человека старым козлом.
Хан хмыкнул.
— Ну, не спорю. Они приехали для заключения договора, связанного с торговлей. Им нужны стрелы против демонов.
Хан покосился на Найта, увлеченного поеданием пирожных, и спросил:
— С чего это вдруг?
— Арконские шахты с серебром обвалились. Нужно много времени и сил, чтобы расчистить все и возобновить добычу. Но Крейн рядом, война скоро коснется и Аркона. Ты сам знаешь, что все эти стычки на границе — лишь детские шалости в сравнении с тем, когда крейнцы и демоны наступают всерьез. Мы отстраивали город пять лет и еще три года налаживали торговлю. Отец извелся, пытаясь заключить союз с Арконом, чтобы объединить армии и в случае нападения иметь возможность помогать друг другу. Но они все воротили от нас нос, словно мы им чужие. А ведь...
— И что в итоге? — перебил ее тираду Хан. — Вы согласились?
— Выгоднее продавать сразу стрелы, чем серебро. Это неплохая сделка, учитывая, что они предложили именно первый вариант. Не думаю, что отец решит остановиться на малом. Он должен потребовать от них помощь в случае нападения Крейна. У них хоть и нет барьера над городом, зато в четыре раза больше войск и оружия. Нам нужна их помощь, как и им наша. Так что если хотят стрелы, пусть дадут нам свою армию.
Хан кивнул. Аркон подчиняется столице в большинстве политических вопросов, но, по сути, является независимым. Даже король Ризы не хочет ссориться со старым козлом. В данный момент герцогство — основная сила Севера, и с ним необходимо поддерживать дружеские связи.
— Почему бы вам не поспать в оранжерее? — предложила Изабелла.
— И сойти с ума от воплей попугаев?
— Мари поставит блокирующий звук барьер. Ну?
Хан взглянул на уставшего Найта, у которого не было возражений. Он был готов спать хоть на полу, хоть на коне, хоть прямо здесь, на стеклянном столе, уткнувшись лицом в тарелку пирожных.
— Отлично! — Княжна хлопнула в ладоши. — Тогда я скажу ребятам, чтобы принесли две разбирающиеся кровати. Вздремните немного, а я пока соберу вам вещи в дорогу.
Она встала и направилась в сторону выхода, когда Найт окликнул ее:
— Леди Шетер, спасибо.
— Ах! — Барышня была тронута. — Это пустяки! У меня же теперь есть ласка. И я наконец-то увидела тебя вблизи! Какая ерунда, боги! Погодите, я сейчас!
И убежала.
Найт проводил ее озадаченным взглядом и, переведя его на молча стоявшего у стола Хана, спросил:
— Что это значит?
— Она сходит с ума от красивых лиц. — Северянин дернул бровью и отошел в сторону, чтобы сорвать мандарин с ветки. — Все ее охранники тщательно отобрана из дворцовой стражи и носят маски, чтобы никто не пялился на них.
— Это... очень странно.
— Она видела много ужасов во время осады города Крейном. У нее на глазах демоны разрывали людей. Тогда семья Мари погибла, а ей самой удалось вытащить Изабеллу практически из лап демонов. С тех пор она ее телохранительница. А юная леди не может видеть хотя бы что-нибудь, на ее взгляд, некрасивое, особенно лица людей. Нельзя винить ее за это. Ну, пока рядом Мари, она ничего не боится. — Он протянул юноше маленькую оранжевую дольку. — На.
Найт медленно жевал сладкий мандарин и думал о леди Шетер. Сколько ей? Лет восемнадцать? В восемь увидеть, как толпы демонов летают над твоим городом и рвут людей, словно дикие звери. Нет, гораздо хуже. Увидев демона в таверне, Найт почувствовал, каким это существо может быть опасным. Он показал свои глаза и крылья лишь на секунду, но юноша читал о том, во что могут превращаться демоны. Острые когти и зубы, мощные крылья, одним ударом которых можно снести с ног крепкого мужчину, и темная аура, с помощью которой они творят иллюзии и разбивают целые скалы.
Как Изабелла смогла остаться такой жизнерадостной, а не превратилась в безэмоциональную каменную статую?
Вскоре двое стражников вместе с Мари принесли две деревянных раскладушки и пледы. Барьер заглушил вопли птиц. И стоило Найту коснуться головой подушки, как он тут же вырубился.
Ему вновь приснилось прошлое.

        
      
— Черные крылья у Покровителя? — настороженный взгляд старейшины в алом был направлен на стоявшего перед ней юношу. — За все две тысячи лет я такого не видела. Думаю, он все же демон.
— Нет! — Лейсан шагнула вперед, заслоняя названного брата крылом. — Вам известно, что хранители, как истинные, так и те, кто был рожден Покровителем, связаны со всеми живыми созданиями и могут ощущать их намерения. Увидев Найта, я не почувствовала враждебности. Мне стало спокойно, как будто я встретила старого друга.
Репутация Лейсан в божественном мире была идеальной. Подобная ей не могла нагло лгать старейшинам. Старшие Покровители относились к ней с заботой, давали советы, иногда посещали ее владения, чтобы провести время в приятной компании милой и общительной девушки и ее умных сов. Но для старейшины Каррин, которая почти все время проводила вне дворца, разгоняя темных тварей и убивая демонов, этого было недостаточно. Она никому не доверяла. И этот мальчишка смотрел на нее угольными глазами без страха и трепета. Он не боялся ее, Убийцу демонов, неукротимую и безжалостную, как сама судьба!
Сибилла бросила быстрый взгляд на нее, готовую задымиться от гнева. Каррин была рождена желаниями людей, на которых, словно на скот, охотились темные существа, и за которых она и ее Посланница сражались на протяжении ста лет. Она была старейшиной, способной взглядом своих золотых глаз заставить склониться перед ней любого, будь то человек или бессмертный. Даже Эйден ее побаивался.
Оттого прямой любопытный взгляд юноши и казался неправильным. Сибилла давно такого не видела.
Золотоволосый старейшина с синими глазами не поднимался со своего места за мраморным столом. Он сидел, положив подбородок на сцепленные пальцы, и без эмоций смотрел на Найта. Сибилла не собиралась с ним заговаривать. Если он решит, что мальчик — демон, то убьет его, не моргнув. А если убедится, что он не опасен, не шевельнет и пальцем.
Эйден и Каррин не ладили. Они даже сидели по разным краям стола во время собраний, а любой их газговор непременно превращался в спор. В конце концов, кто мог помешать двум божествам ненавидеть друг друга?
Однако в этот раз их мнения о Найте чудесным образом совпали. Эйден смотрел на него с презрением и был недоволен. Вид черных крыльев вызывал у него беспокойство.
Однако Найт из прошлого, как и Найт из сна ничего этого не знал. Он видел лишь женщину в алом, сердито глядящую на него сверху вниз, и задумчивого мужчину, чьи синие глаза были похожи на неподвижные воды глубокого озера. Другая женщина с мягкой улыбкой исследывала его непослушную темную ауру, словно распутывая нити и изучая их структуру и прочность. А высокий рыжий мужчина, судя по взгляду, желал вышвырнуть Найта из зала Созидания, как грязную собаку.
И как он должен был на них смотреть? Ему казалось, что если он проявит слабину, то эти четверо сотрут его в порошок. Даже старейшина, представившаяся Сибиллой, была не так проста и мила, как показалось сначала. Ее глаза без зрачка словно видели Найта насквозь. Когда она наконец-то отпустила его ауру, та съежилась в теле Найта, словно зверь в своем логове, рычащий и зализывающий раны. Юноша еще не мог делать эту капризную штуку невидимой и контролировал с величайшим трудом. Но теперь ее будто и вовсе не было.
Каррин спросила задумчивую Сибиллу:
— Что вы нашли? Его энергия опасна?
— Если решишь ранить ее, она укусит, — сказала старейшина и показала капельку крови, выступившую из пореза на пальце.
Каррин решительно достала из-за спины меч и окружила его своей аурой, напоминающей поток мерцающей крови.
— Постой. — Сибилла подняла руку, останавливая воительницу. — Я долго исследовала ее, вот она и разозлилась. Твоя начала бы рвать и метать в первую же минуту, дорогая.
Каррин скривила губы:
— Не безопаснее ли будет избавиться от него?
— Я бы хотела оставить его во дворце еще на пару дней и понаблюдать. Лейсан, что ты об этом думаешь?
Вопрос был задан лишь из уважения к молодой хранительнице. Если бы они захотели, то могли запереть Найта здесь хоть на тысячу лет.
— Можно мне остаться с ним?
— Это лишнее. Не переживай, о нем позаботятся.
— Хранительница Лейсан, — негромко позвал подошедший к ней страж, — прошу, пойдемте со мной.
Девушка посмотрела на Найта и ободряюще улыбнулась, хотя ее мучило беспокойство:
— Не бойся. Я скоро вернусь.
Юноша кивнул:
— Угу.
Как только белые крылья и подол простого фиалкового платья исчезли за арочным проходом в зал, в нем возник сияющий золотой барьер.
Сердце Найта в тревоге ускорилось.
Обстановка быстро переменилась. Даже воздух стал каким-то тяжелым, каждый вдох давался с трудом. Магия едва не искрила вокруг старейшин. Найт осознал: он попал в клетку с четырьмя драконами, которые по желанию могли сжечь его до тла или отпустить невредимым.
— Демоны из Крейна умеют морочить головы, — проговорил Эйден, медленно спускаясь по широкой лестнице, над которой висели вышитые золотом гобелены. — Некоторые из них способны скрыть свою суть даже от Покровителей. Хорошо проснуться в пещере и встретить такую добрую и заботливую хранительницу, как Лейсан. Но лгать нам глупо.
— Я сказал правду. — Найт выдержал его тяжелый взгляд. — Я долго не мог слышать и видеть, не знал, сколько времени прошло. А когда она нашла меня, только обрел способность двигаться.
— Как удачно, — фыркнула Каррин.
— Вы же исследовали энергию внутри меня и сказали, что она...
— ...как у высшего демона, юноша, — мягко улыбнулась Сибилла. — Но она словно маленький ребенок. Дрожит, боится, не понимает, как вести себя и куда деваться.
— Мы не можем верить на слово Лейсан, — сказала Каррин.
— Есть способ узнать правду. Не волнуйся, дитя, больно не будет.
Сибилла подошла, и из ее протянутой к голове Найта ладони появились тонкие серебряные нити. Прохладная и твердая, как сталь, аура сковала его и заставила опуститься на колени.
«Я загляну в твою душу, — завораживающим голосом произнесла старейшина в голове у Найта — ее губы не шевелились. — И увижу твое прошлое, как могу видеть будущее мира. Посмотри мне в глаза». 
Повсюду разлилось серебро, что затягивало глубже и глубже в бездну, на дне которой была кромешная тьма.
— Нет... — прошептал Найт. — Не хочу возвращаться туда...

Глава 11. Хан рассказывает сказку

Найт проснулся от того, что его трясли за плечо.
— М-м? — Он потянулся и обнаружил озадаченно смотрящего на него Хана. — Что?
— Почему когда я начал тебя будить, ты сказал «нет»?
— Наверное, мой организм отрицательно реагирует на тебя на подсознательном уровне.
Умей Хан стрелять глазами, Найт умер бы на месте.
— Уже восемь утра, — буркнул северянин, покудая оранжерею. — Быстро вставай.
Изабелла с Кисточкой на плече уже ждала их, одетая в светло-голубое платье. Белый воротничок был ей под самое горло, а кружевные рукава прикрывали кисти наполовину. Прическа тоже изменилась: на собранных в пучок волосах сверкали шпильки с маленькими серебряными лилиями.
Она тайком проводила парней в свои покои и предоставила в их распоряжение роскошную ванную. Найт впервые был в таком красивом доме. Дворец Совета не в счет, там все было слишком величественным. Выкрашенные в светло-голубой цвет стены украшали картины с пейзажами и натюрмортами, тонкая лепнина под потолком и барельефы в виде цветов и птиц. В огромной ванной пол был выложен лазурной мозаикой, а стены сверкали перламутром. Трудно представить, сколько все это стоило. Родители княжны не скупились, обставляя и украшая ее покои.
Горячая вода уже была набрана в ванну. Хан любезно позволил Найту помыться первым. А точнее, он молча ушел выбирать новый лук. Кисточка предупреждающе пискнула, чтобы он не подходил к ней, и тоже побежала за белокурой барышней.
Заперев дверь, демон с Черничной горы облегченно выдохнул. Как настоящий параноик, он на всякий случай проверил комнату на наличие записывающих магических камней и только тогда полностью расслабился. Сняв с себя грязную и мятую одежду, он, шипя, опустился в горячую воду.
На Черничной горе у него были кристально чистые источники с холодной и теплой водой, а в горячей ванне он никогда не отмокал. Это оказалось невероятно приятным занятием. Он понюхал все баночки с маслами, все мыло, лежавшее рядком на подносе, насыпал немного соли для ванн в воду и погрузился в нее до подбородка.
Немного понежившись и насладившись ароматом океана, Найт провел руками по влажным волосам и наклонился вперед. Черные крылья раскрылись за его спиной. Пусть и такие большие, что даже в сложенном виде почти касались пола, когда он ходил, они были неспособны поднять своего хозяина в воздух. Из-за катастрофической нехватки божественной силы они оставались лишь бесполезным украшением или, вернее будет сказать — большим недостатком. Но их пришлось показать во дворце.
Тогда он был в зачарованной Лейсан одежде. Похожую носили многие Покровители: когда они желали расправить крылья, в ткани на спине появлялись прорези. Найт все еще жалел о потере своего любимого пальто.
Когда Найт только начинал осваиваться с крыльми, ему казалось, что спина вот-вот отвалится от их веса. По три с лишним метра каждое, они и весили нешуточно. Не будь Покровители божествами с огромным запасом магических сил, они вообще не смогли бы летать.
С некоторых пор, когда Найт приучился носить крылья за собой, наполовину волоча по земле, а потом и сумел складывать, ему нравилось мыть их и просто стоять под теплыми струями воды. Крылья Покровителей очень чувствительные. Это невероятное ощущение, когда капли падают и стекают по перьям, помогало избавиться от неприятных мыслей.
У Найта оставалась проблема — скопившаяся темная энергия. После нападения демона ей стало гораздо труднее управлять. Возможно, она почувствовала рядом похожую силу.
Юноша совершенно не знал, что делать. Если он позволит темной энергии появиться, то шаманка точно заметит. И наверняка она установила во дворце Шетеров защитные массивы. Найт не мог так рисковать и надеялся, что у него еще будет шанс остаться одному в каком-нибудь открытом месте.
Наконец он вылез из остывшей воды и, закрыв глаза, убрал крылья, исчезнувшие в одно мгновение. Завернувшись в пушистый халат от шеи до лодыжек, Найт открыл дверь и обнаружил за ней угрюмого Хана.
— Ты долгий, как барышня, — проворчал тот, сунув демону с Черничной горы стопку одежды, и заперся в ванной.
Добрая Изабелла подобрала для него только черные вещи. Новая рубашка и брюки были сшиты словно по его меркам, а пальто чуть ниже колена даже напоминало его старое, только без вышивки и с другим воротником. Ботинки остались те же, что купил Хан. Мантию Найт положил в новую дорожную сумку, в которую кто-то уже насовал мандаринов.
Найт вышел из гардеробной, где переодевался, в гостиную и встретился с пьющими чай Изабеллой и Мари. Первая уставилась на него с восторгом и защебетала о том, какой у нее зоркий глаз и хороший вкус, а вторая, не выказав заинтересованности и даже не подняв взгляд, молча налила чая в еще одну чашку.
Пока Хан был в ванной (между прочим, тоже довольно долго), Изабелла все пыталась выспросить у Найта о его семье, но он увиливал, рассказывая мало и мешая ложь с правдой.
— Ого! У тебя есть старшая сестра?
— Да, она очень заботливая и милая. Думаю, вы бы с ней поладили, леди. — Он улыбнулся, представив, как могли бы разговориться две болтушки — Изабелла и Лейсан.
— А как ее зовут?
— Лей... ла. Ее зовут Лейла.
— Вау! — Княжна в очередной раз хлопнула в ладоши, спугнув пытающуюся стащить что-то со стола ласку. — Судя по вашим именам, вы идеальные брат и сестра! А кто назвал?
— М-мама, — выдавил Найт.
— А меня папа, — сказала леди Шетер. Ее золотистые волосы буквально сияли в солнечных лучах со стороны окна, а на щеках появился нежный румянец.
— Эм, леди Изабелла.
— Да? — наполовину скрытая кружевным рукавом тонкая ручка аккуратно опустила чашку на блюдце.
— Могу ли я отправить от вас послание своей сестре?
— Ну коне...
— Нет, — раздался со стороны гардеробной резкий ответ.
Хан, одетый в черные кожаные штаны с тканевыми вставками и заправленную в них зеленую рубашку со шнурком, убрал назад влажные волосы и строго посмотрел на Найта.
Изабелла томно вздохнула:
— Ах, как жаль.
— Ты не будешь отправлять письма, — отрезал Хан, застегивая ремешки наручей.
— Даже сестре? — ахнула княжна.
— А когда это у него появилась сестра?
— Она изначально была. — Закусив губу, Найт отвернулся.
— Оу. Наверное, она волнуется за тебя. Но ты все равно не будешь никому ничего отправлять. Ты меня понял?
— Хан! — возмущенно воскликнула леди Шетер, подскакивая со своего места.
«Почему я постоянно забываю об этих подозрениях? — с досадой подумал Найт, опуская чашку и поднимаясь из-за стола. — Скорее бы все это закончилось. С меня достаточно. Еще и сон этот дурацкий приснился! Демоны! Настроение коту под хвост».
— Я понял, — холодно ответил демон с Черничной горы и вышел из комнаты.
— Ты бесчувственный чурбан! — обругала Хана Изабелла. — Выметайся отсюда и возьми второго коня, которого я велела приготовить. Будете пересаживаться, потому что твоему Н... Ыгх! — Она издала звук, похожий на скрип колеса, что было не очень аристократично. — Коню будет тяжко везти твою наглую задницу!
— Леди, — не двинув и бровью, Мари продолжала пить чай, но голос ее звучал строго.
— Да знаю я! — Она махнула рукой в сторону двери. — Выметайся!
Хан молча подхватил оставленную Найтом сумку с мандаринами и вышел.
Через пять минут они выехали верхом на вороном жеребце и направились на север. Сидящий сзади Найт молчал, ни слова не произнес и Хан. Он гнал коня рысью, иногда переходя на галоп на ровных участках или шаг в местах, где встречалось много камней. Летний дворец Шетеров стоял почти на краю города. Парней быстро пропустили по указу леди, а провожавший их молодой стражник в маске по имени Кахин почти сразу вернулся обратно.
Держась за пояс на куртке Хана и поглядывая на скачущего рядом черного с белым пятном на лбу коня, Найт жалел, что так быстро выбежал из комнаты, не успев толком ни с кем попрощаться. Даже Кисточку забыл погладить. Оставалось надеяться, что Аури и остальные быстро их догонят, потому что без своей ласки рядом с этим психом он чувствовал себя крайне некомфортно.
«Я же не оставил в ванной перьев? — с тревогой размышлял Покровитель. — Нет, я проверил. А вдруг упало туда, где я не смотрел? Что он мог подумать, увидев черное перо? Ну, конечно же, что я демон. А еще что я глупый демон, раз разбрасываю перьями где попало. Нет, все. Забудь, забудь, забудь!»
Молча они проехали около десяти километров, а потом Хан пересел на запасного коня.
Ночью остановившись на привал, они не стали разводить огонь, ведь неизвестно, преследовал ли их демон или выслеживали крейнцы.
Найт достал из сумки мантию и надел под пальто. В конце месяца щедрого ночью еще подмораживало, а без костра юноша озяб и мелко дрожал. Печально размышляя о своей нелегкой доле, он просидел на изогнутом дереве больше часа, добросовестно пытаясь уснуть, но холод, неудобная поза и тревожные мысли не позволяли сомкнуть глаз. Еще очень напрягал настороженный северянин, полирующий меч и периодически вглядывающийся в темноту, словно один его грозный вид мог напугать преследователей.
Закончив с мечом, Хан вынул из кожаных ножен небольшой нож и принялся точить его об камень. Раздражающий лязгающий звук окончательно разогнал сон клевавшего носом Найта.
Вжик! Вжик! Вжик!
Послав к демонам этот отдых, юноша решил поболтать. Живя в одиночестве на горе, он привык высказывать все свои мысли Кисточке, из которой получился так себе слушатель. А долгое молчание и вранье практиковал впервые, поэтому его подмывало о чем-нибудь расспросить Хана, пусть тот и ответит односложно или не станет отвечать вообще.
— Ты ведь не северянин, — заявил Найт. 
Лязганье прекратилось.
— Наполовину джейриец, — как ни странно, но вполне ровно ответил Хан. — А что?
— Ты знаешь много интересных историй?
Лучник вздернул бровь, покрутил в руке нож и, иронично улыбнувшись, поинтересовался:
— По-твоему, молодой господин, все джейрийцы только и делают, что пересказывают друг другу сказки и легенды?
— А ты, значит, исключение? — вопросом на вопрос ответил Найт, готовясь к тому, что сейчас его от души куда-нибудь пошлют.
Но Хан только хмыкнул и сел поближе, на седло, лежавшее на бревне. Продолжая крутить в руке поблескивающий в тусклом свете лун нож, он вздернув подбородок и из-под полуопущенных ресниц надменно взглянув на Найта:
— Если хочешь слушать истории, будь любезен и сам поделиться тем, что вычитал в этой твоей домашней библиотеке.
И дураку понятно, что Хан не верил в ее существование и пытался подловить «обычного» молодого господина на вранье.
— Ладно, — быстро согласился Найт, полностью уверенный в том, что ему удастся заболтать Хана. — Одна история с тебя, одна — с меня. Расскажи о...
— Заказы не принимаются, — перебил тот, взмахом ножа срезая травинку и зажимая ее между зубов. — Я расскажу о демоне.
Покровитель был несколько разочарован, но кивнул и, плотнее закутавшись в пальто, приготовился слушать.
— Давным-давно жил в одном торговом городке самый простой человек. Был он из тех, кто встает с первыми петухами, а ложится, когда луны уже прошли по небу половину пути. Работал он много, привозил из дальних стран и продавал диковинные вещи и необычных зверей. Много раз его хотели обмануть и ограбить, много раз был он в опасности, но сам никогда никого не обдурил и не обворовал. Так, честно трудясь, заработал он на свой аукционный дом, встретил красивую и добрую девушку из бедной семьи и женился.
Но у торговца было много завистников и тех, кому не нравилось, что простой человек, не знатной крови и не из семьи купцов, вдруг преуспел. Злые люди оклеветали его, испортили аукционному дому репутацию, сказав, что там продают подделки. И, как водится, все в городке и за его пределами, все знакомые и чужаки поверили. Стали они обходить торговца с его женой стороной. Кто шептался, кто плевался, а кто и вовсе кричал: «Обманщик, мошенник! Закрывай свою лавочку, не место тебе среди честных людей!»
Был торговец уже на грани разорения: денег на еду едва хватало, одежду носил старую, а лестница в аукционном доме покосилась, того и гляди развалится. Жена его целыми днями убиралась дома, стирала обноски и плакала по шелкам да по вкусностям, по родительскому гнездышку да по улыбке своего мужа.
Они совсем отчаялись и уж думали продать аукционный дом и уехать в деревню, но пошел по городу слух, что объявился на горе неподалеку демон, причем непростой. Заключал он контракты со всеми, кто его просил. В уплату брал какую-нибудь вещь, да и то не сразу, а как желание человека исполнялось. Сначала торговец не хотел идти к демону, но жена так горько плакала, а лестница так жалобно скрипела, что он решил рискнуть. Да и терять-то ему было особо и нечего.
Торговец поднялся на гору и увидел у водопада большой красивый дом. И вышел из него демон, одетый в шелка. Ни крыльев, ни когтей — от человека и не отличить, только черные глаза смотрят на торговца с прищуром.
Демон улыбнулся и говорит:
— Ты смелый человек, раз пришел ко мне. Заходи, садись за мой стол, ешь, пей и проси, чего хочешь. Я все исполню.
Торговец удивился, что он оказался не страшным и жестоким, как в сказках и легендах, а приветливым и щедрым. Напился торговец, наелся досыта, поблагодарил демона и стал рассказывать о своей беде:
— За всю жизнь свою никогда я никого не обманывал, не бил и не ругал, честно вел дела и женился на честной и доброй девушке. Но злые языки оклеветали меня из зависти, никто теперь не хочет иметь дело с моим аукционным домом. Беременная жена горько плачет каждый день. Ей бы есть хорошо, да еды нам купить уже не на что. Можешь ли ты помочь мне? И какую цену попросишь?
А демон отвечал:
— За услугу свою прошу я вещи, да и то не сразу. Тронула меня твоя история, поэтому я тебе помогу. Возвращайся в город к своей жене, принеси ей с моего стола угощения, ложитесь спать, а как утром встанете, вернется к тебе твое доброе имя. А раз у тебя аукционный дом, то принеси мне в уплату самое дорогое, что у тебя в нем за этот год появится.
Обрадовался торговец, попрощался с демоном и спустился с горы с гостинцами. Как наутро проснулись они с женой, вышли из дома, так увидели, что все в городе позабыли о плохих слухах. И завистники тоже все позабыли, пришли к торговцу как ни в чем не бывало и по-прежнему стали говорить с ним, как старые друзья. Торговец обрадовался, но не стал больше со злыми людьми дел вести. Помаленьку вернулся он к своей прежней жизни, открыл аукционный дом, лестницу починил, купил новой одежды и стал жить счастливо.
Прошел месяц, и привезли в город к торговцу неописуемой красоты картину на продажу. «Ну, — подумал он, — вот и подарок демону. Выкуплю и отнесу ему, пусть любуется». Пришел торговец на гору с картиной, а демон ему говорит:
— Нет, ты ошибся, человек. Это не самое дорогое в твоем доме — то еще не появилось. Подожди еще.
Через два месяца привезли издалека драгоценный камень, и с ним вновь пошел торговец на гору, а демон опять отказался от подарка:
— Не то ты мне принес. Подожди еще.
Вскоре приплыл корабль из-за моря с рабынями. Взял торговец одну самую прекрасную и отвел к демону. Посмеялся тот, покачал головой и сказал:
— Хороша девица, да не она в твоем доме самая дорогая вещь. Еще ждать надо.
Ждал торговец еще месяц. И привезли в золотых клетках павлинов с такими же золотыми перьями, но и эта плата демона не устроила. Не нужны были ему ни волшебные камни, ни шелка, ни жемчуга. Совсем расстроился торговец, не зная, как угодить своему благодетелю. На седьмой месяц понес он ему огненного феникса. Дороже и не придумаешь! Но демон только улыбнулся, угостил приятеля вином и посоветовал еще подождать.
Расстроился, рассердился торговец, вернулся домой с фениксом, продал его и не ходил больше на гору к демону целый месяц. Ломал он голову, а все никак понять не мог, что же не нравится благодетелю, чего же он привередничает. Решил хороший человек послушаться и еще подождать. Вдруг попадет ему в руки сокровище, какого никто еще не видывал.
Быстро пролетели восемь месяцев, и пришел жене торговца срок рожать. Появилась у них в ночь девочка: красивая, здоровая, с ясными голубыми глазками. На утро велел хозяин аукционного дома устроить пир, да только слуги еще не успели и половины яств приготовить, как неожиданно пришел демон с горы сам и заявил:
— Дождался ты, как я и говорил. Отдавай мне свою дочь в уплату за помощь.
Испугались торговец с женой, слуги в ужасе разбежались, а охранники замерли на месте, пораженные какой-то темной магией. Закричал хозяин:
— Как это отдать тебе мою дочь? Как ты посмел такое требовать?! Не понравились тебе ни драгоценности, ни рабыня, ни волшебный камень, ни чудесные птицы. Зачем же тебе меленький ребенок? Не отдам, ни за что не отдам!
Жена его плакала, прижимая к груди младенца, плакала с ней и девочка. А демон усмехнулся:
— Разве не она в этом доме самое дорогое? Ты честный торговец, а я честный демон. По договору именно твоя дочь подходит в качестве платы. Значит, ее я и... заберу.
Хан замолчал, злобно уставившись на завернутого в пальто молодого господина.
— Нет, ну это просто неуважение по отношению к моим стараниям и нашему уговору, — проворчал лучник.
Найт сидел в той же позе на изогнутом дереве и тихо посапывал. Вот так просто взял и уснул, наплевав на Хана с его сказкой.
Северянин встал, размялся и навис над спящим юношей, раздумывая о том, будить его или нет. За день они сильно вымотались, а этот горе-наездник и вовсе не мог долго находиться в седле. Если бы не он, Хан проехал бы куда большее расстояние.
Все-таки сжалившись над ним и оставив спать, парень решил проверить окружающую обстановку и воспользовался ветром. Отдаленные звуки мгновенно донеслись до его ушей со всех сторон, но среди них не оказалось ни одного подозрительного шороха или хруста ветки под подошвами крадущихся врагов.
Очень странно, что крейнцы и демон так легко отказались от своей цели. Либо они что-то задумали и выжидали, либо же от них удалось оторваться. Последнее казалось маловероятным, поэтому Хан был уверен, что они рядом и могут напасть в любой момент. Еще оставался третий вариант: Нае, Аури и Вариан всех перебили. Но, учитывая силу мага Четырех Сторон и количество противников, на такое стечение обстоятельств рассчитывать не стоило.
Проторчав три года на границе, дослужившись до лейтенанта и попав, наверное, во все возможные ситуации, засады, ловушки и столкнувшись лицом к лицу с отрядами демонов и крейнских магов, Хан привык надеяться только на свои силы, а не на счастливый случай. Не существует в мире людей, которых сбережет талисман, везение или молитва Покровителю. Он знал много таких, хранивших у себя кулоны, монетки, надевавших в бой «счастливые» доспехи или нижнее белье, стоявших перед битвой на коленях у статуи в храме или глупо веривших в свое везение. Позже он обычно видел их пронзеннми мечами, копьями, сожженными, с оторванными конечностями и все в таком духе. Так было всегда: люди погибали, но никакой Покровитель не приходил им на помощь, только такие же смертные, чья жизнь, по всей видимости, ничего не стоила.
Еще раз использовав ветер, Хан решил все же немного пройтись, потому что своим глазам доверял больше, чем магии. И не прогадал. Отойдя от беспечно спящего и будто не соображающего, в какой опасности они находятся, Найта всего на полсотни метров, чтобы успеть быстро вернуться в случае чего, он увидел за деревьями впереди силуэт человека. Тот даже не скрывался, но и не нападал, а только молчал и смотрел на Хана из-под капюшона, отбрасывающего глубокую тень на лицо.
Не почувствовав ауры мага и не заметив доспехов или оружия, парень лишь больше напрягся, потому что знал только одного похожего типа, увязавшегося за ними в Шетере.
— Если хочешь что-то сказать, говори.
— Ску-учный, — протянул демон, делая пару шагов вперед и стягивая капюшон со светлых волос, собранных в хвост. — Почему вы, люди, такие зануды? Я тут пытался быть таинственным и все такое, а ты так быстро меня раскусил.
— Много болтаешь, — низким голосом проговорил Хан, опуская ладонь на рукоять меча. — Почему не напал?
— Не хочу! — Демон сиял, как только что отчеканенный эд. — У меня немного изменились планы. Все так интересно закрутилось...
Хан вопросительно выгнул бровь.
— О, тебе знать необязательно, — отмахнулся демон. — Но пока я вас преследовать не буду, так что можешь расслабиться. — Бросив взгляд в темноту за спину Хана, он цыкнул. — Это так ты заботишься о своих товарищах? Стук зубов отсюда слышно. Ну, я пошел.
Он развернулся на каблуках и исчез в темноте.
Вернувшись к изогнутому дереву и дремлющим коням, лучник минуту разглядывал несчастного, отбивавшего зубами быстрый ритм. Выдыхая облачка пара, дрожа и неразборчиво что-то бормоча, Найт не собирался просыпаться, а Хан, понаблюдав за этой картиной и припомнив наказ Аури, вздохнул и сел рядом.
Изначально он не собирался этого делать, но ночь выдалась слишком холодной (причем он подозревал, что в этом могут быть замешаны демонические силы — уж слишком много их развелось в округе), так что даже морозостойкий Хан немног замерз. Привалившись к дереву, он притянул Найта поближе и вместе с ним закутался в покрывало. Если бы это увидела Аури, она осталась бы давольна.
Хан не мог позволить себе уснуть и развлекался тем, что прислушивался к лесу и бессвязному бормотанию человека рядом, готовый в любой момент вскочить и вытащить лук или меч. Некоторое время они сидели в полной тишине, и северянин уже подумал, что согревшемуся Найту начал сниться другой, более приятный сон, когда он вдруг прошептал четко и ясно: «Не надо», взбрыкнулся, и едве не завалился назад. Хан вовремя поймал его за капюшон и даже умудрился не разбудить.
— Лунатик, что ли? — предположил лучник, удобней устраивая тушку молодого господина под пристальным взглядом его ласки.

        
      
Во сне, под заклинанием чтения прошлого Сибиллы, он заново переживал долгие дни темноты, безмолвия и одиночества, по крупицам собирая себя. Ему вновь удавалось начать говорить, вновь приходилось плакать и кричать, слыша эхо собственного голоса. Он вновь пел песни и читал неизвестно откуда взявшиеся в голове стихи.
А потом его нашла Лейсан и, накинув на плечи плащ, увела оттуда, нашептывая что-то успокаивающее.
«Не надо, не надо... — мысленно повторял он. — Я не хочу туда возвращаться! Пожалуйста!»
Наконец ладонь старейшины, оторвалась от его лба.
Глядя на стоящего на четвереньках и почти задыхающегося Найта, по щекам которого катились слезы, Сибилла сказала:
— Он не демон. Мы не станем его убивать и понаблюдаем какое-то время.
Эйден поджал губы. Каррин убрала меч за спину, а золотоволосый старейшина поднялся из-за стола и спустился по лестнице.
— Успокойся, — его ладонь легла на голову дрожащего Найта. Голос синеглазого Покровителя оказался глубоким баритоном. — Заклинание слишком сильное. Я угомоню твою ауру, пока она не ранила тебя самого.
Черный туман, вившийся вокруг с того момента, как аура Сибиллы отступила, постепенно рассеялся.
— Ноэ, — сделав шаг вперед, произнес Эйден. — Мы не можем знать, исполнил он желание или нет. Он даже силу не может контролировать. Нельзя, чтобы он был рядом с людьми и Лейсан.
Ноэ помог Найту подняться.
— Не переживай раньше времени, Эйден, — сказал он, направляясь обратно к своему креслу. — Мои глаза видят и видели многое. Даже то, чего я бы не хотел. Каждый Покровитель, еще не исполнивший желание, под моим наблюдением. Но это дитя я не вижу. Значит, он уже его исполнил. Случись что-то настолько ужасное, что его можно было бы сравнить с бедствием в Харсане, мы бы узнали.
Эйден стиснул зубы, но почтительно кивнул и больше не смел спорить с ним.
Ноэ сел в кресло и сказал Найту:
— Поспи сегодня во дворце Совета, а завтра мы поговорим с Лейсан. Надо найти тебе место, где можно свободно учиться контролировать ауру. В Джейриа этого делать нельзя, иначе темная энергия повлияет на посевы.
— У меня есть одна идея, — ласково улыбнулась Сибилла.
Найт вздрогнул. Эта женщина только что вытащила из его головы огромный пласт тяжелых воспоминаний, заставив за несколько минут пережить страх и одиночество тех дней, а теперь улыбалась как ни в чем ни бывало.
Дожидаясь возвращения Лейсан в комнате с большой кроватью, к которой он даже не приблизился, просидев до рассвета в углу, Найт кое-что понял. В этом мире белокрылых Покровителей, способных сдвигать горы, видеть прошлое и будущее, проливать на иссушенную землю дожди и дышать огнем, он — никто. И среди людей ему тоже нет места.

Глава 12. Я все еще не хочу тебя убивать

С рассветом Хан и Найт двинулись в путь. К обеду небо затянуло тучами, но дождя не было. Перекусив, они снова сели на коней.
Найт взглянул на Хана:
— Так куда мы все-таки едем?
— Тебе знать необязательно.
Найт усмехнулся:
— Ну да, кто я такой?
— Тебе известна причина. — Хан обернулся, всем своим видом показывая, что раздражен. — Просто заткнись и делай, что говорят.
Найт нахмурился и промолчал. Это было странно. С чего лучник вдруг стал таким? Прошлой ночью шутил даже. Найт мог лишь гадать, что случилось, пока он спал.
— Послушай... — начал юноша, но тут же забыл все, что хотел сказать.
Хан остановил лошадей и одной рукой перетянул его к себе. Второй конь умчался в лес, а вороной жеребец рванул с места со всей возможной скоростью.
Найт охнул, хватаясь за луку седла.
Хан чуть наклонился и прошипел:
— Если б ты прислушался, то мог бы заметить, что за нами кто-то следит!
— Я не...
— Просто заткнись! Думаю, это крейнцы.
В метре от них пролетела стрела с красным оперением. Хан дернул за поводья, и конь свернул на горную тропу. Вторая стрела задела его шею, оставив небольшой порез на фоне черной шерсти. Найт аккуратно вытер кровь рукавом.
— Они стреляют в меня, — усмехнулся Хан. — Если б не ветер, давно бы уже продырявили. Как же надоели, ублюдки!
— Я могу что-то сделать? — спросил Найт.
— Пока просто не дергайся.
Из-под копыт коня летели маленькие камни. Горная тропа, по обе стороны которой росли кустарники и сосны, плавно уходила вверх. Стрелы пролетали мимо, отклоняемые потоками ветра. В конце концов крейнцы прекратили попытки ранить Хана.
— Так это ты! — выкрикнул сторонние на ризском, появляясь из-за деревьев в сопровождении нескольких солдат. — Ты тот, кого выбрал ваш новый Покровитель! Где он, а? Где же Киран?
Мужчина рассмеялся и направил заклинание под ноги черному коню.
— Сука! — Хан натянул поводья. — Что за грязные трюки?
Маг самодовольно улыбнулся:
— Давай так: ты отдашь мне этого парня, а я подумаю над тем, чтобы не убивать тебя!
— Нет, лучше давай так! — выкрикнул Хан. — Ты отваливаешь, а я убиваю тебя не очень болезненно.
Смех крейнца эхом отразился от скал.
Какими бы выносливыми ни были лошади северян, но скакать так долго в гору было тяжело и для них. Воздух с шумом вырывался из ноздрей черного жеребца. Он уже столько раз выручал их, а Найт даже не знал, как его зовут. Хан подзывал его коротким свистом, знаками и похлопываниями объяснял, куда поворачивать, шептал что-то на ухо, но ни разу не назвал по имени.
Внезапно в одного из крейнцев вонзилась громовая стрела. Раздался треск, крик и удар, а затем все повторилось.
Найт ошеломленно уставился на Аури, о чем позже пожалел. Кочевница верхом на своей кобыле ворвалась в строй всадников, срубила голову одному и пронзила шею другому.
— Успели! — следом за девушкой появился Вариан, размахивающий потрескивающей громовой стрелой.
— Пригнитесь.
Брошенное Нае копье пронеслось над головами Хана и Найта, пронзая доспехи солдата с арбалетом в руках. Северянин спрыгнул с гнедого коня и выдернул копье.
— Давайте уже разберемся, — сказал он. — Надоело бегать туда-сюда
— Спускайся, — с мрачным выражением лица скомандовал Хан, останавливая коня.
Стоило Найту оказаться на земле, как его тут же обступили северяне. С плеча Аури спрыгнула ласка и бросилась к нему, радостно пища.
— Кто из вас им нужен? — спросил Нае.
— Он. — Хан достал меч и оттолкнул за спину виновато глядящего на него Найта. — Изабелла не сказала?
— Мы торопились.
Дюжина спешившихся крейнцев, включая ехидно скалящегося мага, и четверо северян вместе с небоеспособным молодым господином остановились, выжидательно уставившись друг на друга.
— Где же ваш демон? — поинтересовался Хан.
Сторонник ответил:
— У нас их много. Какого ты хочешь увидеть? Или, может, того, чье присутствие мы все почувствовали тогда? Подумай хорошенько или спроси Покровителя, если не хватает мозгов.
— Хочешь, чтобы я позвал Кирана?
— Зови. Вот только, судя по тому, что твоя магия не стала сильнее, контракт вы так и не заключили. Сможет ли он вмешаться? — Маг поднял правую руку, демонстрируя узорчатую черную печать с божественными письменами. — Знаешь, что это?
Найт прочел имя Покровителя — Мартин. В прошлый раз печати не было. Когда они успели заключить контракт?
Аури усмехнулась:
— Мы видели такие много раз. Особой силы контракты с демонами не дают, так что можешь не пытаться напугать нас каким-то рисуночком.
— Именно такие видели? — Маг взмахнул рукой, создавая сразу три заклинания, сияющих синим светом. — Подумайте еще раз!
Меч шаманки с наложенной на него печатью со скоростью молнии отбил их все.
— Не впечатляет, — и шаманка бросилась вперед.
Началось сражение. Оказалось, что среди крейнцев есть стихийник, управляющий землей. Он был едва ли не опаснее сторонника, швыряясь камнями и пылью в глаза.
Ветер Хана дул с предельной силой и скоростью. На его мече тоже была печать, как на мече Аури, но к конце концов она разрушилась, а клинок заледенел. Хан едва успел отбросить оружие в сторону, до того, как лед коснулся его руки. Упав на камни, клинок раскололся на множество кусочков.
— Странно, он не использует темную энергию. Эй, ты о демонах что-нибудь читал в своих книжках? — Хан, стиснув зубы, с трудом отшвырнул потоком ветра результат совместной работы двух магов — камни, превращенные в длинные шипы. — Что это за печать?
— Не знаю! — ответил Найт, укрывшийся от ветра и пыли за его плечом. Он не мог рассказать о печати, не объяснив, кто такой он сам. К тому же он был на девяноста девять процентов уверен, что ему попросту не поверят
Маги теснили молодых мужчин к краю горной тропы, за которой был крутой обрыв. На почти вертикальном склоне торчало множество камней, а землю внизу едва можно было разглядеть. Энергии у Хана оставалось мало, ветер с трудом останавливал атаки магов. Выстрелить он бы тоже не смог. Оставался один вариант.
— Ты глупец, раз отказался от контракта. — Маг Четырех Сторон переглянулся со своим товарищем и шагнул вперед, готовя очередное заклинание. — Что же тебе надо пообещать? Золотые горы?
— А что темная тварь пообещала тебе? — Хан вытер капающую из носа кровь. Из-за ударов несколькими камнями и чрезмерного расхода магии он был далеко не в лучшей форме, но продолжал сражаться и даже холодно улыбнулся.
— Как ты смеешь?! — рявкнул сторонник и швырнул обжигающее заклинание, от которого Хан едва успел увернуться. — Хоть представляешь, о ком говоришь?! — Маг кивнул стихийнику. — Убей его уже!
Другой словно ждал этих слов и бросился вперед, поднимая с земли целую тучу камней.
Хан и так стоял близко к обрыву, а теперь был сбит с ног и полетел вниз. К счастью, поток воздуха затормозил падение. Парень грохнулся на выступ и поднялся на ноги, сплевывая кровь. Крейнец ловко съехал вниз, сделав себе горку из мелких камешков, и остановился напротив. Не теряя время, маги набросились друг на друга с кулаками, экономно используя оставшуюся энергию. Вокруг них образовался пыльный вихрь.
Отразив наручами очередной удар и ветром оттолкнув крейнца, Хан услышал, как с тихим треском сломался шаманский амулет, висевший у него под одеждой. Демон из таверны был прав. Теперь Киран сможет почувствовать его ауру мага и явится сюда. Хорошо это или плохо — еще не известно, потому что в прошлый раз Покровитель был так зол, что, кажется, едва не сбросил его с обрыва.
На вершине скалы Найт с колотящимся сердцем наблюдал, как Хан почти падает на каменный выступ. К счастью, этот псих был живучий и, отряхнувшись, стал махать кулаками.
У всех магов тоже была аура, хотя и намного слабее, чем у Покровителей. Именно благодаря ей люди со способностями узнавали друг друга в толпе. Некоторые учились скрывать ее, чтобы не привлекать внимание, а кто-то любил похвастаться тем, что он маг. Но как бы кто из смертных ни старался, он ни за что не смог бы сравниться с божеством.
Но то, что ощутил Найт, когда сломался амулет, можно было сравнить разве что с ураганом. Он нес с собой аромат гор, леса и солнечного летнего дня в поле, терпкий и в то же время свежий, насыщенный, мощный, проникающий в каждую пору.
Однако ни маг земли, ни сторонник ничего не заметили.
«Невозможно! — Найт в оцепенении смотрел на двух дерущихся мужчин внизу. — Почему я так хорошо ее чувствую? — И тут он кое-что осознал: — Этот беловолосый придурок сейчас явится сюда! Ох, мать вашу, мне конец!»
Но бежать было некуда: за спиной не умеющего летать недобожества находился обрыв, а напротив довольно ухмылялся крейнец, сверкая хитрыми зелеными глазами.
— Теперь мы вдвоем, — сказал он и создал новое заклинание на кончиках пальцев. — Покажешь свою ауру? Мне очень любопытно.
— Звучит так себе. — Найт снова притворился высокомерным, как в прошлый раз, пряча сидевшую у него на плече ласку в капюшон. — Я откажусь.
— Ты полудемон? Или, может, молодой высший демон из ущелья в Великих горах? — размышлял крейнец, рассматривая его с ног до головы. — Твоя энергия в тот раз показалась мне очень чистой, но слабой. Среди моих знакомых демонов ни у кого такой нет. Обычно они не используют темную энергию и просто разрывают врагов когтями. Так глупо. А у тебя есть когти или крылья?
— Ты меня достал, — устало выдохнул Найт.
Ну в самом деле, чего все к нему привязались? Еще эта непослушная аура в его теле все пытается вырваться, будто спятила!
Крейнец насмешливо вскинул брови:
— И что ты сделаешь?
Губы Найта медленно растянулись в улыбке, обнажая клыки.
«Как же достало! Хочу на Черничную гору и под теплый источник. Как же я соскучился по моим пещерам. Ах, да пошло оно все!» — подумал он и отпустил ауру, от которой уже начинало гудеть в голове.
Ледяной туман невидимыми щупальцами потянулся в сторону мага, лицо которого мгновенно посерьезнело. Теперь это было не мимолетное прикосновение, рассеявшее его заклинание, а плотный поток, лавина, от которой нельзя сбежать. И угольными глазами на него смотрел уже не худенький юноша, а монстр, прячущийся в нем.
Сторонник открыл рот, шепча заклинание, но то лишь заискрило на пальцах и рассеялось.
— Ты хоть знаешь, сколько мне пришлось натерпеться из-за тебя?! — Найт сдерживал демоническую ауру с помощью своей божественной силы, чтобы она не коснулась других людей. — Сначала на меня наорали и двинули по лицу, потом я улетел с обрыва, забыв свое любимое пальто и утопив туфли. Еще за мной гнался какой-то демонический сказочник, от которого нам пришлось бежать по крышам! Твой дружок?
— Да что ты такое?.. — пробормотал крейнец, пятясь и чувствуя, как от сгущающегося тумана слабеют ноги и в ужасе замирает сердце.
Найт сколонил голову набок:
— А какие у тебя варианты?
— Вы-высш...
— Не угадал. Так хотел поймать, но сам не знаешь кого.
Заклинания мага вспыхивали и гасли, он все шептал их и с каждым провалом отчаивался еще сильнее. Он предполагал, что сможет поймать молодого демона из ущелья в Великих горах, которого можно будет использовать в войне, переманив на свою сторону, но чтобы такое... Кто эта жуткая тварь?!
Тем временем Найт почувствовал, что божественная сила быстро иссякает. Он сделал вид, что сжалился над крейнцем и отозвал свою ауру.
— Я не стану тебя убивать, — заявил юноша, засовывая руки в карманы пальто. — Я предпочитаю не вмешиваться в войну. Так что забирай-ка своих людей и проваливай, пока я не передумал.
На самом деле Покровителям без проводника было запрещено вредить людям, даже подобным злодеям. За нарушение этого правила следовало наказание. Да и Найт просто не мог никого убить. И не только потому что не владел оружием или сильной магией. Сама мысль об этом заставляла его чувствовать себя ужасно. А увидев, как северяне рубят крейнцев направо и налево, он и вовсе не мог на это смотреть. Однако пугать надоедливых людей, пытающихся поймать пусть и бесполезного, но все же Покровителя, никем не запрещалось.
Почувствовав, что снова может свободно двигаться, маг Четырех Сторон попятился и побежал к своим товарищам, сражающимся с тремя северянами.
— Уходим отсюда! — закричал он, запрыгивая на первую попавшуюся лошадь и устремляясь в лес.
Растерявшиеся северяне наблюдали, как уцелевшие солдаты удирают за своим командиром. Аури молча подошла к Нае и создала исцеляющую печать над его раненой рукой, а Вариан засунул за пояс свои кинжалы и осмотрелся в поисках любимой лошади.
Найт выдохнул, усаживая пишущую то ли от страха, то ли от злости ласку себе на плечо и успокаивающе поглаживая ее спинку. Вдруг, вспомнив про кое-кого, он метнулся к краю обрыва и заорал:
— Ты там живой?!
Лезущий вверх по скале Хан поднял залитую кровью голову и серьезно посмотрел на него:
— Не ори.
— Извини! А почему ты...
— Энергия кончилась. — Он протянул руку и схватился за камень над головой, подтягиваясь и ухмыляясь. — Я скинул вниз того ублюдка.
Хотя его пугало такое отношение одних людей к другим, Найт все же не смог не улыбнуться в ответ, потому что был рад, что Хан остался цел.
— Где сторонник?
— Эм, он сбежал, — сказал Найт.
— С чего это?
— Наверное, испугался, что может появиться Киран. Амулет ведь разрушился.
Хан нахмурился:
— Как ты узнал?
— Ну, это очевидно, разве нет? Ты израсходовал всю магию, а он бы такого не выдержал. Нам тоже пора сваливать отсюда. Давай, держись. Я тебе помогу.
Подтянувшись, Хан оказался почти на самом краю скалы и правой рукой схватил протянутую ладонь.
Радостный от того, что в кои-то веки его помощь пригодилась, Найт стал тащить северянина вверх и вдруг почувствовал ужасную боль. Ладонь словно прижигали тавром. Сдвинув брови и закусив губу, он, тем не менее, помог Хану подняться. Только устало завалившись на землю, он разжал руку.
— Ай! Боги, что это? — простонал юноша, поднимаясь на ноги и глядя на что-то черное, проступающее на ладони. — А? Это... это же не?..
— Что ты сделал? — низкий рык Хана заставил его вздрогнуть. — Что это за херня?!
Черные глаза округлились от шока и ужаса, уставившись на лучника, глядящего на свою правую ладонь со смесью гнева и отвращения.
«Нет, нет, нет! — мысленно закричал Найт, делая шаг назад. — Что за ерунда?! Разве такое возможно? Я же ничего не делал, только хотел ему помочь!»
Тонкие черные линии печати ползли по ладони, образовывая красивый рисунок, похожий на орнамент солнца или цветок с заостренными лепестками. Но самым удивительным была не красота линий, а письмена на божественном языке, выступившие вокруг печати.
С колотящимся где-то в горле сердцем юноша прочитал то, чего никогда не ожидал увидеть: «Священный контракт между Посланником Ханом и Покровителем Найтом заключен».
«Мое имя... — Он приложил трясущуюся левую руку ко лбу и, попятившись, врезался спиной в дерево. — Как так? Теперь я его Покровитель?»
Найт не мог оторвать взгляд от кажущихся ему невероятно прекрасными тонких узоров и символов. Он никогда не видел, как выглядит его имя на божественном языке, потому что у него не было ни личного камня-портала, ни оружия, как у некоторых Покровителей, на котором появлялись их имена. Чего уж говорить, у него не было даже крохотной статуи в каком-нибудь захудалом храме на окраине деревни. О том, что однажды увидит печать священного контракта с собственным именем, он не смел и мечтать.
Но почему черная? Это нехорошо, да?
А еще Найт заметил, что теперь может чувствовать, где находится Хан, как и его ауру мага.
Но стоило только его искрящимся от восторга и полыхающим яростью глазам северянина встретиться, как внутри у демона с Черничной горы все упало. Затылок онемел, и ком встал в горле. Кажется, ненамеренно он совершил огромную ошибку!
— Объясни мне, что ты сделал, — сквозь зубы процедил Хан. Его взгляд был такой же, как в ту ночь, когда ранили Вариана.
— Я-я не знаю! — в панике выкрикнул Покровитель. Он понимал, что все выглядит слишком очевидно: черная «демоническая» печать говорила сама за себя, а рядом не было того, кто смог бы подтвердить, что на ней начертаны божественные символы.
— Ты знаешь! — рявкнул Хан, снимая со спины лук. — Ты с самого начала этого и добивался? А я повелся. Сука!
Трепещущее сердце Найта будто укололи большой иглой. Конечно же, он ему не поверит. Черные глаза, черные волосы и черная печать. Подозрительный молодой господин прискакал на чужом коне через лес, не умея толком держаться в седле, и попался северянам, среди которых — ну надо же! — оказался потенциальный Посланник. Слишком много знающий о божествах и не поддающийся гипнозу, при этом его живым пытаются поймать солдаты Крейна и демон, явившийся ради этого аж в Шетер. Яснее некуда, кто он такой.

        Враг.
      
Из-за сильных эмоций Найт с трудом контролировал ауру. Еще этого не хватало! Тогда все станет в сто раз хуже, ведь узнать ее не составит труда даже не имеющим магических способностей Нае и Вариану.
— Что случилось? Вы оба целы? — Аури подбежала к Хану, указывая на лук. — Что ты снова делаешь?!
— Смотри, — не отрывая тяжелого взгляда от прислонившегося к дереву Найта и показывая ей руку с печатью, сказал парень.
— Это... — Шаманка сделала паузу и с досадой проговорила: — Похоже на печать контракта.
Ее взгляд, полный разочарования, остановился на Найте.
К Хану и Аури подошли Нае и Вариан. Они оба все прекрасно слышали. Старший северянин сорвал со спины паренька, открывшего рот от шока, его лук и прицелился в Найта громовой стрелой.
Низкий голос Нае был ровным, но от него бросало в дрожь:
— Убью его — и дело с концом.
— Стой! — выкрикнул Хан, но стрела уже сорвалась с тетивы.
Молния вспыхнула и с треском прошила черной полосой ствол дерева. Оставшаяся в коре борозда горела, словно трещина земле, под которой текла лава.
Найт моргнул и заторможенно повернул голову. Древко пролетевшей в нескольких сантиметрах от его лица стрелы охватил огонь.
— Следующую выпущу в голову, — сказал Нае.
Язык не слушался Найта, руки дрожали. Он знал, что эти стрелы невероятно мощные и боялся даже прикасаться к ним. Он не мог издать ни звука. Из-за гудящей в голове энергии и панически бьющегося о ребра сердца все мысли перепутались.
Хан сжимал в одной руке стрелу, а в другой лук и все не решался направить их на существо перед ним. Если он демон, очевидно, что освещенная в храме стрела сразу убьет его. С жалким видом он в растерянности смотрел на Хана. Этот тоже должна быть ложь. Он притворяется!
— Хочешь сказать, что не можешь соврать, как раньше? — Хан невесело усмехнулся. — Тебе страшно? Не надо, не смотри на меня так. Не смей смотреть на меня с таким видом, словно тебя обманули. Это ты меня обманул! Вел себя так, будто тебя волнует, сдохну я или нет. Ненавижу таких как ты! — Он поднял лук, целясь в сердце Найта и ожидая, что тот хотя бы попытается оправдаться. — Но я все еще не хочу тебя убивать. Не хочу, слышишь!
— Прости, — прошептал Найт, сжимая руки в кулаки и прокусывая губу до крови. — Я... не могу больше это контролировать.
Ледяной туман взвился из-под его ног, закручиваясь спиралями. На сей раз он был видим и черными змейками метался по земле, будто выбирая, на кого напасть в первую очередь.
— Я действительно соврал насчет того, кто я. — Руки Найта дрожали, а по лбу, вискам и шее катились капли холодного пота.
Туман дернулся, а вместес ним лук в руках Хана.
— Это печать контракта, — продолжал Найт. — Но я не знал, что она появится.
— Что за бред? — Хан прищурился, сильнее натягивая тетиву. — Ведь это ты ее поставил!
— Это чистая правда! Какой-нибудь старый шаман смог бы подтвердить. — Юноша поморщился, едва удерживая контроль. — Не стреляйте, я объясню! Сейчас... уберу это...
Он шевельнул пальцами и стиснул зубы, мысленно приказывая ауре успокоиться. Тьма нехотя собрала свои щупальца и пропала.
— Я не демон. Здесь я не соврал. На самом деле я Покровитель, — сказал Найт и добавил, виновато улыбаясь: — Теперь, выходит, твой Покровитель.
Аури и Вариан выкрикнули в один голос:
— Что?!
Хмурясь, Нае не торопился опускать лук, а Хан подумал, что это шутка.
— Ты? — уголки его губ дрогнули.
— Я докажу!
Демон с Черничной горы опустился на одно колено, положив ладони на землю. Если он будет стоять, то может опозориться и грохнуться на задницу.
Под недоумевающими взглядами северян за его спиной, разорвав рубашку и пальто, раскрылись огромные черные крылья.
— Охренеть! — подпрыгнув, воскликнул Вариан.
Аури тихо ахнула и хлопнула Нае по руке, чтобы он опустил лук. А Хан в этот момент просто его выронил.
Все они не раз видели крылья демонов: черные, мощные, с когтем, похожим на обсидиан. Крылья Найта отличались от них даже по форме.
— Аури! — Вариан дернул шаманку за рукав. — Они ведь настоящие, правда? Аури, скажи!
— Да, — кивнула девушка. — Крылья Покровителя, прямо как в книге моей наставницы...
— Шика-арно!
Хан, немного оправившись от шока, заорал:
— Какого хрена ты Покровитель?!
Найт медленно поднялся, отряхнул руки и повел плечами, привыкая к тяжести крыльев.
— Ну, так получилось. — Что еще он мог ответить на этот вопрос?
— Невозможно! Как ты можешь им быть? Ты же даже магией пользоваться не умеешь! Да ты... ты... — Он явно хотел сказать что-то вроде «неуклюжий» и «трусливый». — Ты и здесь притворялся?
Найту, ранее польщенному восклицаниями Вариана, стало ужасно стыдно. Где-то там, над облаками, рассекал благословеный Киран, а здесь едва стоял на трясущихся ногах абсолютно бесполезный Найт.
— Я не умею, — тяжко вздохнув, признался юноша.
— Чего? — хором переспросили северяне.
— Не умею я... магией пользоваться. Эм, чтобы не возникло новых неловких вопросов: создавать печати и летать я тоже не могу. — Он был готов броситься со скалы, что, кстати, была совсем рядом. — Я правда не понимаю, как возникла печать контракта. Честное слово! Только знаю, что там написано мое и твое имя на божественном языке, так что она должна быть настоящая.
— Ты... — не в силах подобрать подходящих слов, пыхтел Хан. — Ты просто... Да не может быть! Ты же не похож на Покровителя! Ни капельки!
— Это немного обид...
— Заткнись! — Он схватился за голову. — Ты хоть понимаешь, как дико это звучит? Это какое-то издевательство! Что я сделал не так в своей жизни, а? Эй, почему ты молчишь?
— Ты же сказал заткнуться.
Аури и Вариан захихикали, прикрывая рот ладошкой, а Нае стал устало массировать переносицу.
— Я послал Кирана, потому что не хотел заключать никаких контрактов, а теперь ты говоришь, что это... — Хан махнул рукой с печатью. — Вот это вышло случайно?!
— Да. Прости?
— Боги, за что-о?! — простонал лучник, садясь на землю и закрывая лицо руками.
— Может, разберемся потом? — Найт сложил крылья и стряхнул с перьев мусор и пыль. — Твой амулет ведь сломался, так что сейчас явится Киран, а мне с ним не особо хочется встречаться. Эм... Ты не мог бы надеть перчатку?
— Да пошел ты!
— Я правда понятия не имею, как это произошло! Но давайте пока просто уйдем! — взмолился Найт.
Хан посмотрел на него из-под бровей, рассуждая: «А правда, что случится, если Киран узнает? Он точно будет не в восторге. Оставить все как есть, чтобы он выместил гнев на Найте, или свалить?»
— Ладно, уходим, — решил он, поднимая лук направляясь к лошадям. — А потом ты нам...
Найт открыл рот, собираясь пообещать, что позже обязательно все объяснит, как вдруг сверху раздался крик:
— Это ты!
Между Найтом с Ханом и ребятами приземлился излучающий божественное великолепие и искрящийся от ярости Киран. Увидев его уничтожающий взгляд, Найт даже не заметил, как его собственные крылья пропали.
— Что за фокусы?! — возмутился Покровитель Севера, не обращая внимания, что, помимо Найта и Хана, тут есть еще люди. — Я столько времени пытался найти смертного, а когда наконец-то почувствовал его ауру, она вдруг исчезла! И теперь я вижу рядом с ним тебя! Ты, похожий на демона! Ты что, украл моего Посланника?!
— Ха-ха... — нервный смешок слетел с губ Найта.
«Ребят, я передумал. Возьмите луки и застрелите меня».

Глава 13. Старшая сестра

Вокруг Кирана сверкали синие всполохи его ауры, готовой атаковать.
Найт сделал шаг назад:
— Я все объясню!
— Как ты собираешься это объяснять?
— Многое произошло. На самом деле меня тут вообще быть не должно.
— Хотя бы это ты понимаешь!
Пусть Найт и сказал, что все объяснит, но сам понятия не имел, как ему это сделать. Просто сказать, что случайно оказался здесь и так же случайно заключил контракт с Ханом? Да кто вообще в такое поверит! А признаться в том, что элементарно не мог сбежать — смерти подобно. Лишь бы еще северяне чего не ляпнули.
— Эй, посмотри. — Хан вытянул правую руку и продемонстрировал Покровителю Севера печать. — Что тут написано и на каком языке?
Сам факт того, что к такому существу, как Киран, обращались на «эй» был поразителен. Да если бы смертный посмел сказать нечто подобное тому же Эйдену, то уже полыхал бы, как спичка. Однако Киран оказался куда покладистее и будто даже не заметил, что к нему не собирались проявлять должного уважения.
Найт тихо злорадствовал, хотя его положение было не сказать, чтоб лучше.
Покровитель Севера прочел:
— «Священный контракт между Посланником Ханом и Покровителем Найтом заключен». Это божественный язык, но... — в его глазах сверкнула молния. — Черная печать, да?!
— Все вообще не так! — поспешил заверить Найт. — Сам подумай: крылья черные — печать черная. Логично же?
— Ничего подобного! — вместе выкрикнули Киран и Хан.
— Да почему нет? Я, между прочим, даже не хотел заключа...
Ему не дали договорить, просто закрыв рот рукой. Демон с Черничной горы уставился на своего новоиспеченного Посланника круглыми глазами, но тот лишь коварно улыбнулся.
— А какая разница? — С вызовом посмотрев в глаза Кирану, Хан поймал руку Найта и сравнил их печати. — Вот, глянь. Одинаковая. Стало быть, контракт заключен. Как думаешь, зачем я это сделал, а? Да чтобы ты отвалил!
Киран так оскорбился, что сначала побагровел, а потом познленел.
— Готов на все, лишь бы не заключать контракт со мной? — прорычал он.
— Именно.
— Что теперь будешь делать? Как спасешь Север вместе с этим?
— Это уже не твое дело, как это мне поможет. Мы с ним сами как-нибудь разберемся. А теперь не собираешься ли проваливать?
На мгновение Киран, похоже, забыл, что ему нельзя причинять вред простым смертным. Его аура увеличилась, в синих потоках энергии стали проскакивать молнии.
Почувствовав опасное давление, Найт использовал свою ауру и поставил барьер, кое-как отразивший далеко не самую сильную атаку.
— Мой Посланник отказал тебе. Не унижайся, — демоническая улыбка напомнила Покровителю Севера о том, что этот парень может не только терпеть нападки, но и сам довольно остер на язык. — У кого из нас мудрость поколения?
Киран стиснул зубы, понимая, что перегнул палку. А действительно, зачем ему сдался этот смертный? Если поискать, можно найти и кого-то получше. Даже на редком маге ветра свет клином не сошелся.
— Будь осторожен с ним и не пожалей о своем выборе, — сказал он напоследок Хану и, взмахнув крыльями, взмыл в небо.
Как только его аура исчезла, Найт отозвал свою. Он был полностью выжат, ноги слегка дрожали, а по спине стекал пот. Через две дыры, проделанных крыльями, кожи касался прохладный ветер. Но чего стоила какая-то там одежда, когда ему удалось отбрехаться от Кирана! Хану, кстати, тоже. Наверное, он должен быть рад?
Вдруг руки северянина резко схватили его за лацканы пальто и дернули. Нет, Хан точно не радовался, а пребывал в очень плохом настроении.
— Чего ты лыбишься? — встряхнув Найта, прорычал он. — Ты сейчас же объяснишь, как расторгнуть этот идиотский контракт, понял?
— Н-но мне самому неизвестно, как его расторгают!
— Врешь! Раз ты поставил печать, то ты же ее и снимешь!
— Я не могу!
— Тогда живо исполняй желание! После этого она ведь исчезнет?
Проблема заключалась в том, что неизвестные смертные, создав Найта, не удосужились сообщить, чего хотят. Раньше он предполагал, что уже исполнил желание и просто все забыл, но теперь, когда вдруг появилась эта печать, все его предположения разом потеряли смысл. Покровитель не мог избрать Посланника дважды. Исключением был Мартин, но Найт ведь не знал, как он это делал.
— Ну? — Хан в очередной раз встряхнул демона с Черничной горы. — Что делать надо? Чем раньше разберемся, тем лучше.
Со вздохом, юноша произнес:
— Я не знаю желание.
— Как это?
Найт в очередной раз почувствовал стыд. Что ж, как Покровитель он провалился уже в самом начале.
— Это долгая история. Чтобы вы поверили, придется рассказывать с самого начала. Давайте хотя бы уйдем отсюда?
Хан набрал воздуха, чтобы начать орать, но Аури положила руку ему на плечо и сказала:
— Нам не стоит задерживаться. Крейнцы могут вернуться с подмогой. Мы все устали, а кое-кого, — она ткнула лучника в особенно выделяющуюся ссадину на его лице, — надо подлечить.
Хан цыкнул и наконец-то отпустил Найта:
— Ладно, собираемся и едем.
— Куда? — поинтересовался демон с Черничной горы, засовывая пытавшуюся напасть на Хана Кисточку в карман.
— На север. Остановимся в ближайшей гостинице и решим, что делать с тобой и всей этой идиотской ситуацией. — Свистом подозвав своего коня и забравшись в седло, он холодно добавил: — Я тебя не повезу.
— Я повезу! — вызвался Вариан.
Найт был совсем не против, ведь это в сто раз лучше, чем с этим психом.
Быстро залечив большинство царапин и ушибов с помощью шаманских печатей, они направились на север по дороге, ведущей в обход горы, а к закату выехали на тракт. По пути им встретилась небольшая гостиница с трактиром и стойлами. Здесь остановились еще двое путешественников, но хозяин сказал, что они уже спят в своих комнатах, а рано утром уезжают.
Всего в гостинице было пять комнат, и северяне с Найтом заняли оставшиеся три. Нае и Вариан поселились в одной. Аури, которая была не против провести всю ночь, заваливая вопросами необыкновенного Покровителя, в конце концов заняла отдельную комнату. Таким образом, демон с Черничной горы и мрачный, как туча, Хан вновь остались вместе.
В комнате была только одна кровать. Вдвоем на ней можно было поместиться, только если лечь вплотную друг к другу, чего ни один, ни второй делать не собирались. Найт замер в нерешительности, а Хан сбросил на пол покрывало, стянул с себя сапоги и верхнюю одежду и улегся под одеяло, отвернувшись к стене.
Найт поджал губы.
«А чего я ожидал? — подбирая покрывало и расстилая его на полу, у окна, подумал он. — Что после всего случившегося он будет относиться ко мне по-приятельски? Можно было бы остаться в комнате с Аури, но Нае так странно на меня посмотрел, как будто я с его женой спать собрался. Жуть. Нет, лучше уж с Ханом. К сожалению, выспаться на полу вряд ли удастся, но...»
Он замер, облокотившись на сундук для вещей. За день произошло столько всего, что мозг до сих пор не мог это переварить. Сам того не желая, он заключил контракт с Посланником и теперь должен что-то выполнить. Вообще-то некоторые Покровители и по двести лет с этим тянули, но на то были свои причины. Не таскаться же теперь за Ханом, пока он сам, весь такой гордый, без помощи Кирана спасает Север. Найт бы и хотел предложить помощь, но толку от него не будет, одни проблемы. Мало того, что его энергия темная и непослушная, а сам он не владеет ни оружием, ни каким-нибудь боевым искусством, так еще и выглядит необычно. Ездить всюду с ним будет сравни тому, чтобы размахивать флагом и кричать: «Посмотрите сюда!»
Война идет у западных и южных границ Ризы и Джейриа, так зачем им ехать на север? Если нужны союзники или оружие, гораздо разумнее искать на востоке. На севере же только горы, а за ними ледяные равнины и Хрустальный океан. Кто станет жить в вечной мерзлоте? К тому же путь туда опасный. Найт мог бы на время приютить северян на Черничной горе, прделиться с ними материалами, оставшимися от прежнего хозяина, и предоставить в распоряжение библиотеку.
Юноша мысленно посмеялся над собой. Эти люди еще днем готовы были убить его и с трудом поверили, что он Покровитель. Хан вообще не желает разговаривать, а он все раздумывает, как помочь. Кто бы помог ему! В конце концов, кто сидит на полу, как собака? Какой еще Покровитель? Посмешище!
Найт засунул спящую ласку во внутренний карман пальто и выскользнул из комнаты, как можно тише закрыв за собой дверь. Он не желал доставлять неудобства другим людям, да и грохнуть ею было бы как-то по-детски.
Спустившись по лестнице и пройдя мимо удивленного хозяина гостиницы, он вышел на улицу и остановился, уставившись на чистое звездное небо. Две почти полные луны отбрасывали серебристое сияние на все вокруг.
Найт немного постоял у входа и направился по тропе в лес. Где-то неподалеку должно было находиться озеро, о котором болтал хозяин гостиницы, когда заселял их и кормил супом с ребрышками. Найт ел, не чувствуя вкуса, но описание озера и то, как к нему добраться, запомнил. Северяне отказались от того, чтобы помощники натаскали им в комнаты воды, и решили утром сходить к озеру. Что ж, ничего страшного, если Найт искупается ночью один.
Его глаза пусть и не излучали божественного сияния, не метали молнии и не видели прошлое или будущее, но все же принадлежали Покровителю, как и его острый слух и обоняние. Сконцентрировавшись, Найт мог хорошо ориентироваться в пространстве. Привыкнув к спокойной жизни в пещере, он и не думал, что ему когда-нибудь понадобится обострять свои чувства из-за опасностей вокруг. Когда днем Хан первым обнаружил слежку, Найт пообещал себе, что больше не будет расслабляться.
Наконец он увидел впереди блеск воды и уловил свежий аромат. Озеро и впрямь оказалось чистым и большим, только вода в нем была холодная. Лезть в нее не очень хотелось, но Найт чувствовал себя грязным и не столько потому, что провел двое суток в пути и бегал по горам от крейнцев. Казалось, его бросили в пыль и хорошенько потоптали.
Проснувшаяся Кисточка побежала ловить еду, а Найт снял одежду и нерешительно опустил ногу в воду.
Его аура была неприятна для других. Сам же он воспринимал ее как огромного пса, который лаял, рычал и хотел защитить своего хозяина, а божественная сила была цепью, что могла в любой момент порваться. Сейчас темная энергия мягко обволакивал тело Покровителя, сдерживая холод.
Когда вода дошла ему до подбородка, Найт остановился и посмотрел через плечо в сторону гостиницы. Интересно, кто-то вообще заметил его отсутствие? Уж Хан-то наверняка потом будет орать из-за того, что он ушел, не предупредив. Но на данный момент Покровителю было все равно. Он просто занялся тем, что всегда его успокаивало. Расправив крылья по водной глади, Найт лег на спину и раскинул руки. Мысли потекли, как вода между пальцами, ни на чем особо не задерживаясь.
Но спокойствие продлилось недолго. С берега раздался звук чьих-то шагов.
— А Покровители не могут отморозить себе задницу? — прозвучал голос Хана.
Раздался плеск, когда Найт изменил положение крыльев, вытянув их и погрузившись в воду по плечи.
— А смертные не могут не совать свой нос в чужие дела? — поморщился он, глядя на северянина, стоявшего у кромки воды с надменным видом.
— Вот как ты заговорил. А кто поставил печать, не спросив меня?
— Надоело повторять. Я не собирался этого делать.
— Ты разыгрывал роль наивного молодого господина с большой домашней библиотекой, а оказался одним из тех существ, о которых трепался. Думаешь, я поверю тебе теперь?
Найт отвернулся.
— Можешь подозревать меня в чем угодно, мне все равно, — холодно проговорил он, стряхивая воду с левого крыла. — Я расскажу все, что вам еще нужно знать обо мне. Но я не обязан уговаривать тебя, даже если ты мой Посланник.
— А, так теперь ты у нас крутой Покровитель?
— Нравится тебе это или нет, но я действительно Покровитель, и у нас с тобой контракт. Если хочешь найти способ от него избавиться, придется мне поверить. Меня тоже не устраивает эта ситуация, и я с удовольствием отправился бы из ближайшего храма домой, но мы связаны.
Хан скептически смотрел на него, скрестив руки на груди:
— И как проявляется эта связь? Я ничего не чувствую.
— Не знаю, но скоро мы это выясним.
Лучник молчал, наблюдая, как движутся мокрые черные крылья, отливающие серебром.
— Что ты там говорил о храме? Как ты можешь отправиться из него домой?
— Ну, это тайна.
Хан закатил глаза:
— Ой, вот только не надо выпендриваться.
— Если бы каждый дурак знал, как Покровители перемещаются по свету, это уже не могло бы считаться чем-то чудесным.
Хан сделал вид, что не заметил это завуалированное оскорбление, шумно выдохнул в проворчал:
— Боги, просто расскажи и все.
— Через камень-портал, — сказал Найт, поворачиваясь.
— Такая штука реально существует? Как она выглядит?
— Обычно это изображающий солнце шар в руках Этери. Иногда что-то другое. Мы просто чувствуем, что именно является порталом.
— А люди могут перемещаться с его помощью?
— Нет.
— То есть ты мог свалить еще в Шетере? — прищурился Хан.
— Нет.
— Почему?
«Не могу же я сказать, что был слишком голодным и уставшим, чтобы предпринимать попытку бегства!»
— Уже неважно, — буркнул Найт.
Дойдя до того места, где вода была ему по пояс, он обернул вокруг себя крылья, чтобы укрыться от ветра. Оказавшись будто в большом коконе, он вышел на берег и уставился из-за черного занавеса перьев на лучника, который будто чего-то ждал.
— Чего тебе?
— Почему ты не можешь летать?
Поведя плечами, демон с Черничной горы с трудом наклонился за оставленной на камне одеждой, не став просить о помощи Хана. Чтобы надеть рубашку, крылья пришлось убрать. Найт задрожал от особенно холодного порыва ветра.
Он не удивился вопросу Хана. Вот только отвечать совсем не хотелось.
Минуту спустя лучник продолжил ехидничать:
— Или это тоже великая тайна? Киран, например, отлично взлетает и приземляется. А ты что?
Найт зашагал по тропе в сторону гостиницы, раздраженно бросив через плечо:
— Не могу и все. Тебе какая разница?
Еще бы он жаловался смертному на нехватку божественной силы, из-за которой даже залечить перелом — уже большое дело! Тогда можно будет просто пойти и утопиться в озере.
Найт ускорился, оставляя Хана позади. Он так хотел расслабиться, а в итоге лишь больше рассердился и расстроился. И надо же было этому психу переться за ним! Он же, вроде бы, спал.
Поднимаясь по лестнице, демон с Черничной горы думал о том, как займет всю кровать — и пускай кое-кто спит на полу!
Уже у самой двери, его окликнули:
— Найт!
Он обернулся, и его брови взметнулись вверх, а рот открылся в изумлении. Он не верил своим глазам: в обычной дорожной одежде, с убранными в косу волосами и измененным цветом глаз, но все такая же прекрасная, милая и самая родная на всем белом свете, в коридоре стояла Лейсан.
— Ты пришла, — выдохнул Найт, чувствуя, как в груди что-то сжимается, а глаза вдруг становятся влажными от подступающих слез.
Лейсан была удивлена не меньше него. Встретив вот так случайно того, кого искала уже несколько дней почти по всему Северу, хранительница сначала обрадовалась, а потом страшно разозлилась. Схватив Найта за руку, она затолкала его в свою комнату и захлопнула дверь.
Чтобы поставить звуконепроницаемый барьер, ей хватило пары секунд, а потом девушка развернулась и закричала:
— Где ты все это время шатался?! — это действительно был выговор старшей сестры. Всего минуту назад готовый скандалить и чуть ли не драться за спальное место Найт оробел от ее строгого взгляда.
— Я-я был с северянами... — виновато склонив голову, промямлил юноша. — Так получилось, что...
— Я была на Черничной горе, всю границу облетела, проверила каждый ближайший город, но услышала только сплетни! Ты что, по лесу все время шарился?
— Ну, можно и так сказать.
— С северянами? — Возмущаясь, Лейсан бурно жестикулировала и была похожа на маленький вихрь. — Где ты их нашел? Ты же не рассказал им о себе? Они ничего плохого с тобой не сделали? Если кто-то из них хоть пальцем тебя тронул!..
— Нет! Все хорошо!
Найт быстро замотал головой, зная, что разгневанная хранительница способна не только кричать и махать руками. Если бы он сказал ей, как на самом деле с ним обращались, то Лейсан прямо сейчас могла бы пойти разбираться. Убить-то она никого не убьет, но неизвестно, к какой магии прибегнет. Однажды Найт видел, как она на месяц запечатала у одного человека, портившего посевы, способность говорить. Но то была рожь и пшеница, а сейчас речь о ее подопечном.
— Точно? — засомневалась Лейсан. — Если кто-то обидит тебя, я заставлю его пожалеть!
— Не волнуйся, — улыбнулся Найт, беря ее за руку. — Я в порядке, видишь?
Она внимательно осмотрела его с головы до ног и только тогда успокоилась.
— Ты была в Шетере? — спросил Найт.
— Да, — кивнула Лейсан, ласково поглаживая его голову. Для этого он специально наклонился. — Я хотела узнать новости в известной таверне, но там случился погром, она пока закрыта.
— Погром? — удивился Найт.
— Говорят, посетители стали ни с того ни с сего драться друг с другом. Страже пришлось долго их разнимать.
— О, так вот оно что...
Теперь Найт понял, как демон отвлек стражу.
Нагладившись мягких и влажных после купания волос и подсушив их магией, хранительница усадила брата перед собой на кровать:
— Ты серьезно отправился искать того человека?
— Прости. Я должен был тебя предупредить, но после... — Он решил не говорить о тех ударах ауры в спину. — В общем, я просто направился прямо к границе. Это было глупо. Я хотел отправить тебе сообщение, но возможности не представилось.
— Глупый! — Лейсан легонько треснула его по лбу. — Надо было дождаться меня. Ты сильно расстроился, да?
Найт тепло улыбнулся и покачал головой. Какая же она все-таки хорошая, его сестрица. Опустив голову, он закрыл глаза и потерся о ее плечо, ластястясь, как большой кот.
— Все их слова не стоят твоего внимания, — сказала Лейсан. — Я всегда на твоей стороне, поэтому не запрещай мне больше заступаться за тебя, ладно?
— М-м.
— А ты встретил того человека? Вы поговорили?
Найт решил, что тянуть с объяснениями дальше глупо. Лейсан была единственной, с кем он мог поделиться своими печалями и сомнениями. Кратко рассказав о встрече с северянами и леди Шетер, он опустил некоторые моменты, которые могли вызвать у девушки гнев.
— ...я протянул ему руку, чтобы помочь подняться, а случилось... — Он развернул вверх правую ладонь, показывая ей черную печать. — В общем, вот.
— Боги! — Лейсан аж подпрыгнула и схватила протянутую руку. — Какая красота, Найт! Это правда священный контракт, невероятно!
Она была по-настоящему счастлива за него, но от этого юноша ощущал лишь печаль. То, о чем он мечтал, но не надеялся когда-нибудь заполучить, теперь было здесь, на него руке. Но Посланнику контракт был не нужен, он лишь хотел поскорее избавиться от этих уз, а заодно и от Найта.
— Как это случилось? Ты что-то вспомнил?
— Нет, все вышло случайно. Мы просто соприкоснулись ладонями... И вот теперь у нас, вроде как, контракт, но печать, эм... почему-то черная.
— Определенно.
— Это же неправильно, да?
Лейсан возмущенно изогнула брови и строго сказала:
— Не неправильно, а необычно! Ты особенный, поэтому и печать у тебя особенная. Возможно, ты даже вскоре вспомнишь желание, и в этом тебе может помочь Посланник.
— Эм, понимаешь... — демону с Черничной горы было трудно сказать это ей, той, которая так искренне радовалась за своего непутевого младшего. — Он хочет расторгнуть контракт.
Лейсан моргнула и заорала:
— Чего-о?! Подожди! Он что, все-таки собрался заключить его с Кираном?
— Нет. И когда мы встретились с ним, Хан в третий раз отказал ему, но...
— Вы столкнулись с Кираном?! Что он сделал?
— Ничего! — Найт поймал вскочившую и собравшуюся немедленно кого-нибудь побить Лейсан, вокруг которой заплясали фиолетовые всполохи, и усадил обратно. — Мы немного поругались, но все нормально.
— Я не понимаю! Почему он отказал Кирану? И почему смертному теперь не нужен ты? Так, я должна поговорить с ним!
«Поговорить» значило всыпать ему по полной.
Хранительница вскочила, взмахом руки сняла барьер и распахнула дверь. Из коридора на нее прыгнула сытая и счастливая Кисточка, а сзади за руку схватил Найт. Развернув ее к себе и закрыв дверь, он взволнованно прошептал:
— Ты не можешь, Лейсан!
— Почему это?! — вскрикнула она, наплевав на время суток и приличия. — Как он смеет так вести себя с тобой? Какой-то смертный, а возомнил о себе невесть что!
— Не кричи!
Найт сделал страшные глаза и оттащил девушку от двери, за ручку которой она снова собиралась схватиться.
— Но милый! — Она наконец понизила голос и обхватила руками его лицо. — Я должна что-то сделать! Разве могу я все так и оставить?
— Тогда помоги мне.
— Как?
— У тебя много знакомых и связей. Пожалуйста, выясни, как снять печать и расторгнуть контракт.
— Но ты ведь не хочешь этого! — воскликнула Лейсан.
— Не имеет значения, чего хочу я. Если Посланник того не желает, я не имею права его заставлять. Будет лучше, когда мы разберемся с этим и пойдем разными дорогами.
На лице девушки как в зеркале отразились разочарование и боль Найта, которые он старательно скрывал. Ласковые руки погладили его по щеке и голове, притянули ближе и крепко обняли за талию.
— Я понимаю, — глухо произнесла хранительница, уткнувшись ему в плечо. — И я думаю, что ты врешь насчет этих смертных. Никакие они не хорошие, раз ты не хочешь сохранить контракт. А давай прямо сейчас переместимся из ближайшего храма ко мне? Неважно, что думают старейшины, твоя энергия не повредит посевам.
— Я не могу, Лейсан...
— Значит, по поводу своего вранья ты возражать не собираешься?
Найт вздохнул, крепко прижимая ее к себе. Хорошие северяне или нет, но он для них чужак, который мешает их планам, к тому же как от Покровителя помощи от него ждать бессмысленно. Так зачем пытаться уговаривать Хана? Этот парень никогда сможет ему доверять.
— Ты мне поможешь?
Лейсан отстранилась и поправила на нем мятую рубашку с двумя дырками на спине. Она создала печать, возвращая ткани прежний вид, и то же самое проделала с пальто. Пока Лейсан молчала, Найт просто стоял и ждал, наблюдая за ее действиями и прыжками ласки, играющей с кисточками на брюках хранительницы.
Обычно у себя дома она одевалась в свободные платья, которые носят в Джейриа, юбки и рубашки с широкими рукавами. Всю эту одежду украшали кисточки, бахрома, цветочная вышивка или ленты. Лейсан в ней словно воплощала собой весну, бесконечные поля и теплые деньки, танцы и музыку, саму Джейриа, где жили самые жизнерадостные и веселые люди. Даже сейчас, одетая в брюки, полусапожки, рубашку и кофту, хранительница по-прежнему оставалась джейрийкой с этими кисточками, вязаным поясом и цветами, вышитыми на воротничке. От нее пахло домом, в который Найт не надеялся вернуться. Он прожил там всего три месяца, но казалось, что половину жизни.
— Я скучаю, — тихо выдохнул демон с Черничной горы. — Иногда я так сильно по тебе скучаю, что мне не хватает писем, которые приносят твои совы, не хватает воспоминаний...
— Найт! — Лейсан отбросила пальто и крепко сжала юношу в объятия. — Я тоже очень-очень скучаю по тебе! И если таково твое желание, я помогу с контрактом. Я уже придумала, к кому обратиться: поговорю с Айданой, уж она-то должна знать.
Найт уставился на нее неверящим взглядом, решив, что ослышался:
— С Айданой? С той самой?
— Оу. Я ведь никогда не рассказывала тебе. У нас, хранителей, это считается тайной. Но раз уж ты ей понравился, то ладно.
— Кому я понравился? — Найт тупо моргнул. Разве, кроме сестры, он мог кому-то нравиться? Особенно если речь о божествах.
— Айдане, моей наставнице. Удивлен? Она обучала меня какое-то время перед тем, как ушла в затворничество на полторы сотни лет. А недавно отправила мне сову с письмом и сообщила, что будет на собрании. Я так обрадовалась, что сразу же написала ей о тебе! Ты правда ей понравился, она упомянула об этом в письме.
Вспоминая о своем нелепом поведении, Найт сильно в этом сомневался.
— На самом деле Айдана не такая строгая, как может показаться на первый взгляд, — уверяла Лейсан. — Она веселая и заботливая. А ты думаешь, почему я пользуюсь почтовыми совами, а не голубями или соколами? Каждые десять лет наставница присылает мне новую птицу. А у нее самой их в сотни раз больше!
Представив, как Айдана сидит, окруженная целой станй сов, глядящих желтыми и оранжевыми круглыми глазами, Найт подумал, что обязан однажды увидеть это. Если он правда по какой-то непонятной причине приглянулся хранительнице, то она ведь пустит его в свои владения хотя бы с Лейсан, да?
Сложно было поверить, что эти две непохожие друг на друга женщины — наставница и ученица. Айдана серьезная, строгая, высокая и величественная. А Лейсан веселая и болтливая, она может запросто пренебречь правилами и по росту, наверное, ниже Айданы на голову. Их темпераменты были разными, но они каким-то образом смогли создать такую удивительную связь, что даже спустя столько лет оставались близки. Даже в мире бессмертных это считалось редкостью.
— Хорошо, — кивнул Найт и повернул ладонь печатью вверх. — Тебе, наверное, стоит скопировать ее?
— Да, конечно.
Лейсан вынула из кармана маленький прямоугольный кристалл и произнесла заклинание. Мягкое сияние скользнуло по ладонью юноши, а затем маленький рисунок печати появился над кристаллом и растворился.
— Со мной наставница наверняка поделится информацией. А другим Покровителям и тем более старейшинам она не доверяет.
— Потому что они долго не звали ее на Совет? — спросил Найт.
Лейсан хмыкнула.
— Ей нет дела до таких мелочей. Просто у Ауданы со старейшинами разные взгляды на то, что происходит в мире. — Она скрестила руки на груди и оперлась бедром о столик у окна. — Эпоха Бедствий длится уже двадцать лет, а Покровители и пальцем не пошевелили. Знаешь, сколько зерна из Джейриа поставляется на границу? Многие районы на грани разорения. И не в моих силах сделать так, чтобы уставшие поля давали обильный урожай. Земле нужен покой и людям тоже. Вся надежда теперь на Кирана, но я совсем не уверена в нем.
Найт давно подозревал, что Эпоха Бедствий была таковой только для смертных. Пока демоны не окажутся у Ашерского леса, божества будут прикрываться запретом на вмешательство в человеческий мир. А у нового Покровителя Севера даже нет Посланника. Что будет, если Крейн нападет раньше, чем он найдет его?
— Думаешь, Киран расскажет обо мне? — спросил Найт.
— Не думаю, — поразмыслив, ответила Лейсан. — Смертный отверг его и заключил контракт с тобой. Наш малыш решит все скрыть, потому что это для него как удар по дых. Он же так старался. — Она подмигнула. — Братец, ты оставил Покровителя Севера с носом. Прямо хулиган!
Больше всего на свете Найт мечтал впредь не встречаться с Кираном и никогда не быть заподозренным в связи с Мартином из-за того, что один обиженный Покровитель Севера решил отыграться на нем за свои неудачи. Пусть Лейсан окажется права, пожалуйста!
— Ты уверен, что останешься с этими людьми? — спросила она и наморщила носик. — Куда они вообще направляются?
— На север. Как думаешь, что им там надо?
— Хм, кроме горного хребта там ничего и нет. Может, они будут искать племена кочевников, еще не вступивших в войну.
— Люди могут там жить?
— Шаманы живут везде, где есть равнины и где можно кочевать. Северные племена обладают многими уникальными знаниями и умениями, которые могут сыграть большую роль в войне. Однако они долго предпочитали ни во что не вмешиваться. Если удастся их уговорить, это принесет большую пользу.
— Я бы хотел встретиться с ними.
Лейсан погладила его по волосам и ущипнула за щеку:
— Ты все такой же любопытный, мой милый. Хорошо, я разрешаю тебе пойти с северянами, но для начала я должна посмотреть на них.
— Ты ведь не можешь раскрыть им свою личность!
— Ах, к сожалению, нет. Но как старшая я должна быть уверена, что ты не попал в плохую компанию, хи-хи.
Найт с подозрением посмотрел ей в глаза:
— Лейсан?
— Все будет хорошо, хи-хи!
Он доверял сестре и был бы спокоен, если б не это «хи-хи». Переночевав в ее комнате и спустившись утром вниз к завтраку, он выяснил, что оно значило.

        От автора:
      
Лейсан: Я должна проверить, не связался ли ты с плохой компанией.
Найт: Сестра, но ведь это обычные люди.
Лейсан: Мне не нравится вон тот высокий с наглой ухмылочкой. Если он тебя обидит, я ему накостыляю!
Найт: Хорошо, как пожелаешь.
Хан: ?!

Глава 14. Попутчица

Не сказать, что Хан не чувствовал вины за то, как повел себя с ним. Но он ведь пошел за Найтом на озеро и даже собирался предложить ему занять комнату одному. Да чего там, на самом деле лучник просто опасался, что из-за такого отношения Покровитель психанет и улетит, как это сделал Киран, оставив Хана одного разбираться с невесть как заключившимся контрактом. И мало ли, что он там говорил о своей неспособности летать, вполне вероятно, что снова соврал. Хан не верил таким типам, которые говорят в лицо одно, а за спиной проворачивают темные делишки.
Но Найт не просто не улетел, он решил искупаться в холодном озере. Ну вот кто так делает? Хан на его месте закатил бы скандал, а этот дурак решил помочить свои перышки.
Некоторое время постояв на берегу, лучник пришел к выводу, что это странное божество решило замерзнуть. Как бы ни был Хан сердит на него, ему не хотелось вылавливать потом окоченевшего горе-купальщика.
И почему каждый их разговор превращается в противостояние? У Хана, конечно, как часто говорит Аури, дерьмовый характер, но парень искренне считал, что у Найта он точно такой же. Проблема должна быть именно в нем.
Хану хотелось спросить, можно ли потрогать крылья, но у него имелись мозги: он понимал, что ни один Покровитель не позволит кому попало к ним прикасаться. А еще у него была гордость, которая просто вопила: «Даже не смей просить у него что-нибудь!», а Хан привык прислушиваться к своей гордости.
Вернувшись в гостиницу, лучник не обнаружил Найта ни на первом этаже, ни в коридоре, ни в их комнате. Куда делся этот пернатый субъект, снова не удосужившись сообщить?
Хан всегда считал себя проницательным человеком. Он мог достаточно точно определять намерения людей во время разговора и был способен заговорить и переспорить практически кого угодно, кроме непрошибаемой Аури и Нае, который просто умнее его.
Некоторые люди ведут себя по привычной схеме и не строят запутанных планов. Вариан — хороший пример, понять его проще простого. Над действиями, к примеру, Нае, порой приходится поломать голову, а встречаются и такие, как Аури, для кого жизнь — цепочка решений, принятых в порыве чувств.
Но этот Найт... Он все время меняется, невозмножно угадать, каков будет его ответ. С виду простачок, он вдруг оказывается хитрецом, а потом обижается и убегает, как истеричка. Где же он настоящий?
Наблюдая, как Покровитель, одетый в черную рубашку, дыры от крыльев на которой чудесным образом исчезли, сидит за столом, уплетая кашу, Хан раздумывал: спросить его, где он был всю ночь, или не стоит? В конце концов, он ведь вернулся.
Пока лучник хмурился, стоя на лестнице, к столу Найта подошла невысокая девушка, джейрийка, судя по одежде и внешности. Поставив тарелку, она села напротив и приветливо улыбнулась.
Поскольку Найт сидел спиной к лестнице, Хан не видел его лица, а оно в этот момент приняло забавное выражение, означавшее: «Ты что творишь?!» В ответ Лейсан незаметно подмигнула ему и защебетала в своей обычной манере:
— Вы уже были на озере? Хозяин гостиницы говорил, что оно чистое и красивое, а вода в нем такая вкусная и так хорошо утоляет жажду, что туда стремятся попасть все, кто проезжает мимо.
Ее звонкий голос был похож на птичью трель, а миловидное лицо с блестящими энтузиазмом карими глазами вызывало доверие и симпатию. Оденься она хоть по моде кочевников, хоть в бальное платье, в ней все равно легко узнавалась бы джейрийка. Даже Хан, относившийся ко всем незнакомцам настороженно, а особенно к тем, кто первый проявлял дружелюбие, разговорился бы с этой девушкой, встреться они где-нибудь в городе или на рынке.
Тем временем Найт тихо усмехнулся, соглашаясь с планом хранительницы, и протянув руку за чашкой горячего чая.
— Да, я посмотрел на озеро, — сказал он, помешивая сахар маленькой ложечкой. — Только ночью, так что не увидел всей его красоты.
— Вы ходили туда ночью? Страшно, наверное, одному?
— Со мной же была она. — Он показал на ласку, которая уже давно вилась вокруг стола, выпрашивая вкусняшки.
— И правдаа, рядом с такой свирепой хищницей ничего не страшно, — кивнула джейрийка, бросая Кисточке кусочек мяса и хихикая над тем, как та ловит его налету.
Они заговорили о ласке и ее повадках, а Хан пытался понять одну вещь: где все-таки ночевал Найт? Судя по тому, как мило он разговаривал с этой женщиной, познакомились они раньше, чем сели за стол. Может, она его и приютила? А не слишком ли беспечно Покровитель относится к посторонним? Он что, дурак?
Хан еще не простил его за вранье и не мог ему доверять, но почему-то как само собой разумеющееся считал Найта обязанным отчитываться. Может ли это быть проявлением той связи, о которой они говорили? Нужно срочно найти способ расторгнуть контракт, пока не появилось еще каких-нибудь побочных эффектов. Он ведь не станет излучать темную ауру, как Найт? Или однажды проснется с мыслью, что иметь рядом бесполезного Покровителя не так уж раздражающе.
Как человек, в детстве слышавший много легенд и сказок, он знал о том, что между Покровителем и Посланником должна быть гармония, а сражаются они так, словно чувствуют каждое движение друг друга или даже читают мысли. Многое, разумеется, было приукрашено, но даже в храмах священники часто упоминали о духовной связи божества и человека, как о чуде, которое больше никому не понять.
«И с кем у меня эта связь? — скривился Хан, разворачиваясь и поднимаясь наверх, в комнаты друзей. — Явился демон знает откуда, выжег на моей руке печать и заявил, что он теперь мой Покровитель. Размечтался. Да и о какой гармонии может идти речь, когда он начинает меня раздражать, стоит ему открыть рот».
Разбудив пускавшую слюни на подушку Аури и заглянув к парням, которые уже проснулись и собирались выходить на завтрак, Хан спустился со всей троицей вниз, застав Найта и джейрийку над чем-то смеющимися.
Значит, ему весело? Хан захотел прекратить это и решительно выступил вперед.
— Доброе утро! — скалясь, бодро поприветствовал Хан.
— Мн-н, — сонно плетясь к столу, промычала Аури.
Нае вежливо кивнул и направился за кашей для всех четверых, а за спиной Хана раздался смущенный писк Вариана:
— Здравствуйте!
— Привет! — джейрийка просияла, поздоровалась с Ханом и Аури, а рыжему пареньку даже помахала изящной ручкой. — Я ждала, что вы спуститесь.
Вернувшийся с тарелками на подносе Нае и остановившийся у лестницы Хан вопросительно подняли брови.
«Чего так прямолинейно?» — Демон с Черничной горы предупреждающе зыркнул на Лейсан, напоминая быть аккуратнее, но она уже открыла рот:
— Вы едете на север?
Теперь мужчины зыркнули на Найта.
— С чего вы взяли? — спросил Нае, садясь напротив Лейсан, рядом со вздрогнувшим от неожиданности Покровителем.
Зевающая Аури потянулась за тарелкой и плюхнулась через стул от джейрийки, а Вариан устроился с другой стороны от Найта. Хан, которому ничего не оставалось, кроме как сесть между девушками, оказался прямо напротив него и уставился на юношу, подперев подбородок рукой.
— Тракт ведь идет с юга на север, а вы приехали с юга. — Лейсан хлопнула ресницами. — Вы меня в чем-то подозреваете?
— Конечно же нет! — выпалил Вариан, краснея от шеи до кончиков ушей.
— Я просто хотела спросить... — Девушка потупила взгляд, бросая под стол кусочек мяса для Кисточки. — Нельзя ли мне с вами? Только до ближайшего города, конечно.
— С вами нет спутника? — спросил Нае.
Лейсан улыбнулась ему и пожала плечами:
— Был. Это джейриец, который занимал еще одну комнату в этой гостинице и уехал на рассвете. Ему нужно торопиться, вот и не стал ждать меня. А я совсем удачно познакомилась с господином Найтом и подумала, что он и его спутники будут не против, если я составлю вам компанию.
В первой части хранительница не лгала, она действительно приехала с одним джейрийцем, направлявшимся в город с какой-то вещью для своего работодателя. И как удачно сложилось, что Лейсан осталась без сопровождения. Словно вмешались божественные силы.
Найт не предполагал, что она решит проверить северян, вот так открыто сев с ними за стол, и даже станет напрашиваться в попутчицы. Подняв взгляд от чая и собираясь недовольным выражением лица подать сигнал о том, что она перегибает палку, юноша увидел прямо перед собой Хана. Их взгляды встретились, и северянин выгнул бровь.
«Да что не так? — мысленно проворчал Найт, зеркаля его жест. — Ты опять меня в чем-то подозреваешь? Уж лучше бы тебе не провоцировать мою сестру».
Он надеялся, что Хану хватит ума не вести себя как придурок, но его чаяния не оправдались.
Парень прищурился:
— Господин Найт?
— Да, мы уже познакомились и немного поболтали о его ласке и сестре, — сказала Лейсан, не замечая интонации Хана или прикидываясь, что не заметила. — Если эта девушка и правда такая замечательная, вам, Найт, очень повезло. — Она просто светилась доброжелательностью, обращаясь к северянам: — Я Леа, а как вас зовут?
Четверка представиласб, и Хранительница стала беседовать с людьми о всякой ерунде, смущая Вариана очаровательной улыбкой.
Найт с Ханом продолжали битву взглядов, пока последний не отвел, придвигая к себе тарелку с уже остывшей кашей. Он спросил:
— Леа, а почему вы называете Найта господином?
— Я ведь сразу поняла, что он из аристократов, хотя и такой скромный. А вы, наверное, его сопровождаете в качестве телохранителя?
Глаза Хана расширились. Он сначала посмотрел на вежливо улыбающуюся джейрийку, а потом на Найта, губы которого тоже растянулись в демонической улыбке. Черные глаза блеснули, что не предвещало ничего хорошего.
С запозданием осознав, что его только что назначили слугой этого сукиного сына, Хан открыл рот, но острый язык Покровителя оказался быстрее:
— Да, он мой охранник, поэтому так внимателен к незнакомцам.
— О, а я уж думала, что что-то не так поняла. Только он?
— Да, только он. Мы путешествуем с друзьями. Я не против, чтобы вы поехали с нами, но вам нужно согласие Аури, Нае и Вариана.
Если бы Нае не умел так хорошо держать лицо, его бы перекосило. Вариан же особым контролем не отличался и тут же просиял, энергично кивая. Аури усмехнулась. Подмигнув Нае, она наклонилась вперед, игнорируя Хана, чье мнение как слуги вообще не имело значения в этой ситуации.
— Я тоже «за». Будет здорово, если вы поедете с нами. У вас есть лошадь?
— Спасибо большое! — воскликнула джейрийка. — У меня маленькая повозка. Можно положить туда часть вашего багажа, если хотите. Рядом с травами он как раз поместится.
Не переставая улвбаться, Найт подумал: «Где ты успела откопать повозку?!»
А Хан, пытавшийся взглядом прожечь в нем дыру, размышлял, как бы незаметно двинуть ему под столом ногой. В итоге он все-таки обнаружил носок его ботинка и с удовольствием наступил.
Дернувшись, Найт вытащил ногу из-под ступни северянина и пнул его в лодыжку.
— Паршивец! — одними губами произнес Хан.
Ответом ему была фирменная ухмылка демона с Черничной горы.
После завтрака северяне, как и планировали, отправились на озеро, прихватив с собой Найта и новую знакомую. Хан теперь играл роль охранника и должен был слушать указания господина. Коварный «аристократ» первым делом велел ему принести какой-нибудь плед и устроился поодаль от берега вместе с джейрийкой. Аури со своей лошадью ушла вперед, наказав Хану и Нае вести себя прилично, а Вариану поменьше краснеть, после чего старшие мужчины фыркнули, а юноша и вовсе превратился в кучерявый помидор.
Сев спиной к озеру, где плескались парни, Найт и Лейсан весело болтали, обсуждая новости из Джейриа. Хранительнице отлично давалась роль обычной смертной, наверное, потому что она много времени проводила среди людей, маскируясь и посещая всякие ярмарки и фестивали. Вскоре к ним подошла Аури, на ходу высушивая волосы и гриву лошади с помощью печати. Девушки стали обсуждать музыку и танцы, а Найт просто сидел рядом и слушал их, наслаждаясь спокойствием и теплым ветерком.
Пока Вариан и Леди носились по берегу, словно дети, Нае и Хан с одинаковыми взглядами наблюдали за троицей, хихикающей под деревьями.
— Он обещал объяснить все сегодня, — сухо сказал Нае, распутывая гриву все еще безымянного коня. — Если она поедет с нами, с этим придется повременить. Думаешь, ей стоит доверять?
Хан тоже давно мучался с косичками, которые наплела за ночь ласка. С тех пор, как она и ее хозяин стали путешествовать с ними, это превратилось в привычное занятие с утра. И когда эта мелкая зверюга только успевает?
— Разве я могу решать? — Хан иронично изогнул бровь. — Я всего лишь телохранитель, ах.
— Сам виноват.
— Почему это?
— С самого начала ты нарывался — тебя уделали. Теперь терпи. До ближайшего города ехать сутки.
— За эти сутки я сойду с ума!
— Еще до того, как он признался, я мог убить его, но ты кричал «стой». Что такого произошло между вами, что ты вдруг передумал убивать демонов?
— Какое это теперь имеет значение? — Хан нахмурился и провел щеткой по длинной чернильной гриве. — А что насчет тебя? Когда ты перестанешь себя винить?
Голубые глаза Нае сверкнули холодом. Он продолжал возиться с косичками, но голос его изменился и приобрел стальные нотки:
— Не надо учить меня.
— Как будто ты раньше не видел, как убивают демоны.
— Хан, — сквозь зубы выдохнул северянин и устало уткнулся лбом в бок коня, — тебя там не было. — Сделав паузу, он добавил: — Я кое-что выяснил про Аркон.
Хан замер с занесенной над гривой щеткой:
— При чем здесь он?
— Войска у Анны, попав в окружение, посылали им просьбы о помощи. Мы отправили троих гонцов. Знаешь, сколько вернулось? — Нае медленно моргнул. — Двоих убили по дороге, как и наших соколов, а третий парень приезал полумертвый. Он сказал, что лорд Аркона отказал. Отказал, понимаешь?
— А он знал, что ты тоже там?
— Да, я писал письмо. — Выпрямившись, Нае взъерошил свои волосы. — И жалею об этом. Может, если бы меня там не было, он мог отправить подкрепление.
— Но он же герцог, как он мог?! — прорычал Хан, сжимая кулаки.
— Кто я такой, по-твоему? Думаешь, я стою того, чтобы ради меня рисковать арконцами? Гораздо лучше будет, если я погибну на границе, и про меня никто даже не вспомнит.
Хан встряхнул его за плечи:
— Не говори так! Это не твоя вина!
— А если все же моя? Если тысячи людей погибли, не дождавшись помощи, только потому что письмо писал я? — Нае горько усмехнулся. — Как я пойму это? Я виноват или нет — как мне узнать? Скажи мне, Хан! Взять себя в руки, да? Когда к нам в окружение пришел раненый солдат, я не убил его, а потом он разорвал мой отряд на куски. Но я выжил! Когда капитан умер, я взял на себя командование оставшейся кавалерией. Одним эскадроном, понимаешь? Из пяти, которые были отправлены к реке. Я трижды писал это проклятое письмо и что? В итоге я ничего не сделал, а лишь угробил уйму народа! Хочешь, чтобы я забыл об этом? Да пошел ты, Хан!
— Стой! — выкрикнул лучник в спину уходящему другу. Он догнал его, но Нае отмахнулся:
— Отвали!
— Ты сделал все, что мог! Виноват старый козел — он не послал подкрепление, а ты действовал так, как должен был!
Хан кричал и ему было наплевать, что Найт или джейрийка могли слышать то, чего не следовало.
Нае резко остановился и повернулся. Его глаза были красными, а губы сжаты в тонкую линию.
— Извини, — сказал Хан. — Ты прав, меня там не было. Я не знаю, что ты чувствуешь.
— Зачем ты оставил записку у Изабеллы? Мне нет места среди этих людей, ясно? Я просто солдат. Подумай, прежде чем делать что-то в следующий раз.
— Но я не знал о письмах...
Нае бы не намерен продолжать разговор, молча развернулся и ушел.
Вариан и Аури подбежали, услышав крики.
— Что ты ему сказал? — Шаманка ткнула Хана в грудь указательным пальцем. — Опять что-то пытался доказать? Почему он ушел?
— Я догоню его!
Вариан собрался бежать вдоль берега за удаляющейся смуглой спиной, но Хан поймал его за предплечье:
— Дай ему побыть одному, не лезь.
— Ты говорил не лезть, пока он ходил мрачнее тучи, а теперь он вообще не станет с нами разговаривать! — Юноша вырвал свою одежду. — Знаешь ты его дольше и что? Он и наш друг тоже!
— Тише, Вари, мы не одни, — осадила его Аури. — Собери лошадей — нам скоро выезжать.
Парень словно не услышал ее и продолжал сердито смотреть на Хана.
— Вари! — повторила кочевница.
— Я хочу пойти к Нае!
— Вариан Анкретт!
Юноша цыкнул и пошагал к резвящимся на берегу коням, распинывая мелкие камни. Когда Аури называла чью-то фамилию, с ней было лучше не спорить.
— Хан? — позвала шаманка.
— Да?
— Мы с Вари правда знаем Нае намного меньше, поэтому послушались, когда ты сказал не трогать его какое-то время. А он, наверное, решил, что нам все равно. Я знаю, что вы с ним что-то скрываете. У всех есть секреты, это нормально. Но я больше не стану слушать твои советы.
— Я не буду больше ничего советовать. Ты права — я ошибся.
— Хан.
— Ну что еще?
Аури закатила глаза и сунула ему в руки большую фляжку с уже прокипяченной озерной водой.
— Отдай Леа, пусть возьмет ее к себе в повозку. И объясни им как-нибудь, что за хрень тут творилась.
Хан забрал с берега свою рубашку, надел ее, намочив еще влажными волосами, выругался и поплелся к деревьям, под которыми сидели притихшие Найт и джейрийка. Остановившись напротив них, он протянул флягу девушке.
— Вот, Леа, возьмите ее к себе в повозку. Мы возвращаемся к гостинице и выезжаем через четверть часа. Предложение насчет наших вещей еще в силе?
— Да, конечно. — Джейрийка поднялась с покрывала и забрала воду.
— Хорошо, тогда Аури разберется с этим. И извините за представление, что мы устроили.
— Ничего страшного! Мы с моим братом тоже часто спорим.
Хан натянуто улыбнулся и посмотрел на Покровителя:
— Тогда идите сейчас, Аури уже ждет. А мне нужно поговорить с... господином Найтом.
Обменявшись взглядами с младшим, Лейсан ушла вместе с шаманкой собирать вещи. Вариан уже вел лошадей, а Нае, должно быть, вернулся к гостинице другим путем или бродил в лесу.
— Ничего не скажешь? — решив, что молчание затянулось, поинтересовался Хан.
— А что ты ожидаешь услышать? — Найт свернул покрывало и взял его под мышку. — Я должен извиниться? Но мне ни капли не жаль.
— Меня волнует не это. — Он отмахнулся, хотя планировал позже отомстить. — Куда ты пропал ночью?
Найт, как и в прошлый раз, шел впереди, а Хан отставал на пару шагов.
— Тебя не касается.
— Правда? Раз ты Покровитель, тебе все можно?
— А нет?
Брошенный через плечо взгляд Найта был безразличным, чего Хан совсем не ожидал.
— Ты все еще ничего не рассказал, — напомнил он. — Каковы твои намерения? Что ты делал у гарнизона? У крейнцев тоже есть Покровители, и я очень сомневаюсь, что они хорошие ребята, раз не против, чтобы люди сотрудничали с демонами. Найт — твое настоящее имя или очередная ложь? Ни в одном храме его не слышал. Так откуда ты? Если окажется, что ты свалил из Крейна, потому что поссорился с тамошними Покровителями и решил зацепиться за меня, то не надейся, потому что...
Найт неожиданно остановился, и Хан едва не налетел на него. Юноша развернулся и с силой сунул в руки собеседнику свернутое в руллон покрывало. Приблизившись вплотную и глядя ему прямо в глаза, он заговорил ровным, спокойным голосом:
— Меня зовут Найт. Два года назад я очнулся один в пещере, не помня о себе совершенно ничего. Это имя мне дала Покровительница, которая нашла меня, и у которой я жил три месяца. Она мне как сестра. Когда выяснилось, что у меня есть силы и крылья, мы отправились во дворец Совета, чтобы поговорить со старейшинами. — Он усмехнулся и чуть склонил голову набок. — Знаешь, что сказал Огнедышащий Эйден из Харсана? А Всевидящая Сибилла? Убийца демонов Каррин?
— Откуда мне знать? — Хан отступил на шаг, но Найт вновь сократил расстояние между ними.
— Ты ведь хотел, чтобы я рассказал? Слушай дальше. Так вот, Эйден и Каррин собирались убить меня. Старейшине Ноэ, кажется, вообще было наплевать. А Сибилла целый час измывалась над моей аурой. А потом она... — Прикусив губу, Найт отвел взгляд. — Неважно. В конце концов они убедились, что мы не лгали. Меня отпустили и нашли место, где я смогу жить подальше от всех и учиться контролировать это.
Хан почувствовал холод и увидел черный туман, поднимающийся от плеч Найта. Было похоже, что он дымится.
— Моя аура такая же, как у высших демонов, но способна разве что оставить царапину или напугать. Я ничего не сделаю ни тебе, ни твоим друзьям. Думаешь, зная, что на тебя нацелился Киран, я решился бы поставить эту печать? Я не самоубийца.
— Тогда зачем ты приехал туда?
— Не знаю. — Найт пожал плечами. — Возможно, думал, что это будет интересно.
— Избиение человека?
— Нет.
— Если ты не хотел заключать контракт, почему не ушел раньше?
— Куда? В чащу леса?
— Мог бы сразу сказать, кто ты такой.
— Мне запрещено кому бы то ни было раскрывать свою личность. Но стоило попробовать: от громовой стрелы я бы не умер.
— Почему ты решил, что я сразу...
Хан остановился, подумав, что тогда, в первые пару дней, был готов в любой момент застрелить Найта. Даже спустя какое-то время, немного узнав его, он все равно до конца не верил, пока не увидел крылья своими глазами и не получил подтверждение от Аури.
Немного грустная улыбка юноши окончательно сбила его с толку:
— Я отличаюсь от других Покровителей и, как ты сказал, даже не умею лгать. Я не пытался сбежать, потому что мне было страшно.
Что люди знали о Покровителях? Удивительные существа, рожденные в сложные для человечества времена, чтобы стать защитниками и помощниками. Сильные и прекрасные, недосягаемые, как солнце и луны, бессмертные и мудрые, они не подчиняются законам мира, для них нет ничего невозможного. Об этом говорят в храмах, пишут в книгах и повествуют в легендах. Так может ли бессмертный оказаться чем-то ограничен?
Хан понятия не имел о старейшинах. Все люди поклонялись разным божествам. Так, например, в столице особо почитали Всевидящую Сибиллу, Золотого Эдварда, в честь которого была названа ризийская валюта, Виктора и теперь Кирана. В Харсане на протяжении тысячи лет больше всех любили Эйдена, а единственной Покровительницей Аркона была Каррин. Но получается, сколько бы люди ни высекли статуй, ни построили храмов и ни написали бы книг, они все равно ничего не знали о божественном мире.
Так, встретив Кирана, Хан выяснил, что Покровители не всегда спокойны и мудры, им не чужды простые человеческие эмоции вроде гнева и презрения. Киран был вспыльчивым, самоуверенным и не таким уж всезнающим, как его представляли.
А Найт? Каким был он? Хитрым Покровителем, скрывающим свои силы, или Покровителем со странностями, реально не способным ни летать, ни использовать магию? Но ведь о таком никто и никогда не слышал!
Подумав об этом, Хан понял, что никогда не воспринимал ни один из его поступков всерьез, полагая, что за каждым из них что-то скрывается.
— Я думал, что ты притворялся.
Найт покачал головой:
— Это не так. Если я бессмертный, это не значит, что я не чувствую боли. Никого не обрадует, если в него попадет стрела или молния. А особенно то и другое вместе.
— Ну да.
Повисла неловкая пауза, на протяжении которой Покровитель и Посланник просто пялились друг на друга, не зная, что еще сказать. Хан раздумывал, стоит ли ему извиниться за свое недоверие, но, с другой стороны, разве оно не было обоснованным? А Найт беспокоился, что мог наговорить лишнего и выглядел жалким в глазах другого.
— Извини, — сказали они одновременно и замерли с растерянным видом.
— Эм, давай сначала ты, — предложил Найт.
— Я имел в виду... — Хан кашлянул и в итоге сказал совсем не то, что собирался: — Извини, что наступил тебе на ногу под столом. Вроде как-то неуважительно получилось по отношению к Покровителю, да?
Это звучало так глупо, что он с удовольствием зарядил бы себе луком по спине. Из всех его неуважительных поступков по отношению к Найту этот был даже не стоящим внимания.
— Я ведь пнул тебя потом, — сказал юноша. — Так что ничего.
— А что ты хотел сказать?
— Просто я втянул тебя во что-то, чего сам не понимаю. Честно говоря, я не знаю, как должен Покровитель помогать Посланнику.
— Просто веди себя как раньше. И ты не мой Покровитель. Я тебя им не признавал.
Найт молча кивнул.
— Мы едем на север, чтобы поговорить с кочевниками. Возможно, они помогут разорвать контракт.
— Ясно. Тогда нам уже пора идти?
— Есть еще кое-что. Эта Леа. Ты ведь знаешь по прошлому разу в «Сказке» — надо быть осмотрительнее.
— Может, я и ноль в том, что касается магии, но есть вещи, в которых я разбираюсь лучше многих. Можешь не беспокоиться — Леа не опасна.
Хан понял, что пытался предупредить Найта, как это делают старшие, советуя детям не общаться с подозрительными дядями и тетями.
— Ладно, — выдавил он.
Покровитель усмехнулся и, засунув руки в карманы, пошел к гостинице.

Глава 15. Найти союзников

Устроившийся в крытой четырехколесной повозке, среди сумок северян и мешков с травами, демон их знает, откуда взявшимися у Лейсан, Найт наблюдал, как хранительница энергично запрыгивает на козлы и подгоняет лошадь. Он еще не путешествовал в такой комфортной обстановке. Никто не пытался его догнать, убить и замучить вопросами. Достаточно было просто сидеть, наслаждаясь пейзажем и обществом дорогой сестры, которая болтала без умолку.
После полудня они остановились на привал. Аури интересовалась травами и даже кое-что прикупила у Лейсан для изготовления обезболивающего. Вариан вел себя непривычно тихо, сидя в стороне и чиркая в своем блокноте. При этом все северяне не разговаривали с Ханом. Найт хоть и видел утреннюю ссору, но не знал ее причины. Скорее всего псих что-то натворил.
Ночевали под открытым небом. Найт свернулся клубочком на теплом покрывале, в дополнение приказав «телохранителю» принести что-нибудь укрыться. К удивлению демона с Черничной горы, Хан даже не скривился, а просто молча передал еще одно покрывало. Судя по его угрюмой физиономии, он о чем-то напряженно размышлял.
Костер потрескивал чуть сырыми дровами, которые долго не хотели гореть, пока Аури не просушила их магией. Нае натачивал ее меч и кинжалы Вариана, а сам рыжик все не отрывался от бумаги, бросая взгляды на закутавшуюся в теплый вязаный плед и хихикающую с шаманкой Лейсан.
Закрывая глаза и проваливаясь в сон, Найт видел удаляющегося Хана, чья спина скрылась в тени деревьев.
Красивая женщина не старше двадцати пяти, с яркими карими глазами и кожей, отливающей медью в свете костра, задумчиво теребила одну из своих многочисленных тонких косичек, украшенных подвесками. Она все всматривалась в огонь и хмурилась, что-то бормотала и в итоге встала и начала ходить туда-сюда, крутя между пальцами амулет, висевший на шее.
— Не знаю, — сказала она, устремляя серьезный взгляд на того, кто находился рядом с Найтом, так что юноша сначала даже подумал, что она смотрит на него. — Я не Всевидящая Сибилла, чтобы поведать тебе о будущем. Могу лишь сказать, увенчается ли твоя затея успехом. Но этого я не вижу.
— Тогда что ты видишь? — раздался рядом знакомый голос.
Найт повернулся и увидел Хана, сидящего на большой бурой шкуре, положив руку на согнутое колено.
Пока Покровитель ломал голову над тем, почему он видит его здесь, причем одетого иначе, чем несколько минут назад, кочевница ответила:
— Тьму. Кто-то будто мешает мне. Думаю, тебе не стоило ссориться с Покровителем.
— Он способен на такое?
Женщина пожала плечами, ее украшения на шее звякнули друг об друга:
— Я стихийница и гадалка. Чего еще ты от меня ждешь?
Она взмахнула рукой. Языки пламени изогнулись и превратились в огненные ленты, разлетевшиеся вокруг, огибая людей и предметы. Теперь Найт смог рассмотреть помещение. Это была большая юрта, явно принадлежавшая не последней шаманке в племени. Диванчик, столики, ложе и ковры — все находилось в идеальном порядке. В центре горел очаг, над которым висел дымящийся чайник.
Кочевница, игравшая с огнем легкими и плавными движениями изящных пальцев, остановилась, когда с ней заговорил еще один человек:
— Мы пришли не только за этим.
Это был Нае собственной персоной.
— Знаю. — Женщина расслабила пальцы, и огонь вернулся в очаг. — Я не согласна.
— Почему?
— А что ты можешь мне дать, Иннае? Вы хотите, чтобы мои кочевники шли в бой с демонами, но кто будет стоять рядом с нами? Измученные солдаты с границы? Столичная армия, которая боится даже сунуться туда? Или, может, Аркон? Я не готова так рисковать.
— Я понимаю.
— Зачем же было приходить, раз вы знали ответ?
— Пока мы ничего не обещаем. Но если присоединится твое племя, то решатся и другие. У тебя есть авторитет, а мы можем достать много оружия.
— Кто ваш союзник?
— Изабелла Шетер.
Шаманка рассмеялась и плюхнулась на диванчик перед очагом:
— А князь в курсе, что затевает его дочь?
— Он согласится.
— Нет. Шетер накрылся своим куполом, как щитом. Он думает, что сейчас демоны те же, что и десять лет назад, но это не так. Крейн скрывает свою настоящую силу и выжидает. Вот увидите: не пройдет и года, а купол падет, как и неприступные стены Аркона.
— Север и ваш дом, — напомнил Хан. — Вы готовы бросить его?
— Мы кочевники. — Она улыбнулась, окинув руками юрту. — Наш дом там, где мы. Если Северу суждено пасть, такова его судьба.
Недовольный ее заключением Хан встал и посмотрел сверху вниз, сдвинув брови:
— Я не остановлюсь. А вы продолжайте сидеть на жопе ровно. — И вышел из юрты, не обернувшись.
— Что я должен сделать, чтобы ты согласилась? — тем же спокойным тоном спросил Нае.
Шаманка щелкнула пальцами, поднимая языки пламени и формируя из них какое-то незнакомое Найту оружие.
— Я не вижу его судьбу, но могу видеть твою. Возвращайся туда, где должен быть. Что-то плохое грядет.
Нае смотрел на огонь, и его лицо становилось все мрачнее:
— Мне там не место. И ты не ответила на вопрос.
— Пока, пытаясь выяснить, что ждет мое племя в случае сотрудничества с вами, я вижу лишь гибель. Если это не изменится, то и я не стану менять решение. Как бы ни был дорог мне Север, родные дороже.
— К сожалению, я не могу понять тебя.
— Нет, можешь. Как я и сказала: наш дом там, где мы. Оглянись и посмотри, кто твой дом.
В светлых глазах Нае отражалось пылающее на кончиках пальцев шаманки пламя. Длинное оружие превратилось в другое, поменьше, но Найт не успел разглядеть его и проснулся.
Уже рассвело. Аури тушила костер и засыпала угли землей. Увидев, что Найт заворочался под покрывалом и сел, она кивнула ему и показала на сумку с едой.
Юноша покачал головой. Есть не хотелось, все мысли были заняты сном. Что это такое было? Совсем не похоже на его воспоминания, перемешанные с тревогами и впечатлениями от прошедшего дня. Скорее, этот «сон» можно было назвать видением, но ведь Найт не предсказатель. По крайней мере, раньше он не замечал за собой подобного.
Хан и нае спали как можно дальше друг от друга, с противоположных сторон костра. Если все получится так же, как во сне, и шаманы откажут в помощи, то куда еще они направятся?
Широко зевнув, демон с Черничной горы встал, сложил оба покрывала и отнес в повозку. Вернувшись, он снял с гривы вороного коня Кисточку, которая за ночь успела запутать ее. Ласка прыгнула к юноше и скатилась в капюшон его мантии.
Найт погладил шею коня и решил распутать творение маленькой зверюги, пока Хан не проснулся и не начал ворчать. Но как раз в этот момент за спиной послышались шаги.
— Чего ты? — Лучник выгнул бровь. — Занимаешься благотворительностью?
Найт проигнорировал его попытку начать битву умов и спросил:
— Нае — это неполное имя?
— С чего тебя вдруг заинтересовало?
— Вариана вы иногда называете Вари, а имя Нае показалось мне необычным. Вот и спросил.
— Он Иннае.
— Оу.
Найт изумленно хлопнул глазами. Значит, сон вовсе не был фантазией! Ведь он точно раньше не слышал этого имени.
— Что «оу»? Это должно что-то значить?
Хан снова насторожился, а это больше всего не нравилось Найту. Он быстро перевел тему:
— Давно хотел спросить: как зовут твоего коня?
— Ты часом не перегрелся под всем этим тряпьем? — Северянин изобразил беспокойство, потрогав ему лоб. — Хм, температуры нет. Отравился? Говорил я Аури, что хозяин гостиницы дал нам в дорогу подпортившуюся курицу. Ты вообще можешь отравиться, а?
Найт вздрогнул.
— Я в порядке. — Он отстранился и продолжил распутывать косичку. — Ты постоянно задаешь мне вопросы, почему я не могу?
Хан помолчал, наблюдая за его быстрыми движениями, и заявил:
— Тебе не нужно знать.
— С каких это пор имя лошади — великий секрет?
— Зачем тебе?
— Интересно. Я заметил, что ты специально не зовешь коня при мне. Почему?
Хан закатил глаза:
— Тебе не понравится.
— Пф, спрошу у Аури.
— Ладно, скажу.
— Ну?
— Найт.
Демон с Черничной хлопнул ресницами:
— А?
Хан пожал плечами, как обычно ухмыляясь:
— Ты же хотел узнать. Его зовут Найт.
Покровитель заглянул в черный глаз коня, своего тезки, а затем перевел обиженный и недоумевающий взгляд на Хана:
— Это почему?!
— Что тебя удивляет? Ночь черная, конь черный — все логично. Кто же знал, что я и та Покровительница подумаем об одном и том же.
Найт хотел возмутиться, но лучник был прав. Однако факт того, что его зовут так же, как коня, который возит и слушается этого придурка, ужасно раздражал! И тогда ему в голову пришла блестящая идея.
Сверкнув демонический улыбкой, Найт развернулся на каблуках и направился к гнедому жеребцу. Нае как раз затягивал подпругу и, увидев приближающегося юношу, вопросительно посмотрел на него.
— Нае, ты еще не называл коня?
— Нет. — Молодой мужчина покачал головой, несколько озадаченный коварной ухмылкой. — Вариан раз десять напомнил, что сказал тебе придумать имя.
— Отлично. — Найт уже мысленно потирал руки и злобно хихикал. — Тогда ты не против, если...
Хан возник сбоку и прошипел:
— Только попробуй!
— ...я назову его Ханом?
— Да как ты посмел?!
Нае быстро сообразил что к чему и, переглянувшись с излучающим почти осязаемые волны негодования другом, продемонстрировал редкую улыбку:
— Не против.
— Нае, Нет!
— Но так мы будем путаться. Нельзя же всегда уточнять, кого зовешь: человека или лошадь.
— Да, к сожалению. — Найт вздохнул. — Как же быть?
— Вы, оба! Вы совсем охренели?!
— Добавим к имени одну букву, — предложил Иннае. — Будет Хант.
— Идеально! — просиял Найт.
Хан собирался высказать им все, что думает об этой идее, но из-за повозки появилась Лейсан и весело проговорила:
— Все уже проснулись! Чего меня-то не разбудили?
— Собирались, — злорадная улыбка Найта превратилась в мягкую и дружелюбную. — Думаю, уже можем ехать. — Он посмотрел на Нае, и тот кивнул.
Хан с мрачным видом наблюдал, как один бесстыжий Покровитель едва не вприпрыжку топает к повозке и болтает с Леа о еде.
— Насчет вчерашнего, — сказал Нае. — Я принимаю твои извинения. Иди, седлай... своего коня, не опаздывай.
И он ушел, потянув Ханта (как с этим смириться?!) за собой.
Хан желал прожечь дыры в пальто Найта, но, к сожалению, он был магом ветра, а не огня.

        
      
Пока кое-кто не умеющий летать катился в повозке, Киран разрезал своими могучими крыльями облака. Сразу после встречи на обрыве, когда ему пришлось с позором уступить Посланника, он направился к ближайшему храму с порталом. Необходимо было отчитаться о провале и узнать волю старейшин. Наверняка они будут долго и громко смеяться, когда узнают, кто и как его обставил.
Пока искал смертного, Киран узнал от других Покровителей, с которыми его познакомила старейшина Сибилла, немного информации об этом Найте. Как оказалось, он очень слабый и со всех сторон аномальный Покровитель, плохо контролирующий свою ауру и живущий в изоляции на Черничной горе. Ему запрещено раскрывать свою личность людям и посещать другие места, кроме соседних деревень и города, чтобы через камень-портал переместиться во дворец Совета.
— Если люди узнают, что среди нас есть такое недобожество, что они подумают? — сказал тогда Виктор, известный шутник. — Не представляю, как он вообще мог появиться. Разве что человек десять смертных идиотов пожелали прочистить печные трубы во всей деревне? Ха-ха-ха! Тогда получается, что Найт справился?
Киран все прокручивал в голове информацию из шаманской книги. Хорошо, если у Найта и впрямь было такое простое желание. В конце концов, он ведь далеко не так силен, как те двое, так какой смысл подозревать, что от великой ненависти к миру мог родиться такой слабак. Хотя, если ненавидела мир та самая десятка идиотов, то почему бы и нет?
Затем Киран отправился на поиски Хана...
Он кричал ругательства в облака, то поднимаясь над ними, то пикируя вниз. А когда достаточно проветрился и успокоился, спустился вниз и, скрыв свое присутствие заклинанием, вошел в храм и переместился во дворец Совета.
В саду он столкнулся с высокой женщиной в алом одеянии и серебристых доспехах, предназначенных скорее для украшения, чем для сражения. Киран попытался представить, как она будет смотреться в полном боевом облачении. Наверняка большинство демонов разбежится, только увидев эту картину.
— Старейшина Каррин, рад наконец-то увидеть вас.
— Новый Покровитель Севера, — Она улыбнулась вполне приветливо, но эта улыбка не коснулась ее золотых глаз. — И я рада встречи. Идем. Остальные ждут.
Под остальными она, конечно, имела в виду старейшин, уже собравшихся вместе, но на этот раз не в зале Созидания, а в Западной башне. Она полностью принадлежала Каррин, как Восточный, Рассветный и Полуденный залы — Эйдену, выходящие к озеру покои в северной части дворца — Сибилле, а южные — Ноэ.
Киран был удивлен, увидев чисто рыцарскую обстановку: большой камин, множество алых с золотом гобеленов с картинами сражений, висящие на каменных стенах, и тяжелые задернутые шторы, спадающие крупными волнами на пол. Огромный диван вместе с креслами занимал почти половину комнаты, на толстом ковре перед ними были изображены белые драконы, по которым Каррин прошлась в сапогах без какого-либо сожаления. Помещение освещалось магическими камнями в большой железной люстре, свисающей на цепи с потолка
Трое старейшин поприветствовали Кирана и Каррин. В этот раз обстановка была неофициальной. Еще не войдя в комнату, Киран слышал смех Сибиллы. Не сказать, чтобы ему было любопытно знать, о чем болтают старейшины и какие у них отношения, но общую картину стоило представлять, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.
— Киран! — улыбнулась Сибилла. — Наконец-то, мы все заждались тебя.
— Здравствуйте, старейшины. Для меня честь...
— Оставь этот официоз, садись, — сказала Каррин, устроившись в большом кресле и закинув ногу на ногу.
— Благодарю.
Ноэ как обычно молчал, сидя на противоположной стороне дивана. Эйден расположился во втором кресле с бокалом вина в руке.
— Где ты это взял? — Каррин нахмурилась.
— У тебя на столе, — ответил Эйден, покачивая бокал.
— Кто позволял тебе открыть?
— Все равно ты приготовила его для этой встречи. Оно из Аркона?
— С другого континента.
— О! Не демоны на этот раз?
— Вампиры. Совсем обнаглели.
— Хорошо, что ты все контролируешь.
Каррин хмыкнула и, налив вина в другой бокал, протянула его Кирану:
— Хочешь попробовать, Покровитель Севера? Оно очень старое, лежало в коллекции одного вампира. На самом деле я привезла эту бутылку тебе, чтобы поздравить с заключением контракта, но раз Огнеплюй вылакал половину, ничего не поделаешь.
Эйден усмехнулся, а Киран едва сдержался, чтобы не выпучить глаза. Огнедышащий Эйден из Харсана — Огнеплюй?! Каррин страшная женщина!
— Спасибо. — Киран принял бокал и сделал глоток. — Прекрасное вино.
— Если понравилось, в следующий раз привезу еще.
— Привези мне, — молвил Эйден.
На лице Покровительницы отразилось презрение:
— Нет.
— Как жалко. — Эйден даже не старался сделать вид, что расстроился.
Сибилла кашлянула и поставила чашку с чаем на столик. Взглянув на Ноэ, в руке которого была такая же чашка, она сказала, улыбнувшись Кирану:
— Не обращай внимания. Оказавшись в одной комнате, они не могут не спорить. Поговорим о твоем Посланнике. Где же он?
Киран замер, поджав губы. И как объяснить свой провал, не выставив себя полностью некомпетентным? Переговоры со смертным трижды провалились, дважды он послал его развешивать объявления, а теперь еще этот Найт! Если он скажет, что проиграл какому-то недобожеству, опустившемуся настолько, чтобы зваться демоном с Черничной горы, то можно будет сразу пойти и убиться о дно ущелья под хрустальным мостом. Или придется жить следующую тысячу лет с этим позором. И вряд ли кто-то забудет такое. Вот уж нет, пусть считают, что все дело только в смертном! А с Найтом Киран потом как-нибудь сведет счеты.
— Человека едва не побили кнутом из-за отказа мне, — начал он издалека. — Это случилось как раз после собрания. Я немного опоздал — он успел сбежать из-под стражи и скрыть ауру шаманским амулетом. Пришлось искать по всей границе.
— Хах, люди правда решили его заставить? — Эйден под убийственным взглядом Каррин невозмутимо взял бутылку и налил себе еще вина. — Но их можно понять: они злы и разочарованы. А что потом?
— Вместе с товарищами он отправился на север.
— Что трусу делать на севере? — фыркнула Каррин, тоже наливая себе полный бокал.
— Думаю, им пришлось сражаться с крейнцами, поэтому амулет не выдержал и сломался. Тогда я быстро нашел его по ауре. — Киран выдохнул, готовясь к тому, что над ним могут начать смеяться. — Он снова отказался. Либо и правда трус, либо я просто ему не понравился.
— Что за чушь?! — воскликнула Каррин, в гневе грохнув бутылкой об стол. — Как он смеет?! Киран, что он сказал? Конкретно!
«Что заключил контракт с Найтом, лишь бы не заключать его со мной, — мрачно подумал Покровитель Севера, вспоминая слова Хана. — Нет, я не могу так сказать».
— Чтобы я отвалил.
Эйден с усмешкой покачал головой:
— Ай-яй, какой наглец. Наверное, ты был очень зол и расстроен, я прав? Мог бы и наплевать на закон о неприкосновенности. Гибель одного смертного ничего не испортит, тем более северяне уже его ненавидят.
Ошарашенный таким заявлением Киран открыл рот, но его опередила Каррин, сердито прорычав:
— Не неси чепуху! Смертных трогать нельзя!
— Зато им можно оскорблять нас?
— Это вопиющий поступок, но не тебе менять древние законы!
— Разве мы не старейшины? Кому еще их менять, если не нам.
— Довольно, — оборвал их спор Ноэ, и Покровители мгновенно замолчали, но продолжили противостояние взглядами. — Если нет Посланника сейчас, ничего страшного. Демоны и крейнцы пока не нападают. У тебя еще есть время.
— Благодарю, — сказал Киран.
— В этот раз подойди к выбору с умом. Не полагайся только на схожесть вашей энергии и духа.
— Обрати внимание на знатных людей. У них гораздо больше шансов сплотить Север, к тому же у многих есть свои войска, — посоветовала Сибилла. — Выбрав простого солдата, Покровитель делает из него символ, а если ты заключишь контракт с лордом или каким-нибудь генералом, то получишь его деньги и людей. Как бы расчетливо это ни звучало, но так и есть. Сделать героем дворянина гораздо проще. И помогать будешь не только ты ему, но и он тебе.
— Старейшина говорит так, словно у нее уже есть кое-кто на примете. — Эйден загадочно улыбнулся.
— Это не так. Всего лишь совет для нашего Кирана.
— Спасибо, старейшина Сибилла. — Молодой Покровитель учтиво склонил голову. — Я поищу нового Посланника среди дворянства, теперь я не доверяю солдатам.
— Ха, слишком ветреный народ — эти северяне, — хмыкнул Эйден. — Сначала они довольны, потом их что-то не устраивает. Спроси у Виктора. Он расскажет, как натерпелся с ними.
— А харсанцы не ветреные? — недовольно проговорила Каррин.
— Почитают меня уже тысячу лет и ни разу не жаловались.
— Это потому что не каждый день на них нападают вымершие чудовища, в отличие от пограничных районов, где шастают демоны.
— Воевать несложно. Проблема в том, что смертные все время воюют друг с другом. Попробуй выбрать кого-то одного, когда просят помощи все разом.
— Не говори о том, в чем не разбираешься. — Каррин раздраженно качнула ногой.
— В общем, Киран. — Проигнорировав ее, Эйден наставнически обратился к Покровителю Севера. — Важно не позволять им втягивать себя в междоусобицы. Как я уже сказал, Виктор в свое время с этим намучился. Спасение Севера — главная задача, но смертные всегда начинают грызться друг с другом за достижения и земли. Поэтому проще выбрать герцога или его сыновей из Аркона.
В золотых глазах Убийцы демонов полыхнул гнев:
— Думай, что говоришь! Аркон мой!
— Твой, но ты больше не можешь заключить контракт. Почему бы не дать дорогу молодым?
Каррин, которая все время вела себя дружелюбно с Кираном, на этот раз посмотрела на него с предостережением, словно говоря: «Не лезь на мою территорию». Она была похожа на орлицу, охраняющую своих птенцов и гнездо. Единственную в своем роде.
Киран и не собирался соваться в Аркон. По крайней мере, пока не поищет в Ризе и не заглянет в Джейриа. Но следующие слова Сибиллы удивили его и саму Каррин.
— Это хорошая идея, — сказала она с улыбкой и протянула Эйдену чашку с чаем, чтобы тот подогрел его своей магией. — Благодарю. Но ты немного ошибся, Эйден. Там сейчас другой лорд, у него двое внуков. А их отец умер.
— Хм, это неприятно. Что с ним произошло?
— Он был болен. Старый герцог вернул себе титул и растил наследников. Его, конечно, уже не стоит брать в Посланники. Он стар и, как говорят, самодур. А внуки у него талантливые.
— Но Сибилла! — воскликнула Каррин. — Аркон ведь мой, как Киран...
— Аркон не только твой, дорогая, — ласковая улыбка и холодный взгляд серебряных глаз заставили ее замолчать. — Точно так же, как в Ризе почитают нескольких Покровителей, в Арконе могут почитать и тебя, и Кирана, если он решит заключить контракт лордами. Поверь, от этого они не перестанут любить ту, что защищает их столько лет.
Каррин скованно кивнула, словно сдерживалась, чтобы не двинуть начавшему все это Эйдену бутылкой вина.
— Простите, — прервал внезапно воцарившееся молчание Киран, — но я хотел бы для начала поискать в столице. Может, принцы или кто-то еще подойдет.
— Конечно! Мы всего лишь советуем, но выбор пути всегда остается за тобой. Совет поддержит тебя в любом случае, если только ты не перейдешь на сторону тьмы, ха-ха! Так что не торопись. Хм, а давайте поедим чего-нибудь из харсанских сладостей? Киран, ты ведь еще не пробовал?
Пока Сибилла перечисляла стражу десятки блюд и отправляла его на кухню, Киран кожей чувствовал, как всколыхнулась аура Каррин и ответила на это аура Эйдена. За несколько секунд в комнате стало гораздо теплее.
— Прекратите, — низким голосом приказал Ноэ, и ауры успокоились.
Киран понял: эти двое ненавидят друг друга и будут пытаться переманить его на свою сторону, соперничая за влияние. Только как бы они ни старались, последнее слово всегда останется за старшими. Оказывается, даже среди старейшин идет борьба.

Глава 16. Серебряные рыцари

— Леа, это вам! — Вариан протянул Лейсан лист бумаги. — Я надеюсь, вы не обидитесь, что я без разрешения...
— Ва-а! Какая красота! — Выхватив бумагу, она в восторге закричала на всю улицу: — Да ты настоящий талант, божечки!
Бедный юноша так смутился, что покраснел от шеи до кончиков ушей, а Лейсан продолжала вздыхать над своим портретом и нахваливать художника. Найт прекрасно помнил, сколько писем и подарков от мужчин ей приходило, и слышал, что кто-то даже внес ее в список красавиц тысячелетия или вроде того. А теперь еще и этот мальчик...
Найт с укоризной посмотрел на сестру, как бы говоря: «Ты старше его на сто восемьдесят два года, не мучай ребенка».
Но ребенок был счастлив и сиял, словно начищенный медяк. Стоило ли его расстраивать? Определенно нет.
За время их короткого путешествия Аури и Вариан успели подружиться с Лейсан, даже Нае как-то оттаял, словно она была внезапно появившимся лучиком света, так необходимым их компании.
Они приехали в Сетхану ближе к вечеру следующего дня. Прощаясь с Лейсан, Аури долго болтала о каких-то лечебных травах из Джейриа. И лишь когда она убежала вместе с Нае пристраивать лошадей в местной конюшне, Вариан пошел за едой, а Хан вытаскивал из повозки вещи, Найту и хранительнице удалось поговорить наедине.
— Ты уверен, что отправишься с ними? — в который раз спросила она.
— Да. Мы поговорили с Ханом. Они хотят провести переговоры с северными племенами. К тому же, возможно, там мы сможем разорвать контракт. Если нет, то вся надежда на тебя и твою наставницу. 
— Хоть я и убедилась, что они хорошие люди, но я все равно не могу так легко доверить им тебя, — проворчала Лейсан и достала что-то из кармана. — Возьми. Если возникнут какие-то проблемы, сломай камешек — и я сразу узнаю. Примчусь быстро, как ветер!
В ладонь Найта лег маленький кулон с горным хрусталем на тонкой серебряной цепочке.
— Это я должен был отдать тебе твой подарок на день рождения, — с досадой произнес юноша.
— Важнее, чтобы ты был в порядке. Это лучший подарок.
Лейсан ласково улыбнулась и потрепала его за щеку. Найт посмотрел на нее страшными глазами и обернулся, опасаясь, что Хан мог это заметить. Но тот возился с сумками у повозки, стоя к ним спиной.
— Будь осторожен с этим парнем, — велела хранительница. — Он сейчас в розыске. Убирайтесь из города, как только отдохнете.
— Спасибо тебе за все.
Найт сжал ее руку в своей и заглянул в аметистовые глаза, излучающие тепло и заботу. Расставаться так не хотелось.
— Может, съездишь домой, раз ты в Сетхане? — предложила Лейсан.
— А как же слухи?
— Так вернись и напомни деревенским о себе. Неизвестно, когда вы вернетесь. Если они соберут всю твою чернику...
Лейсан — всегда была добрейшим существом, заботилась о полях и людях под своим покровительством. Но если кто-то чужой посягал на это, она могла превратиться в грозного стража своих земель. И в этом они с Найтом были схожи — он тоже ревностно оберегал свою чернику и, конечно, на что угодно был готов ради сестры.
Двое обменялись понимающими взглядами.
— Пожалуйста, будь осторожен.
— И ты.
Лейсан не удержалась, встала на цыпочки и чмокнула Найта в щеку.
— Ты чего делаешь?! — прошипел он. Но она уже убежала к своей повозке, запрыгнула на козлы и умчалась, напоследок крикнув: «Пока!»
Найт и Хан с сумками в руках остались стоять посреди полупустой улицы. Только две девушки, проходившие мимо, что-то шепнули друг другу и захихикали.
— Тебе не кажется, что вы как-то слишком с ней сблизились? — поинтересовался Хан, провожая повозку хмурым взглядом.
Найт так смутился и испугался быть разоблаченным, что даже не мог смотреть собеседнику в глаза.
— Почему? — Он осторожно забрал свою сумку.
— Я что, единственный, кому она показалась подозрительной?
— Возможно?..
«...ты единственный, кто это заметил», — добавил про себя Найт.
— Почему ты отвечаешь вопросом на вопрос?
— Нельзя?
— Раздражаешь, — буркнул Хан.
— Тогда не спрашивай меня.
Лучник закатил глаза и ускорил шаг.
Вскоре они пришли к гостинице, в которой сняли номера их спутники. Хан прятал лицо, поскольку в Сетхане могли быть разыскивающие его люди. На доске объявлений у входа обнаружились его портреты с требованием к гражданам сообщить, если увидят беглеца.
Найт остановился и некоторое время всматривался в сделанный с помощью магии отпечаток. Вероятно, изображение было скопировано с записи на магическом камне.
— Надо же, — хмыкнул Хан, натягивая на голову капюшон кофты, надетой под кожаную куртку. — И когда это записали?
— А за тебя дают немало золотых эдов.
— Если решил покончить с нищетой, валяй, — усмехнулся Хан. — А то все время я плачу. Или у тебя уже есть где-нибудь горы золота?
— Нет золота, только горы.
Разговаривая, они успели подняться на второй этаж. Комнат снова было три: две оказались одноместными, а в последней, самой дальней, с комфортом поместились трое парней. Найт был счастлив спать один на удобной постели. Это, конечно, не его кровать дома, где можно было рядком положить четверых таких демонов с Черничной горы, но тоже ничего. Пока он закрывал окно и вешал пальто на крючок у двери, Хан стоял, подперев плечом косяк, и крутил на пальце ключ от комнаты.
— Не хочешь спросить?
— О чем? — удивился Найт.
— Ты многое мне вчера рассказал о себе, но не поинтересовался ни моей фамилией, ни моим происхождением — вообще ничем обо мне.
— Твою фамилию я только что прочитала на объявлении. — Найт пожал плечами. — Происхождение меня не волнует, а что-то личное выпытывать не собираюсь. Как разорвем контракт, вновь станем чужими людьми. Так зачем?
— Да, — сухо ответил Хан, бросил ему ключ и ушел. Он, похоже, обиделся, кто к его персоне не проявили должного внимания.
Найт подошел к двери и щелкнул замком. Поднос с едой и вино он уже взял внизу, чтобы спокойно поужинать в одиночестве. Усевшись на стул, он открыл бутылку, налил и сделал глоток.
Гадость!
Юноша скривился, отставил чашку и вздохнул, вспоминая вкус вина, дожидающегося его дома. Скорей бы вернуться.
На столе стоял маленький светильник с магическим камнем среднего качества. Обычно таких хватало на один-два месяца. Найт же привык использовать свечи. Много высоких свечей в старинных канделябрах, маленькие круглые свечи на подставках и большие в пещере с источниками оставляли блики и причудливые тени на стенах с вкраплениями хрусталя. Он старался экономить их, но не мог удержаться от чтения книг днем и ночью, поэтому на библиотеку уходило больше всего свечей. Некоторые он переплавлял в формочках, найденных в огромной кладовой старого отшельника, а особенно красивые даже трогать боялся.
Магический кристалл горел теплым светом и в железном светильнике со специальным креплением напоминал простую свечку. Найт провел по нему пальцем и почувствовал слабую пульсацию магии.
— Элия́р, — произнес юноша, словно пробуя слово на вкус, как вино. В отличие от него, фамилия Хана ему понравилась. — Джейрийская.
Светлым цветом кожи и ростом Хан больше походил на северянина, но его глаза и волосы явно принадлежали джейрийцу. Вероятно, летом, загорая, его кожа приобретала более темный оттенок с золотистым отливом.
Найт несколько раз посещал рынок вместе с Лейсан и везде видел этот теплый цвет. Стройные, кареглазые или зеленоглазые, с веснушками, загорелые и темноволосые, словно поцелованные солнцем джейрийцы ходили в свободной льняной одежде, сверкали улыбками и бусами из жемчуга.
Раба, овощи, фрукты, мясо, жемчуг и ткани — здесь можно было найти все. Больше всего Найту нравились сушеные фрукты, арбузы и вино. Черника на севере немного отличается от южной, но вкус вина, которое он сделал по рецепту торговца, получился почти таким же, как в Джейриа. Тогда Найт впервые напился и, убедившись в своих способностях, поставил в пять раз больше вина. Пока оно бродило, ему приходилось пить покупное, присылаемое Лейсан с совами и письмами.
Найт не заметил, как его мысли о фамилии Хана плавно перетекли к вину. Обнаружил он себя сидящим над остывшей едой и потягивающим из чашки какую-то фруктовую бурду. Съев холодные овощи, Найт завалился спать. То ли из-за плохого вина, то ли из-за нахлынувших воспоминаний у него разболелась голова. Стоило ей только коснуться подушки, как Найт провалился в очередной странный сон.

        
      
Горы с заснеженными верхушками показались на горизонте. Небо заволокло тучами, сильный ветер трепал одежду человека, стоящего на краю мрачного леса. Достаточно было спуститься с холма, чтобы оказаться в его огромной тени.
Одетый в черную броню воин обернулся, и Найт встретился с ним взглядом. Ореховые глаза сверкнули, а потом раздался чей-то крик, и все заволокла тьма.
Между деревьями мелькали тени и силуэты быстрых и свирепых существ. Из громкий рык и вой слышался со всех сторон, смешиваясь с тревожными голосами людей. Блеснул металл, брызнула кровь. Вспышка молнии разрезала тьму впереди, и оттуда выпрыгнуло что-то огромное, оскалив пасть с длинными острыми клыками.
Из-за высоких деревьев с густыми кронами было не видать ни звезд, ни лун. Только на холодном металле оружия отражалось свечение молний и мелькавшие тут и там зловещие желтые глаза. Неведомые звери кружили и бросались в атаку, взрыхляя почву огромными лапами с острыми когтями размером с человеческий палец. Они были повсюду, им не было конца.
Вдруг вспыхнул огонь, и Найт смог разглядеть множество четвероногих силуэтов, шарахнувшихся в сторону. Но потом звери снова напали, оскалив пасти, из которых капала вязкая слюна. 
Найт куда-то бежал и звал на помощь, но не слышал собственного голоса. Рык и вой огромных волков сотрясали воздух. Ломались ветки, свистел ветер, оружие со звоном сталкивалось с когтями и с омерзительным хлюпом впивалось в волчью плоть.
— Элияр! — вдруг истошно закричал кто-то. — Элия-а-ар!
У Найта едва не заложило уши от этого крика. Он не видел перед собой ничего, кроме волков, рванувших в одну сторону, и сам побежал вместе с ними.
Взбесившийся ветер сбивал волков с лап. В темноте сверкнула громовая стрела, вонзаясь в шкуру зверя и вырывая из его глотки предсмертный вой.
— Элияр! Элияр! Элияр...
Да кто же все кричит?
Покровитель метался в этом хаосе, с трудом различая силуэт человека в окружении темных тварей, пока не понял, что это кричит он сам.

        
      
— Элияр! — выдохнул Найт, рывком садясь в кровати.
Холодный пот насквозь пропитал его тонкую рубашку. Он дрожащими руками снял ее, отбросил на пол и убрал назад влажные волосы.
«Это был просто кошмар? — размышлял Найт, сидя под одеялом, обхватив руками колени и слушая быстрый стук своего сердца. — Раньше я не видел таких волков и это место. Это ведь просто мое воображение? Но должна быть причина. Если подумать, то сны появились, когда я встретился с этими людьми».
Кисточка недовольно пискнула, жалуясь, что ее разбудили, и залезла к нему на голову.
— Это все стресс, — попытался успокоить себя Найт. — Просто нервы.
В этот момент под дверь просочился сквозняк и сдул брошенную на пол рубашку ближе к кровати. Найт ошарашенно хлопнул глазами. Нет, это не просто сквозняк.
— Открой дверь, — следующий порыв ветра принес голос Хана.
Вот это умение!
Юноша поднялся с кровати и сунул ноги в ботинки. Щелкнув замком и выглянув в коридор, он встретился взглядом с Ханом, бесцеремонно толкнувшим его в комнату и закрывшим за собой дверь.
— Эй! Ты чего тво... М-м!
Широкая ладонь закрыла Найту рот, а другой рукой псих схватил его за плечо оттащил к окну, прошипев:
— Какого хрена дверь закрыл, а?
Покровитель возмущенно замычал, пытаясь оттолкнуть его. Кисточка яростно пискнула и решила укусить вторженца за палец, но тот поймал ее.
— Ты вообще не умеешь вовремя заткнуться, да? Здесь ищейки из столицы!
Найт перестал вырываться и только раздраженно фыркнул, убирая руку от своего лица.
— Ты решил спрятаться здесь, что ли? — прошептал он и забрал истерящую ласку.
— Надо уходить. Собирайся.
— Где они?
— На первом этаже.
— Как они узнали, что ты здесь?
— Очевидно, кто-то увидел и растрепал. — Хан изобразил подозрение. — Случаем, не ты?
Демон с Черничной горы притворился, что не слышал и потянулся к валяющейся на полу рубашке. Она все еще была влажная, так что он решил просто засунуть ее в сумку и надеть мантию под пальто. Как раз Кисточка спрячется в капюшоне.
— Почему вещами разбрасываешься?
— Не твое дело.
Хан цыкнул и осторожно, чтобы не скрипнула, открыл замызганную створку окна:
— Они снеружи. Придется спускаться по лестнице.
— А ты собирался выпрыгнуть отсюда?
— Есть проблемы?
Сравнив размеры оконного проема и ширину плеч Хана, Найт пришел к выводу, что этот шкаф туда ни за что бы не пропихнулся. Уж не собирался ли он вынести кусок стены?
Шкаф в ответ на скептический взгляд вопросительно вскинул бровь:
— Ты все? Идем. Аури и Вари уже пошли за лошадьми.
— А Нае?
— Отвлечет ищеек. Погоди.
Элияр окинул юношу оценивающим взглядом и достал из-за голенища небольшой нож:
— Пользоваться умеешь?
— Я не стану никого убивать.
— А если захотят убить тебя?
— Я Покровитель! И я не...
— И не надо. В крайнем случае можешь просто ранить и убежать. Понял?
Найт взял в руку нож и кивнул. Ну да, если он использует ауру, то ребят заподозрят в связи с демонами. Лучше прикинуться обычным человеком.
Хан открыл дверь и вышел в коридор, вынимая меч.
— Ты же не станешь убивать людей из столицы? — шепнул Найт.
— Я дурак, по-твоему? Надень капюшон. Держись за мной и не лезь под руку.
Лестница находилась в противоположном конце коридора, и по ней как раз кто-то поднимался. Хан прошел вперед, стараясь не скрипеть половицами, и поманил Покровителя за собой. Накинув капюшон, он сделал знак остановиться за его спиной и встал в стойку для атаки.
Впереди показались двое мужчин в темной одежде, в синих плащах и с черными масками, закрывающими верхнюю половину лица. Значки на их груди отразили льющийся из окон лунный свет. Серебряные рыцари! Увидев человека в коридоре, они синхронно достали одноручные мечи.
— Хан Элияр, именем командующего королевской армией вы арестованы и должны пойти с нами, — сказал один. — Не оказывайте сопротивление — нас здесь много.
Из-под капюшона раздался смешок:
— А за какое преступление меня арестовывают?
— Опустите меч, — приказал второй рыцарь.
— За то, что имею свое мнение?
— Хан Элияр, опустите меч.
— Или за то, что сбежал от несправедливого наказания?
— Вы со своими сообщниками дезертировали из лагеря и обвиняетесь в неподчинении прямому приказу командующего. Немедленно опустите меч!
— Ладно. — Хан действительно опустил меч, но не вернул его в ножны. Он шепнул: — Когда скажу — беги.
Найт сглотнул. Его до сих пор не заметили лишь потому, что он стоял в тени за спиной Хана.
— Бросьте меч в сторону и поднимите руки.
Элияр сделал вид, что подчинается, но внезапно ринулся в атаку.
Клинки столкнулись, высекая искры. Один из солдат королевской армии уклонился от стремительно летящего на него бастарда и шагнул вбок, другой принял следующий удар и отступил. Хан оказался между двумя мечниками в тесном пространстве коридора.
Движения троих мужчин были такими быстрыми, что Найт даже со своим зрением Покровителя с трудом мог уследить за ними. Он сжимал в руке нож, прислонившись к стене, а ласка крепко вцепилась в его одежду и притихла под капюшоном. Кажется, зверюга уже начинала привыкать ко всяким экстремальным ситуациям.
Несмотря на то, что противников было двое, бастард в руках Элияра являлся куда более опасным оружием. У него, очевидно, было больше опыта в сражениях, чем у столичных рыцарей. Он выбил меч у одного, сильно ударив его по руке, а другого оттолкнул ногой к противоположной от лестницы стене.
— Сейчас!
Найт побежал, проскользнув между спиной Хана и дверью комнаты. Спустившись до середины первого этажа, он столкнулся с еще одним рыцарем. Выкрикнув «Берегись!» то ли ему, то ли Хану, то ли самому себе, демон с Черничной горы перескочил через перила. Он приземлился прямо на стол, где стоял поднос с посудой, и, подхватив его, развернулся, швыряя пивные кружки.
— Быстрее спускайся!
— Я тут не закончил! — выкрикнул Хан.
Найт выругался под нос на одном из диалектов кочевников и бросил еще пару кружек. Человек в маске спрыгнул с лестницы следом, но он уже убегал, перескакивая с одного стола на другой.
Трое посетителей-полуночников и подававший им выпивку работник прижались к стенам, когда мимо них, расплескивая такое же дрянное, как и здешнее вино, пиво, пронеслись двое сумасшедших. Видимо, рыцари думали, что попавший в ловушку Хан не окажет сопротивления, и поэтому не стали выгонять из таверны посторонних. Испуганные мужчины поспешили удрать, но в здание ворвались еще двое в масках, и им пришлось разворачиваться и бежать к барной стойке, за которой скрывалась дверь на кухню.
Кружки у Найта закончились, впрочем, как и столы под ногами. Он остановился, наблюдая, как один рыцарь быстро взлетает по лестнице, а другой взмахом руки создает несколько водяных стрел.
Как большинство крейнских стихийников владели огнем, так и северяне в основном управляли водой. Однако не стоило недооценивать эту стихию. Водяные стрелы, лезвия или хлысты могли легко покалечить или даже убить в зависимости от способностей мага.
В панике Найт заорал, взывая к Хану:
— У меня тут водяной!
«Приди и спаси меня!» — добавил он мысленно.
С лестницы с грохотом скатился вырубленный рыцарь, а потом показался и сам Хан, отбивающийся от еще одного.
— Ты кто такой? — водяные стрелы приблизились, вынуждая Найта спрыгнуть на пол.
Он открыл рот, но передумал отвечать и побежал. Атака стихии разнесла в щепки стол за его спиной.
— Не упусти Элияра, с этим я разберусь, — сказал маг своему товарищу и взмахнул рукой, создавая водяные клинки.
Найт едва успел уклониться от одного и покатился по полу, роняя нож. Он проползпод столом на четвереньках и вскочил, хватая стул и прикрываясь им на манер щита. Раздался грохот со стороны лестницы — Хан сломал рыцарем перила. Найт бросился к бару, отбивая стулом еще один водяной клинок. Перепрыгнув через стойку, он взял с полки две бутылки с вином и швырнул их в мага.
— Ах ты гаденыш! — прошипел тот, разбивая одну водяной стрелой и весь оказываясь в брызгах фруктовой бурды. Такое вино и жалеть не стоило.
В этот время Хан дрался уже с четвертым рыцарем внизу лестницы, оставляя следы от меча на стенах и перилах. Толкнув противника и уйдя из-под клинка, он прыгнул в сторону и порывом ветра швырнул в него пару стульев. Но мужчина уклонился от одного, а второй поймал и отбросил в стену. Хан цыкнул и взмахнул свободной рукой, собирая ветром со столов и полок приборы и баночки со специями. Вместе с градом из этих предметов в рыцаря прилетела бутылка вина, угодив ему прямо в голову.
Элияр обернулся, выпучив глаза, и увидел Найта, швыряющего последний сосуд в стихийника, до нитки промокшего и провонявшего дешевым вином. Злющий, как сто тысяч демонов, маг создал сразу десять клинков и стал метать их без разбора. Хан отвел половину с помощью ветра, а вторая разнесла бар за спиной Покровителя. На пол посыпались щепки и стекло.
Вскрикнув, Найт бухнулся на четвереньки, ощущая, как в колени и ладони врезаются осколки. Дрожащими руками он провел сначала по мантии, стряхивая их, а потом по брюкам. Ранки начали затягиваться.
Поскольку бутылка нокаутировала его предыдущего противника, Хан вступил в битву с магом. Ветер подхватил осколки, а к воде добавилось вино, и все это закружилось в вихре посреди таверны.
В голове демона с Черничной горы возник вопрос: а кто за все это заплатит? Возможно, он слишком долго жил, трясясь над каждым эдом, поэтому и не мог даже представить, в какую сумму обойдется нанесенный гостинице ущерб. После того, как он перебил все бутылки в баре, было совестно и радостно одновременно. Ну, у ребят из столицы наверняка полно денег, верно?
Над головой пролетел стул, стоило Найту только подняться. Охнув и снова спрятавшись за стойкой, он проверил капюшон и карманы на наличие в них ласки, но зверюга опять куда-то пропала.
— К выходу! — скомандовал Хан, тесня мага воды к лестнице.
Найт послушно пополз под еще целыми столами к двери.
«Ничего страшного, — успокаивал он себя. — С кем не бывает, а?»
Где-то на середине он обнаружил вцепившуюся в потерянный нож Кисточку и остановился:
— Ты бессмертная, что ли?
Ласка пискнула, ухватилась зубками за отверстие на рукояти и потащила нож, словно добычу. Найт бы не удивился, вооружись она им и бросься в атаку на того же Хана, которого терпеть не могла. Эта зверюга... Она точно нормальная?
Найт засунул ласку в капюшон, а нож — за голенище. В конце концов он добрался до двери, чтобы стать свидетелем того, как в нее вылетает маг воды, точно направленный порывом ветра.
Подбежал Хан:
— Вставай! Уходим!
Вдвоем они выскочили на улицу, где с четырьмя рыцарями столкнулся Нае. Стихийник валялся без сознания у входа, и его Хан оттолкнул ногой, вынимая меч. Капюшон с его головы уже давно слетел, а волосы промокли и прилипли к лицу. В свете фонаря у гостиницы они казались абсолютно черными на фоне светлой кожи. Элияр тяжело дышал, размахивая мечом, а ветер вокруг него был намного слабее, чем в таверне.
Вариан и Аури еще не появились. Видимо, их тоже задержали. Услышав шум, из окон с опаской, чуть-чуть приоткрыв створки, выглядывали жители Сетханы. А из таверны выбежал очнувшийся рыцарь без слетевшей с лица маски и наткнулся на Найта.
На секунду их взгляды встретились, и мужчина обнажил меч:
— Демон!
Найт отшатнулся, ощутив легкий ветерок от пролетевшего в сантиметрах от шеи клинка, и грохнулся со ступеньки, на которой стоял. Нога в тяжелом сапоге едва не угодила ему в лицо, но он успел перекатиться и выхватил нож.
— Я не демон! — Юноша поднял руку, стоя на одном колене. — Ты обознался!
Острие меча было направлено ему в грудь, а глаза человека смотрели с ненавистью:
— Не пытайся обмануть меня, тварь!
— Нет, послушай...
Рыцарь пинком опрокинул его на спину:
— Где твои когти?! Еще не надоело притворяться? Поганое отродье!
Перекатившись, Найт каким-то чудом отбил атаку ножом, который сразу вылетел из руки. В итоге Покровитель оказался стоящим на коленях с мечом у шеи.
— Вам же нравится отрывать людям головы? А если я отрежу твою?
Найт замер, боясь вдохнуть. Он уже был готов использовать разбушевавшуюся в груди ауру, когда направленный на него клинок отбил знакомый бастард.
— Предатель! Ты еще и демонов защищаешь?! — вскричал рыцарь.
Хан за пару быстрых движений выбил оружие из его рук:
— Я тоже думал, что он демон. К сожалению или к счастью, это не так.
Его противник выхватил из-за пояса длинный кинжал и бросился в атаку. Найту пришлось убраться с дороги, чтобы на него не наступили. Поднявшись на дрожащие ноги, он огляделся и увидел скачущих со стороны конюшни Вариана и Аури. Слава богам-создателям! Теперь-то они смогут убраться отсюда.
Рыжий паренек выпустил в землю громовую стрелу, чтобы отвлечь внимание. Кочевница бросила за спину, в преследовавших их двоих всадников, какой-то мешочек, из которого разлетелась черная пыль.
Найт подумал, что на этом все, и обернулся к Хану, уверенный, что тот уже одолел рыцаря. Но из таверны выбежал еще один очнувшийся. Их было слишком много, и все они сражались изо всех сил, в то время как спутники Найта старались никого не ранить.
Покровитель вздрогнул от внезавного чувства тревоги. Бешено стучащее сердце будто вопило: «Откуда-то исходит угроза!» Инстинктивно повиновавшись ему и подняв голову к крыше соседнего здания, Найт увидел человека с арбалетом. Хватило доли секунды, чтобы понять, в кого он целился.
Тело двигалось само. Руки и ноги наполнились энергией, которая потянула их вперед с невероятной скоростью.
Арбалетная стрела вошла в грудную клетку с правой стороны до середины древка. Найт замер, глядя на стрелка. Тот и сам сильно удивился, когда попал не в плечо мага ветра, а в этого парня, вдруг выскочившего перед ним.
С момента встречи с северянами Покровитель иногда представлял, что будет, если в него попадет стрела, пусть и не громовая. Реальность оказалась в сто раз хуже. Боль была ужасной, такой он никогда еще не чувствовал.
«Ах ты падла! — от бешеной ярости и боли кружилась голова. — Тайком стреляешь с крыши? Ну, смотри!»
Обхватив древко рукой, он стиснул зубы и вырвал стрелу, не отводя взгляда от рыцаря, глаза которого превратились в блюдца, а рот открылся в форме быквы «о». Найт бросил стрелу на землю и с вызовом вздернул подбородок: «Стреляй еще. Я поймаю». Человек и Покровитель поняли друг друга без слов.
Мужчина выронил арбалет на черепицу, а Найт улыбнулся ему, как настоящий демон.
«Что я творю?» — подумал он, чувствуя, как к ране течет и начинает исцелять ее божественная сила.
Руки, скрытые рукавами пальто дрожали, а от груди расходились волны пульсирующей боли. Он стоял и провожал взглядом подхватившего свое оружие и скрывшегося из вида стрелка.
Вдруг Хан дернул за плечо назад, потянув к вороному коню:
— Чего застыл? Залезай!
Найт на мгновение ослеп от боли и стукнулся лбом об седло. Он цеплялся за гриву и не мог вдохнуть, а перед глазами плыли цветные круги.
— Я не... Подожди...
Элияр выругался, запрыгнул в седло и, подхватив Найта под грудь, усадил его перед собой:
— Просто заткнись и держись крепче!
Жеребец поскакал по дороге прочь из Сетханы. Лошади других северян не отставали.
Пытаясь сидеть ровно, Найт вцепился в седло. Каждый толчок во время галопа отдавался в груди, особенно после того, как его втащили на коня. Кисточка выскочила из капюшона и ухватилась за гриву, покусывая бледные пальцы и тревожно попискивая, но юноша не мог вымолвить ни слова.
«Так больно...» — Найт кусал губы, чтобы не застонать. Но как бы изображение ни плыло и ни кружилось, он оставался в сознании.
— Эй, ты чего? — спросил Хан, дергая его за пальто. — Ты меня слышишь?
— Нормально, — сумел выдохнуть Найт. — Я... в порядке, просто...
— Почему ты не отошел в сторону? — прорычал северянин. — Как будто специально лезешь под меч! Делать больше нечего, а? Сказал же не мешаться!
«Нет, я не могу сказать, — подумал Покровитель, закрывая глаза. — Что я скажу? Ничтожная энергия, никаких навыков. Трусливый и слабый. Стыдоба-то какая. Боги, да на что я надеялся?! Это надо срочно прекращать!»
— Куда мы теперь? — спросил он чуть позже.
— Лучше пока где-то отсидеться, но поблизости такого места нет.
— Неподалеку находится мой дом. Если ехать, не останавливаясь, к обеду будем там.
— Дом? — изумленно произнес Хан. — Где вообще живут Покровители?
Найт улыбнулся, вспоминая уютную пещеру и ожидающее его в кладовой черничное вино:
— Там, где им хорошо.

Глава 17. Ты же ушел!

Оставив ложный след, ведущий на запад, путешественники отправились на северо-восток, куда указал Найт. С приближением к горной местности стали попадаться ручьи, в одном из которых он и Хан выстирали часть залитой вином одежды. Аури быстро высушила ее и разгладила с помощью печатей.
Переодевшись в чистое и снова став похожим на мрачноватого молодого господина, Найт с печальным видом рассматривал продырявленную мантию. Пусть рана давно зажила, одежду было жаль.
— Так ты живешь в горной деревне? — раздался над головой звонкий голос Вариана.
Найт с испугу дернулся и быстро засунул одежду в сумку.
— Во всех сказках Покровители живут на облаках или в каких-нибудь чудных местах типа зачарованного леса или озера.
— Потому что это сказки, — усмехнулась Аури. — В легендах моего народа говорится, что жилища Покровителей — это огромные дворцы в самых удаленных уголках мира. И чтобы туда попасть, надо пройти испытания.
— Я не удивился бы, живи они в дуплах деревьев или пещерах, — сказал Хан.
С интересом слушавший их предположения и загадочно улыбавшийся Найт едва не подавился водой из фляжки. Как этот псих догадался?!
Но Элияр не выглядел осведомленным о его тайне. К тому же они все равно скоро увидят пещеру и селян, выдумавших о демоне с Черничной горы очередную байку.
Ох, точно, селяне!
— Ну так что? — глаза Вариана так и искрились от любопытства и предвкушения увидеть сказочную резиденцию Покровителя. — У тебя там дворец? Особняк? Волшебный проход в другое измерение? Какая-нибудь парящая гора?
«Если упьешься моим вином, можешь отправиться в любое из этих мест, — подумал Найт, представляя его разочарование. — А вообще не так уж мой дом плох».
— Эм, для начала я должен вас предупредить, — перевел тему демон с Черничной горы. — Рядом с моим домом есть две деревни. И народ там... ну, своеобразный.
— Они ведь не побегут сразу докладывать, когда увидят его лицо? — Аури показала большим пальцем за спину, где стоял Хан.
Нае, Вариан и Найт критично осмотрели его с разных ракурсов. И правда. Одной драки с Серебряными рыцарями хватило, чтобы понять, как тщательно велись поиски беглецов. А теперь велика вероятность, что и портреты остальных очень скоро появятся повсюду.
— Сомневаюсь, — сказал Найт.
Северяне синхронно подняли брови.
— Просто у тех деревенских ребят... Как бы это сказать? Репутация так себе. Им особо никто не верит.
Ведь еще со времен, когда в пещерах жил старый отшельник, селяне сочиняли такие байки, что все остальные стали принимать их за помешанных на внимании или просто помешанных. Когда на горе поселился Найт, старосту попытались вызвать солдат, чтобы истребить демоническое отродье, но те только посмеялись и посоветовали не пить перебродившее вино. Конечно, это не значило, что при доносе на Хана на Черничную гору не явится толпа уже не с вилами и граблями, а с мечами и заклинаниями.
— Ты уверен? — засомневалась Аури.
— Есть ли какая-то печать, способная изменить внешность?
Северяне уставились на него с видом, говорившим: «Почему ты спрашиваешь это у нас?»
— Есть одна, — после нескольких секунд созерцания порозовевших ушей Покровителя сказала Аури. — Печать Незнакомца. Человек, который видит тебя впервые, не сможет запомнить твое лицо. Если у них в деревне еще нет наших портретов, то они нас не узнают.
Найт просиял:
— Идеально! Это долго?
Шаманка что-то прошептала, сложила несколько знаков пальцами и звонко щелкнула перед его лицом. Оранжевая печать вспыхнула и погасла.
— Готово.
— О, а если они меня уже видели?
— Узнают.
— Ты показываешься людям? — спросил Вариан.
— У меня немного другая ситуация. И, э-э, еще одно: сильно не удивляйтесь.
Северяне насторожились, но согласно кивнули. Аури наложила печати Незнакомца на парней и себя, и все проверили седла на случай, если придется удирать.
Вскоре впереди показалась деревня с симпатичными домами и широкими улицами. Атмосфера здесь была оживленная, а настроение у местных отличное. Кое-где даже висели голубые ленты.
Остановившись у пекарни, из которой доносился сводящий с ума аромат, Аури побежала покупать пирожки и булочки. Остальные тоже спешились и, дождавшись ее, медленно пошли вдоль домов.
Вариан жевал пирожок с капустой и указывал на живописные виды, открывающиеся на горы и поля внизу. Это было очень красивое место, а люди, проходившие мимо по своим делам, здоровались с приветливыми улыбками.
Хан все гадал, когда же Найт покажет им свой дом, но юноша просто шел чуть впереди него и болтал с Варианом о здешних местах.
Вдруг к ним подбежало несколько деревенских с неописуемым восторгом на лицах.
— Ах, пришли! — воскликнула полноватая женщина, похожая на румяную булочку. — Они пришли!
— Наконец-то, мы вас ждали! — закивал бородатый мужчина средних лет. — Вы ведь на гору идете? Солдаты?
— Конечно солдаты! — сказал другой деревенский. — Ты посмотри, какие красавцы. И лошадки у них — заглядение. Даже шаманку привели. Вот теперь-то мы сможем жить спокойно!
— Вам нужна помощь? — спросила Аури, доедая свой пирожок.
— А то как же! — встряла заметившая столпотворение энергичная старушенция. В руках к нее были грабли, которыми она чуть не зарядила по лбу едва успевшему увернуться Нае. — Раз вы пришли, соколики, все будет хорошо.
— Но будьте осторожны, — добавила женщина, похожая на булочку, — а то там могут быть проклятия!
— Проклятия?! — из открытого рта Вариана выпало несколько крошек.
Бородатый мужчина сказал:
— Мы люди простые, а это все-таки пещера демона, туда и ступить-то страшно. Так что мы не знаем, есть ли там проклятия.
— Точно есть! — Старушенция со свистом рассекла граблями воздух.
— Есть, есть! — поддакнули деревенские.
— Пещера демона? — Хан прищурился. Что-то все это ему сильно напоминало.
Люди заголосили, перебивая друг друга:
— Мой муженек видел его!
— И я тоже!
— Самый настоящий демон, кто ж еще!
— Демонюга проклятая! — гаркнула бабка, и ее грабли сделали «фить» в паре сантиметров от носа Вариана.
— Он как ушел, мы сразу вздохнули с облегчением, — сообщила женщина-булочка, отбирая опасный сельскохозяйственный инструмент. — Полтора года жили в страхе, всех просили его изгнать, но никто не верил!
— Вы уж хорошо там все проверьте! — сказал мужчина средних лет, улыбаясь Нае, самому высокому среди гостей, и вручая ему неизвестно откуда взявшуюся корзину с угощениями, в которой оказалась домашняя настойка, сушеная рыба, пирог с черничным вареньем и маленькая пузатая банка самого этого варенья. — А как закончите, спускайтесь к нам. Мы вас накормим, баньку натопим, спать уложим!
— Эм, вообще-то мы... — попыталась остановить воодушевленных селян Аури. А Вариан уже отщипнул от сушеной рыбы кусочек и стал жевать.
— О какой горе вы говорите? — Нае держал врученную ему корзину и даже не заглянул внутрь. — Их тут много.
— Да вон та! — Один из деревенских махнул рукой в сторону самой живописной горы, начинающейся сразу за деревней. — Идите прямо. Там, кстати, мы с мужиками его и видели.
— Демона? — жуя уже кусок пирога, хлопнул глазами Вариан.
— Да! Мы потом дня два в лес сунуться боялись, пока не поняли, что он того... ушел. Даже за ручей потом сходили проверить. Издалека видно, что света в пещерах нет.
Хан оглянулся на гору, к которой вела тропинка, исчезающая за высокими деревьями. Проклятая пещера, пропавший демон, черника... Все это он уже где-то слышал совсем недавно, но не придал особого значения. В тот момент они с Найтом обнаружили, что рассказчик из «Сказки» гипнотизирует людей, а потом убегали от него по всему Шетеру.
— А что сделал этот демон? — полюбопытствовал Вариан.
— Народ пугал! — снова гаркнула старушенция, размахивая теперь крючковатыми пальцами. — Житья не давал! И грабли мои украл! Не эти, другие.
— И наши вилы тоже!
— А еще он так жутко хохотал перед тем, как сбежать! За версту слышно было!
— Мне недавно кое-что приятель рассказал, которому рассказал его друг, знакомый с одним мужиком из Чоры, что на границе. Говорит, хозяин тамошней закусочной жаловался, что демон к нему приходил, а потом украл соседского коня!
— Да ты что?!
— Клянусь, так и сказал!
Местные стали спорить, мог ли в Чоре быть тот самый демон и зачем ему понадобился конь. Пришли к выводу, что, вероятно, для какого-то темного ритуала. Аури пыталась вставить хоть слово, Нае молчал, а Вариан, как обычно, ел.
— А как называется гора? — спросил Хан и вдруг обнаружил, что ранее стоявший рядом с Варианом Найт куда-то делся.
— Да как вы можете не знать?! — выпучила глаза старушенция. — Черничная гора, милок. Испокон веков Черничная, да!
— Да, черники там много, — кивнул мужчина с бородой (по тому, как он осаждал напирающих селян, Хан понял, что это местный староста). — Мы раньше только до большого ручья собирали, а этим летом уж можно будет и дальше зайти. Красота! Нет демона — нет проблем!
— Правда, что ли? — раздался сбоку знакомый голос.
Хан повернул голову и обнаружил стоящего радом гнедым конем и поглаживающего его шею Найта. Черноволосый молодой мужчина в длинном пальто и с маленькой лаской на плече сделал шаг вперед. Его улыбка, обращенная к местным, была самой дружелюбной из всех, что видел лучник. Однако народ, вмиг побледневший и застывший, словно группа каменных статуй, очевидно, считал иначе.
Палец трясущегося от страха человека, утверждавшего, что он видел демона, медленно поднялся, указывая на Найта:
— Т-ты...
— Я смотрю, вы варенье из черники делаете? — не переставая улыбаться, поинтересовался Найт, заглядывая в корзину в руках Иннае. — Вкусное?
Местные молчали, тихо вибрируя.
— Ну, мы попробуем, раз угостили, — добродушная улыбка стала еще шире, обнажая клыки. — Хотя, думаю, я его вкус знаю лучше всех. А вы?
Староста промямлил севшим голосом:
— Мы не пробо...
— Зато освятили в храме Покровителей, да?
От этой фразы староста с женщиной-булочкой вздрогнули.
— Как думаете... — Найт опустил руку на банку с вареньем. — Помру теперь или нет?
В образовавшейся тишине зашуршала бумага, которой была накрыта и перевязана бечевкой банка. Бледный палец опустился в варенье, и демон с Черничной горы слизнул лакомство.
— Хм, кажется, не сработало, — задумчиво произнес он, снова обмакивая палец и облизывая его. Раздался наигранно разочарованный вздох: — Эх, зря освящали.
— Ты же ушел! — заорал староста, хватаясь за голову и шарахаясь в сторону. Все деревеские колыхнулись за ним, будто под порывом ветра.
— Ага. — Найт накрыл банку бумагой и небрежно завязал веревочку. — И вот вернулся! А вы тут такого насочиняли. Прям не знаю, что и думать. Обижаться или радоваться? — дружелюбная улыбка в один миг превратилась в демоническую. — Ты, староста, вроде говорил, что хочешь чернику выше ручья?
— Нет! Она твоя! Пальцем не притронусь!
— Моя. — Вновь превратившись из разозленного демона в доброго молодого господина, Найт погладил спустившуюся на его предплечье Кисточку. — Правильно, химера?
Ласка гукнула, сверкнув глазами-бусинками на застывшую в ужасе толпу.
— Хм, вам грабли вернуть?
— Не надо, милок, оставь себе! — Оробела даже грозная старушка.
— Ну да, лучше оставлю, а то опять решите набег устроить. И вилы тоже.
— Оставляйте, ув-важаемый г-господин!
Бледная узкая ладонь ласково провела по гриве гнедого жеребца.
— Краденый конь, пойдем. Ах, да! — Уже собиравшийся уходить Найт резко обернулся. Селяне проявили удивительную синхронность, отскакивая назад. — Приглашение на вечер еще в силе?
Растерянный и напуганный староста посмотрел на солдат и шаманку, которые не собирались доставать свое оружие и рубить демона, и энергично закивал:
— Да-да!
— Славно.
Найт развернулся и величественной походкой направился к горе, ведя под узду коня. Привыкшие к неожиданным, опасным, и — с некоторых пор — шокирующим ситуациям, северяне невозмутимо пошли за ним.
Пока демон шествовал в свое логово, а селяне провожали его испуганными взглядами, они молчали. Но стоило процессии скрыться за деревьями, как Хан с хитрым прищуром задал мучавший всех вопрос:
— Демон с Черничной горы, да?
Найт молчал.
— Тот самый? Ну а что, все сходится. Даже химера.
Кисточка смотрела на него, как на добычу, а Найт молчал.
— Где ты слышал такое про нашего Найта? — поинтересовалась Аури.
Хана озадачило, когда это пернатое недоразумение уже умудрилось стать «их» Найтом. Он хмыкнул, продолжая сверлить взглядом спину в черном пальто.
— Еще в Шетере. Об этом говорил один парень в «Сказке», кстати, настоящий демон, который потом за нами гонялся. Я-то еще удивился, с чего это ты выглядишь таким смущенным. Приятно, да? — Найт все молчал, а Хан начинал беситься. — Так ничего и не скажешь? Не должен ли ты это объяснить?
— Подозреваешь, что я соврал? — спросил юноша, не оборачиваясь.
Элияр закатил глаза.
— Поскольку мы убедились, что ты Покровитель, — сказала Аури, взглядом предупреждая его молчать, — подозрений нет. Просто все это очень неожиданно.
Вариан открыл рот, собираясь что-то спросить. Но в этот момент Нае раздраженно вздохнул и сунул ему, щиплющему по дороге пирог и рыбу, в руки корзину. Паренек с довольным видом пошел дальше, доедая угощения. О вопросе он моментально забыл.
— Мог бы и предупредить! — негодовал Хан. — Это у вас, Покровителей, такое развлечение — притворяться демонами и запугивать людей?
Аури шикнула, но лучник не обратил на нее внимания.
— У вас же есть начальство, куда оно смотрит? Нормально вообще, что тебя всерьез считают демоном? Эй, скажи уже что-нибудь!
Найт резко остановился и выпустил коня, который сам медленно продолжил цокать по каменистой дорожке.
— Мне нельзя.
— Что нельзя?
Найт обернулся. Его холодные черные глаза смотрели невыразительно, даже отстраненно:
— Начальство так сказало. Их запреты нельзя нарушать. Поэтому постарайтесь поддерживать легенду про демона с Черничной горы.
И ушел.
— Идиот! — отругала Аури, отвесив Хану подзатыльник. — Хоть ты и утверждаешь, что хорошо умеешь читать людей, но когда дело доходит до разговоров, превращаешься в бестактного чурбана!
Фыркнув, шаманка потянула за собой Йену и пошла в гору. За ними направился Нае. А Вариан, наградив Хана осуждающим взглядом, сунул ему в руки корзину, в которой осталась только настойка и банка с вареньем, и побежал с Леди догонять Найта.
Элияр стоял рядом с нетерпеливо переступающим конем, пока все не скрылись за скалой, а потом заглянул в корзину. Чернила на бумаге, которой было накрыто варенье, немного расплылись, но можно было разобрать нацарапанное скверным почерком слово «угощайтесь».
Найт быстро шел по знакомой тропинке к своим владениям. Ласка передвигалась прыжками, не отставая.
В груди юноши бушевала темная аура, но он не мог выпустить ее в лесу, где столько деревьев и животных. Нужно успокоиться и подождать.
Как же он скучал по своим источникам и пещерам с вкраплениями кристаллов на стенах, по вину, книгам и огромной кровати. Но сейчас все это вдруг показалось таким глупым. Он скучал по жизни в качестве демона с Черничной горы, по жизни, в которой его боялись селяне и презирали Покровители. Он хотел бы открыть людям, кто он такой, чтобы иногда спускаться к ним, не маскируясь, и беседовать за чашкой чая с вареньем. Хотел бы стать кем-то вроде духа-хранителя и помогать им в повседневных делах, читать сказки детям, обмениваться рецептами и новостями. Быть с ними обычными соседями. Но этому не суждено осуществиться, потому что есть запрет. Запрет на право быть самим собой.
Их с Кисточкой догнал Вариан и улыбнулся, заглядывая Найту в глаза:
— Не слушай Хана, он дурак.
— Я знаю.
— Хах! Тогда чего же ты обиделся? Давай, покажи свою пещеру. Мне жутко интересно! Здесь правда есть ловушки?
— Нет.
— А проклятия?
— Нет.
— А черника?
— Да.
— Где?
Найт показал на маленький кустарник у их ног.
Глаза Вариана загорелись:
— А когда поспеет?
— Еще нескоро, но у меня есть варенье и вино из нее.
— Ты сам делаешь? Здорово!
Найт смущенно отвел взгляд. Вари такой добрый и внимательный. Как он вообще попал в армию и научился убивать? Сложно представить, что веселый рыжий юноша, постоянно рисующий в своем блокноте кусочком угля или погрызенным карандашом, способен на подобное. Наверное, у него тоже есть черта грозного хранителя, готового защищать то, что ему дорого.
Обсуждая чернику, они перешли по каменному мостику через ручей и приблизились к огромной скале.
Дождавшись остальных и не взглянув на Хана, Найт прошептал:
— Снег растает в Джейриа.
Это была строчка из песни, которую он сделал паролем, только заселившись в пещеры. Бывший хозяин его не оставил, но магический замок был тут и прекрасно работал
Плоский кусок скалы зашуршал и отъехал в сторону, открывая туннель.
— Ува-а-у! — отреагировал Вариан.
Пройдя по непримечательному коридору с неровными стенами, Найт толкнул деревянную дверь и посмотрел на людей через плечо:
— Заходите. Для начала я покажу вам основные комнаты, а потом поищу подходящую для ночлега. Думаю, одеял и подушек у меня хватит.
Аури и Вариан первые перешагнули порог вслед за ним, а двое мужчин остались привязывать лошадей. Через пару секунд из пещеры раздались восхищенные вздохи и приглушенные массивом скалы голоса.
— Ну и сколько мы здесь пробудем, как думаешь? — спросил Хан, снимая уздечку с коня.
— Разве это не у него надо спросить?
— Он мне должен. Видишь эту хрень на руке? Пока не расторгнем контракт, я не смогу отправиться туда. Что, по-твоему, я скажу им? «Эй, ребята, я тут с Покровителем. Можно к вам в гости?» Так, что ли?
— Ладно, он тебе должен. — Нае снял седло с попытавшейся цапнуть его Леди. — Я не собираюсь лезть в ваши отношения.
— Разве он изначально тебя не бесил?
— Я ненавижу демонов, но ничего не имею против Покровителей.
Хан фыркнул, почти как Леди, и повторил вопрос:
— Так сколько?
— Не знаю. — Нае задумчиво поглядел на верхушки сосен. — Не больше трех дней. Аури сказала, если хотим застать ее племя на весенней стоянке, то надо поторопиться. Потом они уедут, и придется делать крюк.
— Чего ж им на месте не сидится? И я вообще сомневаюсь, что из этих переговоров с кочевниками что-то получится.
— Мы должны попытаться. Купол над Шетером долго не протянет.
Хан поднял встревоженный взгляд на друга:
— Что ты сказал?
— Десять лет прошло. Может, шаманы и поддерживали его до сих пор, но их печати не вечные. Символы на дорогах стираются, некоторые стены с ними рушатся. Это неизбежно.
— Изабелла ничего не говорила...
— И не скажет. Эта тайна важнее, чем наша поездка туда. Но Аури заметила.
— У них ведь должен быть какой-то план. Почему не создать новый купол?
— У них есть план.
Элияр вопросительно поднял брови, а Нае достал из кармана свернутый листок бумаги:
— Изабелла сказала, что это окончательный чертеж, который будет понятен Элисте.
Выхватив бумагу, Хан всмотрелся в переплетение черточек и надписей. Все это выглядело, как фантастическая мечта романтика. Но, зная леди Шетер, он был уверен, что ее изобретение должно работать. Тревога в сердце немного отступила.
— Она испытывала его?
— Да. На Мари.
— И эта штука правда летает?
Иннае кивнул и забрал чертеж гения Изабеллы Шетер.
— Я бы тоже хотел попробовать, — проговорил Хан, поглаживая морду своего вороного друга. — Ведь все люди мечтают о крыльях, да?
«Все же интересно, почему не летает Найт? — раздумывал Элияр, входя в пещеру и оставляя седла на полу. — Наверное, он пошлет меня, если спрошу еще раз».
Стоило парню переступить порог, как все мысли мгновенно вылетели из его головы.
— Вот тебе и проклятое логово. Невероятно, — оценил Нае и провел рукой по стене с вкраплениями горного хрусталя. — Какие же темные твари тогда живут во дворцах?
День был ясным. Лучи находящегося в зените солнца падали на скалы, свет просачивался в пещеру через щели и отражался от многочисленных кристаллов и стекающей по стенам воды. Радужные блики и солнечные зайчики превратили помещение в калейдоскоп. Такое можно было увидеть разве что в храмах, где с помощью витражей и зеркал под потолком создавалась игра света. Но в этой пещере все сотворено природой и временем. И это бесподобно.
Дальше располагался проход в разветвленные коридоры, ведущие в разные помещения. Справа можно было заметить большую комнату с диваном и креслами, прямо были две двери и одно ответвление, а слева доносились голоса Аури, Вариана и отвечающего на их вопросы Найта. Мужчины направились туда.
— Да ладно? Я еще никогда не спал в таком месте, а ты говоришь, что вы с Ханом дрыхли в оранжерее у леди Шетер! С ума сойти вообще! Аури, чур я вот тут буду!
Рыжий юноша носился по просторной комнате с тремя раскладными кроватями в центре и кучей растений вдоль стен. Некоторые из них висели на креплениях в горшках разного размера. Здесь был еще и деревянный стол с тремя стульями искусной работы. Кристаллв в стенах отражали и преломляли солнечный свет снаружи, благодаря чему растения не испытывали в нем недостатка.
— А магическими камнями ты пользуешься? — Вариан теребил цветок с большими листьями. — А где берешь?
— У меня свечи, — сказал Найт, оттаскивая его от цветка. — Если хотите, могу поселить вас в другом месте, но так просторно и светло только здесь.
— Нет! Я тут останусь!
— Не трогай цветы! — Аури грозно зыркнула на младшего. — Я задолбаюсь накладывать восстанавливающие печати, если ты им что-то оторвешь.
Найт усмехнулся и встретился взглядом с вошедшим в комнату Ханом. Улыбка исчезла с его лица.
— Я схожу еще за одной раскладушкой.
— Где они? — спросил лучник. — Я принесу, а ты проводи дальше свою экскурсию.
Найт смотрел на него так, будто раздумывал, стоит ли позволять ему ходить здесь без присмотра.
— Прямо по коридору и налево, — наконец сказал он. — А там первая дверь.
Хан пошел в указанном направлении. Налево был плохо освещенный коридор, а за первой дверью находилась большая кладовая. На стене тускло мерцал магический камень. Судя по форме, такие выпускались еще лет десять назад. Даже на подобные вещи мода менялась довольно часто, а в богатые дома и вовсе заказывались камни всевозможных форм и размеров. Элияр ожидал, что и в жилище Покровителя будет так, но нет: вместо магических камней здесь повсюду стояли свечи, очень много свечей.
Но дальше Хан увидел нечто еще более поразительное.
Десятками банок с вареньем и какими-то соленьями сплошь был заставлен огромный деревянный стеллаж, а с потолка рядом с ним свисали луковые и чесночные косички.
— Ты что, старушенция какая-то? — пробормотал Хан. — А где тогда твоя домашняя настоечка?
Настоечка, точнее, черничное вино обнаружилось в углу. Единственное, чего здесь не было, так это четвертой раскладушки. Это Хан и сообщил утаскивающей в другую комнату, спасая от Вариана, особо хрупкие цветы «старушенции».
Найт поставил горшок с фиалкой на столик в гостиной и посмотрел сначала на Элияра, а потом на диван, словно прикидывая, поместится тот на нем или нет.
— Может, тогда кто-нибудь будет спать здесь?
«Кто-нибудь» без проблем согласился:
— Хорошо.
Покровитель покосился на дверь в конце еще одного коридора:
— Тогда подожди.
Он принес большое темно-синее покрывало, на котором красовались вышитые серебряной и белой нитью луны на фоне звездного неба. Работа была такой тонкой, что стоила эта вещь, наверное, не меньше золотого эда, а то и больше.
— Предлагаешь мне укрываться этим?
По выражению лица Найта Хан прочел: «Ты еще смеешь привередничать?»
— Это подарок моей сестры, будь с ним осторожен.
С этими словами юноша вручил ему покрывало и удалился. Хан со вздохом опустился на диван и уставился на забытую фиалку. Кажется, пернатый цветовод на него обиделся.

        От автора:
      
Найт: Когда я смотрю так, я Покровитель. Когда улыбаюсь так — демон с Черничной горы. Посмотрите! Сейчас я Покровитель. А сейчас демон. Поняли, да? Здорово же?
Хан: Раздвоение личности — это не здорово.

Глава 18. Деревенский пир

Источники Черничной горы находились в соседней пещере, куда можно было попасть только снаружи. Однако селяне уже пригласили путешественников в баньку, а отказывать было невежливо. Сойдясь на том, что посетят источник на следующий день, северяне засобирались в деревню, прихватив с собой лишь мечи, а Вариан, разумеется, свои кинжалы. Хотя печать Незнакомца все еще работала, а портретов Хана они не обнаружили, это еще не значило, что не могут неожиданно нагрянуть Серебряные рыцари.
Аури была единственной, кто не путался в коридорах и комнатах пещерного жилища, именно она нашла Найта в гостиной. Покровитель сидел, положив босые ноги на столик, где так и остался стоять горшок с фиалкой, и читал какую-то книгу.
— А ты не идешь? — спросила шаманка, ткнув его в пятку кончиком ножен.
Найт дернул ногой и ответил, оторвавшись от книги:
— Не думаю, что стоит.
— Они же обещали нас накормить! — За спиной Аури материализовался Вариан с умоляющим выражением лица. — Ты так здорово их напугал, а теперь отступишь? Чего интересного в книжках? Пойдем!
Положив книгу на стол, демон с Черничной горы посмотрел на фиалку, цветущую насыщенным фиолетовым, как глаза Лейсан, цветом. А ведь и правда, чего он раздумывает? Если и запугивать селян, то до самого конца.
— Ладно, иду. Одну минуту.
У ведущего одинокий образ жизни юноши никогда не было много одежды. В основном он ходил в обычных хлопковых рубашках и брюках, а когда становилось прохладно, заменял их на более плотные и надевал куртку, плащ или пальто. Поэтому, открыв шкаф, он замер в нерешительности. Запугивать смертных лучше в костюме демона, то есть в брюках, элегантной рубашке и дорогом пальто, но сегодня в них он уже появлялся. Что это за могучий и ужасный демон вообще, который весь день носит одно и то же и даже является в этом на званый ужин? Выход был один: надеть то, чего он никогда не надевал.
Сдвинув все вещи на деревянных плечиках в одну сторону, Найт с сомнением посмотрел на висевший в конце шкафа наряд. Нет, однозначно нет. Или все же да?
Представляя себе реакцию спутников и глаза деревенских, когда к ним спустится такой демон, юноша тяжело вздохнул и взял в руки костюм. Он смутно помнил, как покупал его, находясь в расстроенных чувствах. Это был первый и последний раз, когда он тратил столько на одежду и когда в принципе столько тратил.
Найт провел пальцами по дорогой ткани, похожей на ночное небо с вкраплениями звезд. Если после такого они еще хоть раз покусятся на его чернику... Он коварно улыбнулся и принялся облачаться.
— Ну, вы все? А то они нас не дождутся и сожрут все сами, — с ворчанием в гостиную вошел Хан и застал Аури и Вариана с деловым видом сидящими на диване и ожидающими не пойми чего. — Вы тут кого высиживаете?
— Демона с Черничной горы, — в один голос ответили они.
Хан удивленно вскинул брови:
— У него уже раздвоение личности?
— Сегодня он демон с Черничной горы. Помни о легенде, — назидательно сказала Аури.
Вариан поддакнул:
— Он входит в образ. Подождем.
Элияр закатил глаза.
«Они так себя ведут, потому что им выделили шикарную комнату с цветами или потому что пообещали показать какие-то невероятные источники? — немного завистливо подумал он, садясь в кресло и закидывая ногу на ногу. — Будто и впрямь лорда какого ждут. Ну, я ему потом припомню».
В жилище странного Покровителя было полно разнообразных свечей. Отражаясь от кристаллов, они озаряли комнаты мягким теплым светом. Это было и правда красиво.
Наконец дверь в конце коридора открылась, и из своей комнаты вышел самый настоящий демон. Однако актер еще не вошел в роль и остановился, подняв смущенный взгляд на людей. Встретившись с тремя парами круглых глаз, он испуганно спросил:
— Перебор?
Три пары глаз синхронно мигнули.
Демон с Черничной горы, не получив ответа, густо покраснел.
Он был одет в зауженные брюки, явно сшитые в дорогом ателье, рубашку и удлиненный приталенный пиджак со стоячим воротником и острыми лацканами. В пуговицы из черненого серебра на пиджаке были вставлены черные агаты, а на воротничке рубашки виднелась тончайшая вышивка. Воланы, спускающиеся от воротника рубашки к середине груди и выглядывающие из-под рукавов, ни капли не смягчали образ, а делали его только мрачнее и загадочнее. Небрежно расстегнутая (или рассеянно не застегнутая?) верхняя пуговица буквально кричала о том, что этот тип опасен. Настолько, что его можно было сравнить с древним вампиром. Черная по черному вышивка шелковыми нитями на пиджаке, чуть отражающая свет, усугубляла ситуацию, превращая Найта из просто жуткого вампира в элегантного и, можно даже сказать, утонченного вампира. Или демона. Никто в здравом уме не назвал бы его даже человеком, не то что Покровителем. Образ дополняла природная бледность и зачесанные назад волосы. Слабонервные личности могли упасть в обморок, увидев его ночью на улице.
Вариан, по обыкновению, произнес что-то удивленно-воссторженное.
Аури прокомментировала, расплываясь в широкой улыбке:
— Прям идеальное попадание в образ!
— Спасибо, — немного засмущался демон с Черничной горы. — Полагаю, в сегодняшней ситуации это... хорошо?
Кочевница кивнула.
— Деревенские оценят! — заявил Вариан.
Найт поблагодарил четырех богов за то, что в день собрания Совета он не додумался надеть этот костюм, и перевел взгляд на Хана. Тот как раз старательно закатывал глаза в череп и не собирался нахваливать его внешний вид.
Потеребив рукав рубашки, Найт открыл рот, собираясь сказать, что после такого деревенские, наверно, будут бояться его еще больше. Но в этот момент Хан молча поднялся, скрипнув креслом, развернулся и ушел.
Найт закрыл рот и опустил глаза на носки своих туфель. А чего он ожидал? Похвалы за то, что он так старательно притворяется демоном? Но ведь Хан ненавидит демонов.
Повисло неловкое молчание, которое нарушил Вариан:
— Раз ты готов, может, уже пойдем? Я есть хочу.
Подтверждением стало хищное рычание из его живота.
Найт приподнял уголок губ в полуулыбке и вышел из пещеры следом за ним и Аури. Нае и Хан ждали снаружи.
Прошептав пароль и заблокировав вход, Покровитель подхватил нагулявшуюся и наохотившуюся всласть Кисточку, которая выпрыгнула к нему из кустов, и первым пошел вниз. Ласка обнюхивала незнакомую одежду. Запах новой ткани смешался с легким ароматом черничного вина, выпитого Найтом для храбрости. Зверюга одобрительно пискнула и сама вошла в роль питомца грозного демона, грациозно устроившись у его шеи.
Настроение Найта постепенно улучшалось.
А состояние бредущего в конце их маленькой процессии Хана было далеко от нормального. Он сам с трудом мог понять, что именно его раздражало: притворство, вынужденная задержка по дороге, никому не нужный контракт или сама печать на руке, которую приходилось скрывать перчаткой. У него давно была цель в жизни, заветная мечта, если можно так назвать желание отомстить всем, кто повинен в страданиях людей вокруг и в его собственных. Он понимал, что нужно делать, но сейчас... Ему казалось, что все могло рухнуть в одночасье, рассыпаться в прах. Если он не избавится от Покровителя и черной метки на руке, то никогда не сможет отомстить.
Стоило согласиться на контракт с Кираном? Тогда в его руках была бы сила, влияние и возможность беспрепятственно передвигаться, вместо необходимости скрывать лицо и убегать. Такие мысли не в первый раз посещали Хана. Но нет, он уже принял решение. Стоило лишь вспомнить слова высокомерного беловолосого ублюдка, как в душе поднималась буря негодования. К демонам его! Хан сделает все сам! Не нужна ему никакая помощь ни от Кирана, ни от кого-либо еще. С него достаточно лжи и ложных надежд.
Увидев Найта в новом наряде, он не мог не отметить, что выглядел тот эффектно и действительно походил на легендарного мрачного хозяина Черничной горы. Хан мог бы сказать ему это, но слова застряли комом в горле, когда он вспомнил пустые ореховые глаза и падающее на землю тело, над которым склонилась фигура в черном костюме и развевающемся плаще.
Что он вообще делает? Почему он еще здесь, а не сражается с врагами, чтобы отомстить, перерезав им глотки и вырвав сердца?
Горькое воспоминание неожиданно всплыло на поверхность сознания из глубин, куда его с силой и отчаянием затолкал Хан, заперев на тысячу замков. Прошлое вообще имело привычку напоминать о себе в самые неподходящие моменты, а с некоторох пор это происходило все чаще и чаще. Это потому что он медлит? Это потому что он постоянно видит перед собой того, кто так похож на всех этих тварей, разрушивших его жизнь?
У Найта были черные глаза демона и темные, как у большинства крейнцев, волосы. В одном существе собрались два ненавистных Элияру образа его врагов. Но он почему-то не мог ненавидеть Найта. Понимание, что тот на самом деле Покровитель, вызывали у Хана внутренний диссонанс. Убеждения сталкивались с реальностью. Так быть не должно. Неправильно. Ненормально. Но Найт есть, он существует.
Хан осознавал бесполезность своих метаний. Но как человек, которому в жизни необходима определеность, он хотел найти точки опоры для строительства своих дальшейших планов, логику в происходящем хаосе и наконец-то решить, как вести себя с Покровителем. Но тот как назло продолжал выкидывать все новые фокусы. А тем, от кого не знал, чего ожидать, Хан не доверял.
Уставший разум принял единственно верное, на его взгляд, решение — напиться.
Староста сдержал свое слово и велел накрыть стол прямо у себя во дворе. Помимо его самого и его жены, присутствовал и староста соседней деревни — худощавый мужик с козлиной бородкой, а также местные лавочники и любопытные жители.
Двор был освещен фонарями, висевшими у крыльца, и несколькими свечами, стоявшими на столе. Всевозможные яства сплошь покрывали его широкую поверхность. Здесь были и соленья, и варенья, и мясной пирог, и пирожки с капустой, жареная утка и огромное блюдо с дымящейся картошкой. Страх это перед гневом демона или гостеприимство — путешественников уже не волновало после того, как они еще издалека учуяли умопомрачительные запахи.
Двое старост лично встречали гостей у ворот, окруженные опасливо поглядывающими на странную компанию селянами. В основном здесь были молодые люди и крепкие старики, но пришли и несколько женщин. Даже деревенская шпана глазела из-за забора.
— Добро пожаловать, гости до... — торжественно начал местный староста и, узрев приближающегося демона, сконфуженно закончил: — ...рогие, кхм. Как и обещали, стол вам накрыли! Вот, уважаемый де... Кхм! Молодой господин. И вы, молодые люди, проходите, садитесь. Али в баньку сначала сходите?
Судя по реакции шарахнувшихся в стороны людей и шепоткам, доносившимся из-за спины обоих старост, они до последнего надеялись, что солдаты с шаманкой все-таки зарубят демона. Но те пришли вместе с ним, как будто так и надо!
Хан услышал причитания жены старосты и бабульки, снова вцепившейся в свои грабли.
— Ох-ох! Что ж делать-то теперь? — вздыхала женщина-булочка. — А ежели он в баньку-то нашу пойти удумает? Ее всю придется освящать?!
Старушенция посмотрела на улыбающегося Найта, вздрогнула и серьезно изрекла:
— Сожгите лучше, а то варенье-то не подействовало!
— Ох, беда какая! А мы же всю еду водой из храма побрызгали!
— Ежели так, то авось и помрет.
Прекрасно слышавший каждое их слово благодаря своим обостренным чувствам Найт, обернулся и с лучезарной улыбкой заверил:
— Не помру, не переживайте.
Грабли выпали у бабульки из рук.
Хан усмехнулся и прошел во двор.
Как и ожидалось, Вариан думать забыл про баню, потянувшись к еде, но Нае удалось изловить его и утащить мыться. Аури дожидалась своей очереди, жуя закуски, а помывшийся утром в ручье Хан сразу приступил к еде вместе Найтом. На лице хозяев читалось облегчение, что демон не стал осквернять их баню, и ее не придется сжигать.
В отличие от остальных, ему дали исключительно серебряные приборы, но те не обжигали и не ранили. Не помог даже соляной круг, насыпанный под стулом. Черные глаза ярко блестели, полные жизни, а улыбка оставалась дружелюбной. В новом наряде он походил на вампира, когда пил темно-красное вино, облизывая губы и клыки. Зловещести добавляли заставляющие вздрогнуть фразы, иногда двусмысленные, а иногда произнесенные с коварной улыбкой.
— Вы тоже как-нибудь заходите в гости вечерком, а лучше ночью.
— Чем же вы вино разбавляете? Очень вкусно!
— В большинстве случаев ходить за ручей для людей не смертельно.
После этих фраз народ вздрагивал, бледнел и отводил взгляд, стараясь быстро перевести тему.
Несмотря на то, что в начале между гостями и хозяевами была неловкость, стоило только вернуться Вариану и Нае, как сразу завязался разговор. А потом еще и румяная после мытья шаманка бахнула настоечки. Превратившись из «я-тут-старшая-и-умная» Аури в «сейчас-как-спою» Аури, она попросила принести ей музыкальный инструмент и вместе с деревенскими затянула песню.
Подвыпивший народ довольно быстро позабыл про демона и пустился в пляс. Исключением были лишь двое старост, все не отлипающих от Найта и подливающих ему то вино, а то и что покрепче. Однако Хан подозревал, что лишь половина чаши была заполнена спиртным, в то время как другая являлась водой из храма.
Но, вопреки всем их чаяниям, демон не только не умирал на месте, но и не пьянел, а вел светскую беседу с Нае и козлобородым, травившим анекдоты. Местный же староста по имени Семен все подавал какие-то условные сигналы людям вокруг и опасливо косился на молчаливого Хана, целью которого было напиться.
Аури, будь она неладна, ускакала плясать, утащив за собой быстро пьянеющего Вариана. А ведь обычно именно с ней Хан после сражений на границе расслаблялся и выпивал, слушая песни и интересные истории.
Ему понадобилось больше времени и крепкой настойки, чем обычно, но в конце концов он добился своей цели. Тревожные мысли отступили, окружающий мир стал менее резким, но более ярким. Даже юноша во главе стола уже не выглядел как с демон, крейнец и вампир в одном лице. Это снова был тот Найт, с которым они не так давно сидели в «Сказке»: улыбчивый, иногда посмеивающийся над чьим-нибудь шутками, спокойный и совсем не опасный. Сейчас Хан не просто не мог его ненавидеть, но и не хотел.
Время приближалось к полуночи. Нае, пытавшийся незаметно спрятать чашу без конца травившего свои анекдоты козлобородого, обреченно вздохнул и посмотрел на веселящуюся Аури и прикорнувшего на краю стола Вариана. Попрощавшись и поблагодарив за угощение, молодой мужчина поднялся, легко перекинул через плечо худощавого юношу и выцепил из толпы шаманку, продолжавшую вещать о каких-то духах леса. Взглядом показав Хану, чтобы они с Найтом тоже заканчивали, он медленно пошел к Черничной горе.
Молодые люди, которых Аури развлекала музыкой и историями, проводили троицу печальными взглядами и уставились на старших, сидящих за столом.
— Шаманка ушла. Как же быть? — пробормотал один из парней.
— Дядюшка, мы так рады, что вы устроили праздник! — воскликнула девушка с длинной косой, благодарно глядя на Семена.
— Мы не хотим уходить!
— Да, не хотим!
— Эй, где инструмент? Тащи сюда!
— Его шаманка сломала.
— Тащи тогда другой!
Широкая душа северян не могла позволить гулянию так быстро закончиться. Все уже позабыли, что перед ними, вроде как, сидит жуткий демон с горы.
Хан иногда замечал, будто под столом и вокруг Найта витает что-то похожее на невидимую ауру. Нечувствительные к магии люди могли ощущать лишь беспокойство, не более. Скорее всего, этого и добивался Покровитель. Он сидел трезвый с едва заметной улыбкой на губах и рассматривал веселящуюся толпу. Хан не понимал, как тот, кто опьянел от пары кружек пива, мог ровно сидеть после стольких чаш вина и настойки.
Он уже собирался уходить, когда Найт вдруг заговорил:
— Если хотите, демон может рассказать историю не хуже шаманки.
Глаза молодых людей загорелись интересом.
— Да что ты, не утруждайся! — каким-то чудом Семен смирился с тем, что демон не намерен никуда уходить и чернику дальше ручья отдавать тоже не собирается, и сменил настороженность на дружелюбие. — Пусть сами себя развлекают, бездельники!
— Мне несложно. — Найт отставил в сторону чашу с недопитым вином, которое уже бросили разбавлять, и откинулся на спинку стула. — О чем хотите послушать? О демонах или Покровителях?
Вопрос застал селян врасплох. Больше, конечно, хотелось о божествах, но и гостя обидеть нельзя.
Найт снисходительно улыбнулся и махнул рукой:
— Мне без разницы.
В итоге голоса разделились поровну.
— Хорошо. — Юноша поднял серебряную вилку и ловко покрутил ее пальцами. — Тогда расскажу и о тех, и о других.
Селяне притихли, собравшись вокруг стола, и навострили уши.
— Это случилось очень давно. В первый день зимы выпал снег. Он покрыл пушистым ковром все дороги и поляны, укутал в белые шали деревья и лег на крышах домов высокими шапками. Дети бегали и лепили снеговиков, взрослые топили печки и пекли булочки, чтобы угостить соседей.
Покровители тоже восхищались красотой зимы и решили устроить бал. Они украсили огромный зал, сотворили сотню ледяных статуй и наморозили на окнах и колоннах узоры неописуемой красоты. В центре подвесили ледяную люстру, такую большую, что она почти касалась пола. Все были счастливы и кружились в танцах под дивную музыку зачарованных музыкальных инструментов. И не было никогда в мире смертных празднества такого же прекрасного, как это.

Глава 19. Эмиль*


        Первое число месяца белого, 12-го по единому календарю континента
      

        17 месяцев назад
      

        Черничная гора
      
Найт открыл глаза и сладко потянулся на огромной кровати. Отбросив в сторону одеяло, он перевернулся на бок и рассматривал пробивающийся через щели в потолке холодный свет.
В спальне было тепло. Свеча, стоявшая на столике у кровати, полностью сгорела и расплылась бугристым кусочком воска на железной подставке. В зачарованном камине в гостиной еще мерцали угли.
Застелив постель и накормив прибежавшую ласку, Найт сделал себе чай с шиповником, накинул на плечи теплый плащ и вышел на улицу. Под шерстяными тапочками хрустнул снег. Угольные глаза округлились, брови, похожие на тонкий мазок туши, поднялись в изумлении, а с губ сорвался вздох восхищения. Это был первый снег в его жизни. Такой белый, чистый и легкий, как пух в подушках. Он падал с неба большими хлопьями.
Поставив чашку с блюдцем на каменную ступеньку, Найт опустился на корточки и набрал горсть обжигающе холодного снега, начавшего таять в его теплых руках. Множество снежинок разной формы сверкали кристальными гранями.
Найт мог сравнить эту сказочную красоту лишь с праздником урожая в Джейриа, когда улицы украшали лентами и гирляндами, фонариками и даже бусами из ягод и фруктов, которые мог попробовать любой желающий. Прилавки пестрели свежими овощами, какие только можно вырастить на плодородных южных землях. Танцы не прекращались с утра до ночи.
Но если для праздника урожая требовалась веселая и громкая музыка, то сейчас подошла бы тихая и нежная мелодия.
Словно ребенок Найт протоптал в снегу несколько дорожек и пальцем нарисовал на сугробах узоры, а потом, заморозив руки и ноги, с остывшим чаем зашел в тепло. Но стоило только закрыть дверь, как с той стороны об нее заскребли когти и захлопали крылья. Найт впустил сову Лейсан и, налив свежего, обжигающе горячего чая, подбросив в камин дров и развалившись в кресле, открыл конверт.

        «Доброе утро, дорогой брат! Надеюсь, ты уже наслаждаешься первым зимним днем. Я бы очень хотела разделить этот момент с тобой, но, к сожалению, в моих владениях сейчас проблемы. С больших городов понаехали толпы молодых бездельников на зимний сезон охоты, потоптали одно поле с озимой пшеницей и полезли в лес. Приходится следить, чтобы они не натворили дел похуже или, чего доброго, не наткнулись на мою резиденцию. Мне очень жаль, что так получилось.
      

        Зато сегодня утром явился страж из дворца Совета и отдал приглашения для тебя и меня на ежегодный бал-маскарад в честь первого дня зимы. Я не смогу пойти, а ты не сиди дома, как старый отшельник, приоденься и развлекись! Передаю с совой свой камень-портал. Как вернешься, просто отправь его обратно. А то еще не хватало, чтобы ты в красивом костюме ездил в город и обратно, трясясь в повозке. Денти на покупку наряда прилагаются!
      

        Целую. Твоя Лейсан».
      
К письму прилагалось приглашение и завернутый в фиолетовый бархат прозрачный камень-портал. Найт повертел его в руке, положил на стол и открыл приглашение.
«Бал-маскарад без крыльев? — Поглаживая бумагу с текстом в серебристой рамке, он раздумывал, стоит ли идти. — Похоже, это мой шанс посмотреть на божественный мир, не привлекая внимания».
После прошлого посещения дворца видеть старейшин не хотелось. Но Найту было безумно интересно посетить бал и узнать, как выглядит зимой хрустальный мост, как украсят бальный зал, во что оденутся Покровители и под какую музыку они будут танцевать.
Накормив сову и отправив ее в лес, юноша посоветовался с Кисточкой, пообещал скоро вернуться, собрался и переместился прямо из пещеры в храм. Он дождался, чтобы его никто не заметил, выскользнул из-за статуи Этери и вышел на улицу небольшого джейрийского города Иде́.
Здесь пока не выпал снег, но атмосфера на улицах была праздничная. Весь Север отмечал начало зимы каждый год. В пекарнях готовили пироги с мясом и угощали посетителей, семьи устраивали праздничные ужины, в особняках дворян проводились балы, а в центре города устанавливали ледяные статуи, вырезанные умельцами или созданные магами.
Не медля Найт направился в лавку с готовыми костюмами и попал в руки очень общительной и любезной женщины с задорной улыбкой и сияющими глазами. Поинтересовавшись, чего он желает, она моментально умчалась за нарядами, а Найт заглянул в мешочек с монетами.
«Боги! Лейсан сошла с ума!» — в ужасе подумал он, пересчитывая золотые эды. Десять! Этого хватит, чтобы обновить всю мебель в его пещере и закупить штук сто качественных магических камней для освещения.
Найт убрал деньги, оставив одну монету. Со сдачи лучше купить что-нибудь перекусить, а остальное отправить обратно Лейсан. Она, конечно, его старшая и проявляет таким способом свою заботу, но столько тратить на какую-то одежду он не станет, нет!
— Вот, молодой господин! — сияя широкой улыбкой, вернулась хозяйка лавки с охапкой пиджаков, брюк, рубашек, камзолов и поясов. — На какую сумму вы бы хотели приобрести костюм?
Найт показал ей монету, и женщина закивала:
— Тогда выберем самый лучший! Вы такой статный и симпатичный, что вам подойдет любой цвет и фасон. Будем мерить все, или вы предпочитаете что-то конкретное?
Смущенный демон с Черничной горы, ничего не смысливший в фасонах и моде, кашлянул и сказал:
— Давайте все.
Через полчаса утомительных переодеваний он, наконец, вышел на улицу в белой рубашке с жабо, бежевых брюках и жилете и в темно-зеленом камзоле со скромной вышивкой и отложным воротником. Поваренное Лейсан черное пальто он держал в руках.
Привыкший ходить в простой одежде Найт чувствовал себя немного неловко. Хозяйка магазина наговорила столько комплиментов, что он был готов провалиться на месте от смущения и, наконец-то выбравшись на свет божий, заметил, что прохожие без стеснения пялятся на него во все глаза.
По привычке пряча глаза, Найт в костюме, идеально сидящем на нем и выгодно подчеркивающим его широкие плечи, длинные ноги и узкую талию, быстро шел в направлении храма. Женщины и даже некоторые мужчины шире открывали глаза и старались как можно лучше рассмотреть лицо красивого господина. Аккуратно зачесанные назад волосы блестели на джейрийском солнышке, а полы камзола развевались на прохладном ветру. Если бы он осознавал, какое впечатление производит...
По неизвестной причине Найт не мог применить ни одного божественного заклинания. Лейсан предполагала, что дело не в нехватке силы, коей ради чего-то простенького было достаточно. Вероятнее, проблема заключалась в конфликте светлой и темной энергии.
Именно поэтому Покровителю понадобилось приложить столько усилий, чтобы в привлекающем много внимания наряде пробраться к статуе Этери и коснуться камня. Оставив пальто дома, затем он перенесся в украшенную белыми цветами, покрытыми инеем, гирляндами и серебристыми лентами беседку. На лице у него появилась золотая маска, подходящую к вышивке на камзоле. Согласно информации в приглашении, все гости получают свои маски, скрывающие большую часть их лица и глаза.
Спустившись по лестнице и обменявшись короткими приветствиями с парой Покровителей, переместившихся после него, юноша направился к мосту. Достаточно было вытянуть вверх руку, чтобы коснуться свисающих с хрустальных арок гирлянд и переливающихся в свете магических камней огромных снежинок. Колонны моста обвивали морозные узоры, и мраморный пол под ногами оказался тоже весь покрыт ими, отчего стал немного скользким. Но натренированные долгими занятиями ноги Найта, которого Лейсан раз за разом заставляла повторять одно и то же танцевальное движение, пока оно не получалось у него идельно, ступали по льду уверенно. Найт выучил больше десятка танцев за короткие три месяца, что прожил у хранительницы, и вполне мог плясать хоть всю ночь.
Покровители облачились в роскошные наряды с драгоценными камнями. Для некоторых украшений использовалась магия, чтобы они светились, источали приятный аромат или парили в виде божественного ореола, как, например, лепестки цветов или снежинки у головы нескольких божеств, прошедших мимо Найта. Тонкие ткани развевались на ветру или, управляемые аурой, плавно скользили над плечами и вокруг запястий. Демон с Черничной горы в своем костюме за один золотой смотрелся простовато, но, к счастью, нашлись и другие, кто несильно заморачивался с нарядом.
Но Найт, для которого этот бал был первым в жизни, думал о другом. Он любовался сотней ледяных скульптур в саду. Словно живые и готовые в любое мгновение сорваться с места, они сверкали в свете магических камней и отбрасывали радужные отсветы на снег и расчищенные каменные дорожки.
Здесь были грациозные русалки с огромными хвостами, на которых можно было рассмотреть каждую чешуйку, с тончайшими ледяными перепонками на руках и острыми когтями зависли над волнами, словно собираясь нырнуть в океанские пучины. Стоящие на тонких ножках и подсвеченные желтым золотые павлины, сидящий на ветке феникс, огромная рогатая змея, возвышенные хранители с ореолами снежинок и величественные Покровители. Найт словно очутился в параллельном мире.
Гости, любуясь преображенным садом, медленно шли к дверям, у которых ожидали стражи. Из вестибюля доносилась музыка, играемая зачарованными инструментами, движущимися сами по себе.
Около скульптур Найт заметил крошечных духов, светящихся голубым. По предположениям, которые так и не подтвердились за много столетий, похожие на бабочек полупрозрачные существа были душами давным-давно погибших Покровителей. Стайки бабочек порхали то тут, то там, проносять, как крохотные кометы, над головами госте и исчезая. Больше всего их появлялось во время праздников.
Одна бабочка уселась на протянутый палец Найта и пошевелила полупрозрачными лапками. Прикосновение духа было невесомым, как прохладный ветерок. Бабочка быстро перебралась от запястья к плечу и упорхнула к своим собратьям, собравшимся в мерцающее облако у входа во дворец.
Вслед за другими Найт прошел вестибюль с расписными колоннами и направился в зал Очищения, сверкающий белизной и ярко освещенный огромной люстрой, которая сама походила на перевернутый дворец с острыми шпилями.
Стоило Найту пройти вход, как к нему подошла Покровительница с золотым подносом, на котором высились узкие бокалы с пузырящейся жидкостью. Как и все на балу, женщина носила маску, но вместо роскошного платья на ней была парадная белая форма.
— Добро пожаловать на бал в честь первого дня зимы, уважаемый гость! Пожалуйста, попробуйте это прекрасное вино, привезенное старейшиной Каррин из дальних стран. Скоро начнутся танцы, вы прибыли как раз вовремя!
— Благодарю.
Юноша взял с подноса бокал и с улыбкой кивнул Покровительнице, тут же упорхнувшей к другому гостю. Поистине удивительно. А ведь в прошлый раз стража и те, кто провожал его в комнату, а потом приносил еду, к которой он так и не притронулся, воротили нос и глядели на него надменно, как на низшее существо. А без своих крыльев, в маске, скрывающей цвет глаз, и в дорогом наряде Найт стал своим.
Пройдясь по залу и вдоволь налюбовавшись его убранством, парень был вовлечен в беседу Покровительницей в зеленом платье, у головы которой вились крошечные огоньки, похожие на светлячков.
— Давайте спросим коллегу! Дорогой коллега, не рассудите ли наш спор? — Она подхватила Найта под локоть и подвела к троим мужчинам. — Мы обсуждаем поклонников старейшины Каррин и хранительницы Лейсан. Как вы думаете, у кого их больше?
Покровители чокнулись с Найтом своими бокалами и выпили заморского вина. Только тогда Найт ответил на этот показавшийся ему очень забавным вопрос. Кто, как не он, лучше всех знает, сколько подарков и писем получает его сестренка.
— Полагаю, больше у Лейсан.
— Почему вы так считаете? — Покровитель в ярко-красном костюме покачал вино в своем бокале и загадочно улыбнулся. — Может, вы один из них?
— Господин В, вы, как всегда, подозреваете всех без причин! — одернула его дама в зеленом. — Дайте хоть ответить!
— Ох, я был груб. Простите, господин?..
Найт в легкой панике хлопнул глазами под маской, но быстро сообразил, что все они тут скрываются либо за первыми буквами имени, либо за выдуманными прозвищами.
— Н, — представился юноша. — И нет, я не из числа ее поклонников, просто много слышал и подозреваю, что грозная аура старейшины Каррин играет здесь не в ее пользу.
«Хотя и Лейсан в гневе напугает кого угодно» — добавил он мысленно.
Покровители хором захохотали, а господин в красном широко улыбнулся:
— Это я вам и пытался объяснить: большинство мужчин просто ее боится, но будь она помягче, обогнала бы и Лейсан, и всех остальных вместе взятых.
— Это верно, — отсмеявшись, закивала Светлячок. — Иногда она так смотрит, что у меня сердце в пятки уходит. Особенно когда вижу этот ее жуткий меч!
— Какой? — спросил Покровитель в белом с серебром костюме и с такими же серебристыми волосами до колен. — Рассвет, что ли?
— Чего в нем жуткого? Я о Затмении. Страшно представить, что с таким оружием может совладать лишь она одна.
— Каррин могущественная.
Покровитель в красном, которого было несложно узнать даже в маске (Лейсан называла его упертым воякой с большим мечом и ужасным чувством юмора), был никем иным, как Виктором. Он на голову возвышался над далеко не низким Найтом и выглядел именно так, как тот его себе и представлял: плечистый, горделивый, с низким голосом и волевым подбородком. Все, начиная от роста, темно-русых волос, светлой кожи и заканчивая привычкой говорить прямо то, что думает, выдавало в нем северянина с ног до головы. Ризский Покровитель, почитаемый наравне с Сибиллой и Эдвардом, оказался неплохим собеседником. Некоторые его шутки, как и говорила Лейсан, не удавались, но глупым его назвать у Найта язык бы не повернулся.
— Уверена, что с вами мы раньше не общались. — Чуть склонив голову набок, Светлячок внимательно разглядывала Найта.
— Просто я давно не был на подобных мероприятиях, — оправдался Найт и поспешил перевести тему. — Мне сказали, что скоро будут танцы. Не представляю, как некоторые будут передвигаться в своих нарядах.
Он кивнул в сторону Покровительницы, за которой тянулся длинный шлейф из легкой розовой ткани. Остальные божества только чудом его не потоптали. Светлячок зассмеялась и провела кончиком пальца по своему подолу. Платье поменяло форму, став короче и потеряв пару слоев юбок соответственно.
— Чего только не придумают девушки, чтобы покрасоваться, — хмыкнул четвертый в их компании, мужчина с длинной медной косой.
— И это говорит тот, кто нарядился в дахадскую парчу и бриллианты из Харсанских рудников, — маска скрывала верхнюю половину лица Виктора, но по улыбке было ясно, что его глаза прищурены. — Подражаешь Эйдену?
— Бред, — фыркнул рыжий и залпом допил остатки вина. Проходивший мимо Покровитель с подносом проворно заменил один бокал на другой.
— Тогда тебе стоит обрезать волосы, как сделал он пару лет назад. А если станешь носить белое, вас будет сложно отличить.
— Господин В! — строго произнесла Светлячок. — Не начинайте. Тем более при нашем новом знакомом.
Виктор поднял руки в примирительном жесте:
— Извини, Эмиль, я же обещал вас не сравнивать.
— Ой, тебя раскрыли! — ахнул господин И, покосившись на молчавшего и лениво попивавшего вино Найта.
Эмиль щелкнул пальцем лежавшую на его плече длинную косу и сказал с ноткой самодовольства:
— Ничего. Все равно только дурак не узнал бы меня.
— Хм, я не узнал.
Все синхронно обернулись к их новому знакомому.
Найт честно не знал зачем это ляпнул. Просто рядом с этим Покровителем он чувствовал себя некомфортно, как будто вокруг его шеи обвивается длинная оранжевая змея. А еще он действительно не имел ни малейшего представления о том, кем он может быть, пока не услышал имя. Лейсан упоминала, что в Харсане есть еще один довольно известный Покровитель, однако Найт представлял себе Повелителя Песков немного иначе.
В контексте разговора эта фраза из его уст звучала как оскорбление. Прикусив язык и тысячу раз отругав себя за несдержанность, Найт уже не мог забрать слова обратно. Эмиль как-то сконфуженно дернул уголками губ, пытаясь то ли выдавить улыбку, то ли скрыть оскал. А Виктор кашлянул в кулак, но смешок был отчетливо слышен.
Ситуацию спасла появившаяся в центре зала Покровительница в серебристом платье, отличавшимся от остальных нарядов элегантной простотой. Но от этого красота Сибиллы ничуть не меркла. Старейшина тоже была из тех, кого невозможно не узнать.
Увидев ее, все Покровители собрались группами в большой круг и прекратили разговоры, приготовившись слушать. Усиленный магией голос Сибиллы разнесся по огромному залу и был слышен даже на балконе и в вестибюле.
— Я рада приветствовать всех вас на празднике первого дня зимы. Мы устраиваем его каждый год, чтобы понаблюдать за неизменной красотой снега над Ашерским лесом и вспомнить знаменательное событие, ставшее благословением не только для человеческого, но и божественного мира: рождение нашей Каррин!
Покровители зааплодировали старейшине в алом, которая вышла к Сибилле.
— Поздравляю тебя, дорогая. — Провидица вручила Каррин красную розу из сияющего магического камня.
Когда новая волна аплодисментов смолкла, Сибилла продолжила:
— И, конечно, по сложившейся традиции, мы отметим таланты. Каждый раз наши Покровители зимы, воды и холода поражают своими творениями. Мы со старейшинами решили присудить победу в создании ледяных скульптур Юки, которая создала прекрасных русалок. Поздравим ее!
Весь зал Очищения выразил свое согласие с таким решением бурными овациями. Сибилла надела на голову маленькой черноволосой девушки в сверкающем кристаллами белом платье диадему из хрусталя. Юки едва не запрыгала от радости и упорхнула к стайке Покровительниц, принявшихся поздравлять и нахваливать ее.
— В этом году бал откроют Эйден и Каррин под арконский вальс «Ледяное сердце». Меня и Ноэ вы сможете найти на втором этаже в зале для чаепитий. Веселитесь, дорогие!
— Ха-ха-ха! Заставить эту вечно цапающуюся парочку открывать бал? — рассмеялся Виктор. — Чем же они опять провинились перед Ноэ?
— Думаете, это его идея? — разглядывая появившихся в зале мрачных старейшин, подал голос Найт.
— Естественно. Ставлю на то, что они в очередной раз что-то сломали во время драки.
— Не-а, — качнул головой господин И, а его волосы колыхнулись, словно водопад. — Скорее всего Каррин привезла что-то ценное или очень вкусное, а Эйдену это приглянулось. В итоге ссорой они довели Ноэ до белого каления.
— А я думаю, что все это придумала Сибилла, — вклинилась Светлячок. — Она ведь до сих пор не оставляла попытки их примирить.
— Если кто-то однажды заставит этих двоих согласиться друг с другом и забыть о вражде хоть на день, я клянусь, что преклонюсь перед ним и буду ратовать за включение этого гения в Совет в качестве пятого старейшины! — пообещал Виктор.
— Будь осторожен! — широко улыбаясь, предостерег господин И.
— Но за последнюю тысячу лет это никому не удалось, так что я в безопасности.
Найт подумал: «А то, что недавно они единодушно собирались убить меня, считается?»
С трудом скрываемым недовольством и презрением друг к другу одетый в янтарный костюм Эйден и нарядившаяся в алое платье с широкими рукавами Каррин закружились в центре зала в ритме вальса. Следом к ним присоединились и другие пары. Пестрая, сверкающая украшениями и улыбками толпа образовала поток, в котором было полно маленьких водоворотов.
Допив вино, Найт отказался от второго бокала. Опьянение от наступило очень быстро даже от столь малого количества выпитого и не устранялось с помощью божественной силы. Почувствовав легкое головокружение, юноша отошел в сторону вместе с новыми знакомыми, чтобы не мешать кружащимся парам. Светлячок зашептала на ухо Виктору и потащила смеющегося Покровителя танцевать. Господин И тоже выбрал себе партнершу, а Эмиль по неизвестной причине застыл, как статуя, в двух шагах от юноши и с отстраненным выражением лица глядел сквозь толпу.
— Как так вышло, что ты не узнал меня? — весьма фамильярно спросил он на харсанском, притом с нескрываемым раздражением в голосе.
Найт повернул голову и уставился на профиль Эмиля и его роскошный камзол. Изготовленная в столице Харсана парча считалась одной из самых красивых в мире и имела огромную стоимость. Но Найт не знал о ней, никогда не видел и не слышал о том, что, оказывается, Эйден тоже носил одежду из этой ткани.
В харсанском языке было четыре стиля речи. Первый — вежливый, чтобы говорить с теми, кто выше тебя (обращение «Вы»). Второй — вежливый для общения с незнакомыми людьми или теми, кто ниже или равен с тобой по положению (обращение «Вы» или «ты»). Третий — простой, использующийся для разговоров с близкими и друзьями (обращение «ты»). И четвертый — особенный. В зависимости от того, как называл вас собеседник, используя этот стиль, можно было понять, кто перед вами: правитель, старший родственник или просто тот, кто совсем вас не уважает. Именно так некоторые харсанские дворяне разговаривали с простолюдинами. Именно так с Найтом заговорил Эмиль.
Покровители прекрасно понимали друг друга, поэтому обычно все говорили на языке той страны или области, где они родились, или же на том, который им больше нравился. Найт не был бы удивлен, обратись к нему Эмиль вторым стилем, ведь именно так он говорил с остальными. Но это... Юноша на мгновение лишился дара речи. Мысленно обматерив себя за то, что ранее задел обидчивого господина неуместной фразой, он искренне извинился прощения:
— Мне жаль. Как я и говорил, на подобных мероприятиях я бываю очень редко, поэтому...
— Можешь лгать простодушным идиотам вроде Инея, — перебил Эмиль, наконец-то удостоив Найта легким поворотом головы в его сторону, — подлизываться к Виктору или Талии, но я знаю, зачем ты это сказал.
— Зачем? — в недоумении спросил Найт.
Эмиль усмехнулся, отшвырнул бокал, который едва успела поймать женщина с подносом, и приблизился к Найту вплотную. Его тонкие губы растянулись в почти змеиную улыбку, не хватало только раздвоенного языка. Он понизил голос и проговорил с раздражением:
— Эйден, Эйден, Эйден! Всюду один только он. А вы, мелочь, ползаете вокруг, словно он не Покровитель, а пятый бог. Какой же позор! — Эмиль цокнул языком и усмехнулся, глянув в сторону танцующих пар. — Ладно еще Виктор — для него это только шуточки. А что же ты? Кто ты вообще такой, чтобы иметь право не знать меня?!
«Но я правда не знаю тебя, ты, псих! Это ваши с Эйденом проблемы, разбирайтесь сами!» — мысленно взмолился Найт, а вслух сказал:
— Если я такая мелочь, то стоит ли расстраиваться из-за моих слов?
Ему стоило бы прикусить язык и засунуть свою гордость куда подальше. Тогда, возможно, удалось бы избежать последствий этого разговора. Но Найт был немного пьян, зол на то, как к нему обращались, а еще притворялся таким же, как все, поэтому не мог уступить и позволить считать себя одним из прихвостней Эйдена. Или, что хуже, слабовольным дураком, открывающим рот лишь в том удобном случае, когда ему не могут дать отпор. Лейсан удивлялась, откуда у него это упрямство и дерзость, странным образом сочетающиеся с низкой самооценкой, и сам Найт тоже.
— Как твое имя? — внезапно спросил Эмиль.
— Разве не для того устраивался маскарад, чтобы все могли скрыть свою личность?
— Всего лишь традиция. Назови имя.
— Понимаю, я вас разозлил. Но я не стану его называть, как бы вы ни настаивали.
— Тебе есть что скрывать?
— Нет, — с легкой улыбкой соврал демон с Черничной горы, чувствуя, будто вокруг его шеи кольцами обвивается змея и начинает душить.
— Тогда почему?
— Не хочу. И я уже извинился, так почему бы нам не оставить эту тему?
Зачарованные инструменты играли завершающую и звучащую немного трагично часть арконского вальса. Все были заняты собой, и интереса к двум мужчинам, наполовину скрывшимся в тени колонны, никто не проявлял.
Уголок губ Эмиля дернулся. Многие сравнивали его с Эйденом, многие пытались вывести из себя, шептались за спиной, обсуждая его «подражание» старейшине. Но никто не показывал пренебрежения. А этот выскочка в дешевом костюме, который он, судя по крою, купил в какой-то дыре в Джейриа, просто не хотел говорить ему свое имя! Эмиль видел его впервые и предполагал, что господин Н из тех Покровителей, о которых говорили лишь после их рождения и еще немного, когда они исполняли желания. Их, несомненно, приглашали на праздники и собрания, или же они несли здесь службу. Но большинство превращались в хранителей и предпочитали сидеть в глуши, наслаждаясь праздной жизнью, или становились сплетниками, стайками вьющимися около Покровителей помогущественнее и повлиятельнее.
Пылающий взгляд Эмиля, которым можно было с легкостью спалить дрянную одежку господина Н до тла, был скрыт маской. Но магия, затрещавшая желтыми искрами у его головы и запястий, ясно давала понять, в каком он бешенстве:
— Не хочешь?
Найт не знал, насколько силен Эмиль, но мог с уверенностью сказать, что его собственная аура в сравнении с этим — ничто, пыль, которую легко укротить и подавить. А еще здесь была куча народу, чье внимание привлекать ой как не хотелось.
Но Эмилю, похоже, было плевать. Он наклонился и прошипел:
— Я все равно его узнаю. Посмотрим, стоишь ли ты того, чтобы принимать твои извинения.
И он ушел, одарив Найта напоследок ослепительной и в то же время ядовитой, как сто тысяч харсанских кобр, улыбкой.

        * На персидском языке имя Эмиль означает «противник».
      

Глава 20. Осколки гордости

Когда заиграла новая музыка, большинство Покровителей сменили партнеров, а Эйден и Каррин с заметным облегчением разорвали объятия и перекинулись несколькими колкими фразами. Они стояли как раз неподалеку от колонны, с обратной стороны которой Найт сердито вливал в себя вино.
— Ты танцевала прекрасно, — похвалил Эйден, отвешивая легкий поклон. — Мои ступни почти не пострадали.
— Ты тоже был неплох, когда я вела, — парировала Каррин.
— Твоя элегантность не знает границ.
— О, так только с тобой. Ты должен гордиться.
— Могу ли я пригласить тебя на еще один танец?
— Только если ты хочешь снова рискнуть своими ногами.
Их противостояние продолжалось уже тысячу лет, о нем ходили легенды. Увидеть его воочию было забавно.
Найт подождал, пока они уйдут подальше, и стал высматривать, с кем бы потанцевать. Его обучал не кто-нибудь, а сама королева бала в честь одна тысяча девятисотой годовщины со дня окончания Великой войны с демонами. Золотой кубок почти сотню лет пылился среди прочего хлама в резиденции Лейсан.
Демон с Черничной горы стоял, лениво прислонившись к колонне и скрестив руки на груди. С легкой улыбкой, украшающей его наполовину скрытое маской лицо, он казался едва достигшим совершеннолетия дворянином, выросшим среди книг и красоты, с детства любимым и знающим, насколько он хорош. Но стоило только губам приоткрыться — и вместе с клыками появлялась игривость, загадочность и даже опасность.
Не подозревая о количестве направленных на него взглядов, Найт прошел по залу, лавируя между танцующими парами, и остановился перед невысокой Покровительницей.
Юки подняла украшенную диадемой головку. Она уже давно поглядывала на юношу, и наконец он подошел, улыбнулся и протянул руку:
— Поздравляю вас с победой, госпожа Юки. Хотя больше русалок, мне понравились узоры на колоннах моста.
Девушка смущенно улыбнулась и подала руку для поцелуя. Когда Найт отпустил ее ладонь, он спросила:
— Как вы узнали, что это сделала я?
— На руках у одной из русалок точно такой же узор. Очень красиво.
Все заткнулись, пораженные услышанным. Неужели это заметил только он?!
Найт предложил Юки локоть и увел ее в центр зала.
Покровители зашептались:
— Пойдем-ка, взглянем на эти  узоры.
— Как мы сами не заметили?
— А ты вообще на эти скульптуры смотрела? Я глянул только на те, что стояли у входа.
— Кто этот парень такой? Кто-нибудь его знает?
Не запомнивший ни одного из них Найт кружился вместе с Юки.
— Откуда вы, господин Н? — поинтересовалась девушка.
— Из Джейриа, — выдал Найт и тут же пожалел об этом, потому что все знали, что в Джейриа есть только пять Покровителей, одна из которых — его названная сестра.
Но Юки, похоже, ко «всем» не относилась.
— Всегда мечтала побывать в Джейриа, но там у меня, к сожалению, нет знакомых.
— Вы не общались с хранительницей Лейсан?
— Ох, она такая занятая... Нам не удалось познакомиться. К тому же я только в третий раз во дворце.
Найт сменил направление их шагов и осторожно произнес:
— Простите за такой вопрос... Сколько вам лет?
— Пятнадцать! — щеки Юки порозовели. — Вы, наверное, думаете, что я веду себя, как восторженный ребенок? Просто я много времени провела, занимаясь горными ледниками на востоке, которые угрожали деревням. Жила в глуши, а теперь вдруг выбралась в свет. Может, это прозвучит странно, но мне привычнее и проще общаться с людьми. Здесь все такие величественные и...
Она замялась, стараясь подобрать удачное слово, а Найт усмехнулся и сказал:
— Старые?
Юки расхохоталась. Милая Покровительница, считающая себя самой младшей, не подозревала, что ее уверенно ведет в танце юноша, который лишь несколько месяцев назад впервые открыл глаза.
Смеясь вместе с ней, Найт вдруг ощутил, насколько он маленький в сравнении с этим дворцом, Севером, Юралией и всем миром, в котором еще столько всего неизведанного. Раньше он представлял, как отправится в путешествие, объездит весь континент и даже поплывет за море на другой, чтобы увидеть обитающих там животных, посмотреть на быт людей и познакомиться с божествами. Дальние страны, новая еда, запахи и виды манили его. Но теперь демон с Черничной горы был заперт в своих пещерах вместе с темной аурой и несбыточными мечтами. У него даже не было возможности взлететь к облакам или поговорить с людьми, никем не притворяясь.
Отсмеявшись, Юки задала вполне закономерный вопрос:
— А сколько лет господину Н?
Честно говоря, Найт об этом не задумывался. Если и было какое-то прошлое, он его не знал, да и время, проведенное в темноте подсчитать мог с трудом. Около года? Или чуть больше? Нет, возможно, всего несколько недель. Зачастую он чувствовал себя подростком или глупым ребеном, а иногда вдруг находило странное ощущение, будто он прожил тяжелую жизнь и сейчас ему около пятидесяти. Может, виной тому было одиночество или осенние пейзажи, после созерцания которых на него нападала меланхолия? Неясно. Да только порой Найт замечал, что начинает ворчать, вздыхать или с печалью вспоминать о былом, как какой-то старикан.
Боги! Неужели все живущие в уединении Покровители становятся такими?!
— Это тайна, — загадочно улыбнулся Найт, ловко разворачиваясь спиной к Эйдену. — Впрочем, я ненамного старше вас.
Юки ничуть не расстроилась из-за такого ответа.
Они и продолжили танцевать, болтая о бессмысленных вещах и посмеиваясь над шутками друг друга, пока музыка не сменилась.
— Господин Н, — убирая прядку длинных волос за ухо, позвала девушка. — Мне очень нравятся скрипки. Может, мы с вами снова станцуем вместе?
— С удовольствием. Где вы учились танцам?
— У смертных девушек из театра, куда часто заглядывала у себя на родине. Они, конечно, танцуют в разы лучше меня.
— Но вы очень талантливая!
Юки покраснела:
— С-спасибо.
Они ловко встроились с вереницу танцующих пар. Этот танец под быструю музыку скрипок считался одним из самых сложных, поэтому многие Покровители предпочли постоять в стороне. Кто-то использовал магию и запустил парить над залом ленты белой энергии, похожей на длинные хвосты комет. Вместе с иллюзорным снегом, медленно опускающимся с потолка, это смотрелось очень эффектно, особенно когда ленты обвивали силуэты пар и скользили под их ногами.
Полностью погрузившись в танец и сосредоточившись на движениях друг друга, Юки и Найт перешли на новый уровень, словно читая мысли друг друга. Стоило одному протянуть руку или сделать шаг, как другой сразу понимал, что нужно делать. Они разрывали контакт, делали несколько движений и снова кружились, крепко держась за руки. Белое платье Покровительницы стало мешаться, и она, проведя рукой по длинному подолу, немного укоротила его и убрала объем юбки.
Сбившись с ритма, некоторые пары покидали центр зала, а два юных Покровителя не замечали этого.
Приподняв Юки и сделав поворот, Найт опустил ее и обошел по кругу. Хлопнув в ладоши, они сменили направление и стали двигаться зеркально друг другу. Музыка изменилась. Еще две пары отошли к зрителям, устало выдыхая. Девять, затем восемь, семь... В итоге осталось только три.
Сначала Найт переживал, что Юки устанет или ей надоест, но она двигалась все быстрее.
— А если я применю немножечко магии? — предложила девушка. — Поймаете меня?
— Постараюсь, — ответил Найт, хитро улыбнувшись.
— Господин Н!
— Обязательно.
Отпустив его, Юки сделала несколко шагов в сторону, оттолкнулась носком туфли от пола и красиво скользнула по ледяной дорожке прямо в руки партнера. Подхватив ее, Найт сделал два оборота. За белым платьем оставался длинный шлейф из настоящих снежинок. Убедившись, что это работает и смотрится красиво, Юки еще несколько раз намораживала на полу тонкий слой льда, скользила по нему, а потом развеивала мелким снегом, чтобы никто другой не поскользнулся.
Вскоре третья пара тоже выбыла.
Найт немного отвлекся, решив взглянуть на других танцующих. Только одна пара старательно выписывала пируэты. Женщину Найт раньше не видел, а вот ее партнером был никто иной, как Виктор. Оба сосредоточенно следили за движениями, их руки были напряжены, а губы сжаты.
«Танец правда такой сложный? — удивился Найт. — Надеюсь, это не какой-нибудь конкурс. Я не хотел привлекать к себе столько внимания. Пора бы заканчивать».
— Госпожа Юки, может, мы уже...
— До конца осталось совсем чуть-чуть! — быстро проговорила Покровительница. — У меня есть идея!
Она была так воодушевлена, что он просто не мог попросить ее закончить танец прямо сейчас.
«На мне маска, меня не узнают, — успокаивал себя демон с Черничной горы, выслушивая идею Юки. — Мы закончим, и я уйду. Все будет хорошо».
— Не хотите использовать свою ауру тоже?
— Она не так красива, как ваша, — скромно ответит Найт.
«Вы испугаетесь и убежите, крича «демон». И это будет лучшим вариантом из всех возможных».
— Вы скромничаете, господин Н. Готовы?
— Да.
Струны скрипок могли бы порваться от следующих нот, будь инструменты обычными. Найт и Юки двинулись навстречу Виктору и его партнерше, а из-под их ног летели ледяные искры. Другая пара тоже использовала магию, но у Юки получалось лучше.
Найт не был тем, кто бросает дело на полпути. Он танцевал, как в последний раз. Все мысли вылетели из головы. Его восхищала Юки, восхищал бал, он сам себе нравился. Казалось, если он сейчас раскроет крылья, они обретут небывалую силу, и он сможет взлететь.
Музыка остановилась. Найт и Юки замерли напротив другой пары. Вчетвером они смотрели друг на друга две или три долгих секунды, пока зал Очищения не взорвался громкими аплодисментами и восторженными возгласами.
— Это было просто невероятно!
— Виктор, оказывается, способен и на такое! Почему он раньше так не танцевал?
— Кто этот талантливый господин в зеленом? Вы его знаете?
— Юки сегодня в центре внимания. Посмотрите, какая счастливая!
— Браво! Восхитительно!
Пары поклонились друг другу и залу.
— Эй, господин Н, а ты хорош, — улыбнулся Виктор.
— Спасибо, вы...
— Обращайся ко мне на «ты», тем более на ризском. Не люблю я все эти церемонии.
— О, хорошо. — Найт был удивлен, что такой могущественный Покровитель позволил говорить с собой фамильярно. — Ты...
— Был невероятен? Знаю! — Виктор горделиво поправил лацкан камзола. — Они все твердили, что я умею только болтать и размахивать мечом. Что ж, теперь наконец-то заткнутся.
Покровители обступили их и заговорили все разом. Виктор ответил на несколько вопросов о своем внезапно проявившемся таланте, отшутился и посоветовал больше не называть его грубым воякой, поскольку ему, несравненному Первому Покровителю Ризы, не чуждо и чувство прекрасного.
Найт вежливо уклонялся от ответов или говорил коротко, переводя тему. Слишком много внимания. Нужно уходить. Сейчас же!
— Думаю, вы с Юки победите, — сказал Виктор. — Господин Н, как твое настоящее имя?
Юноша открыл рот, не зная, что сказать. Ему хотелось просто раствориться в воздухе.
— Расступитесь, — прозвучал голос, который он хотел услышать меньше всего.
По спине пробежали мурашки.
Перед Эйденом Покровители образовали проход. Все улыбались и ожидали, что он поздравит танцоров и предложит проголосовать за победителей. Но сказал он совсем другое:
— Сними маску.
Не обернуться было нельзя, но Найт сделал. Стоя спиной к Эйдену, даже не шелохнулся, и тот повторил резким тоном:
— Сними маску!
Найт все же обернулся и спросил, чуть склонив голову в знак уважения:
— Старейшина, почему? Это ведь маскарад.
Эйден, сам будучи без маски, приподнял бровь и, резко приблизившись, сорвал ее с Найта.
— Хах, так и думал. Это ты.
Секунду назад метавшийся в поисках путей отступления испуганный взгляд черных глаз встретился с колючим взглядом янтарных.
Губы Эйдена растянулись в усмешке:
— А ты не робкого десятка.
Все замолчали, наблюдая за сценой. Найт просто смотрел на Эйдена и молчал.
Заговорил Виктор:
— Старейшина, что-то не так?
Юноша тихо произнес:
— Я получил приглашение... Но, если старейшина желает, я уйду прямо сейчас.
— Я позволил тебе уйти? — Покровитель Харсана наклонился ближе и сказал: — Ты будешь стоять здесь столько, сколько я прикажу.
Он выпрямился, бросил маску под ноги Найту и обвел взглядом Покровителей, часть из которых уже заметили цвет глаз господина Н и либо поспешили отступить, либо ждали объяснений с возмущенными лицами.
— Эти глаза! Он что демон?!
— Как во дворец Совета попал демон?
— О чем вы говорите? Как он может быть...
— Представишься сам? — спросил Эйден у опустившего взгляд в пол юноши. — Или мне представить тебя?
Найт поджал и прикусил губы.
Эйден глянул на Виктора, который в замешательстве стоял рядом и раздумывал, как это он, великий воин, мог перепутать демона с божеством.
— Некоторые из Покровителей с севера, вероятно, слышали о байках, распускаемых смертными об одной горе и о том, кто живет на ней, — проговорил Эйден. — Но тот человек был лишь старым магом.
— Он пропал не так давно, — припомнил Виктор, хмурясь.
— Но появился кое-кто другой.
— Ты говоришь о демоне с Черничной горы?
Найт уставился на внезапно нарисовавшегося за спиной Виктора Эмиля, который бросил на него такой уничижительный взгляд, что юноша ощутил, будто его окунули в ледяную воду.
Эйден хмыкнул.
— Да. И он пожаловал сюда. — Понаблюдав за реакцией ошарашенных и разгневанных Покровителей, он продолжил: — Вот только никакой он не демон, иначе я и другие старейшины избавились бы от него еще в тот раз, когда его привела Лейсан.
Все были в шоке. Особенно от того, что имя хранительницы прозвучало в подобном контексте.
— Людские желания способны создать даже недобожество с демонической, но очень слабой аурой. — Эйден вновь обратился к Найту, который мечтал провалиться сквозь мраморный пол и разбиться о дно ущелья. — Для любого Покровителя, даже для тебя, назваться демоном — позор. Никому бы и в голову такое не пришло. Мы доверились Лейсан, когда она пообещала присмотреть за тобой, а ты решил опозорить ее имя.
Найт сжал зубы и опустил ресницы.
— Где ты взял приглашение?
— Лейсан прислала, сказав, что его доставил страж, — ответил Найт.
— Покажи.
Найт опустил руку в карман, но нашел там лишь горстку пепла.
Заметив его замешательство, Эмиль усмехнулся. Найт понял: приглашение сгорело, когда этот псих использовал ауру. Значит, это месть?
— Не покажешь? — прищурился Эйден. — Может, потому что оно на чужое имя? Например, Лейсан. Она дала тебе его?
— Нет, — тихо сказал Найт. — Она ничего не знает.
Он не мог позволить другим думать плохо о Лейсан.
— Ты солгал уже дважды, — холодно произнес старейшина. — Скажи правду: ты его украл?
Найт вскинул голову и встретился взглядом с Эмилем, который буквально торжествовал.
— Я...
— Подождите! Послушайте! — Вперед выступила Юки, вызвав всеобщее изумление. — Старейшина Эйден, что плохого в том, что господин Н пришел на бал? Как вы сказали, он тоже Покровитель. Так почему...
Найт заметил едва уловимое движение мужчины с медной косой, услышал странный звук и среагировал раньше, чем успел подумать. Бросившись вперед, он оттолкнул Юки и сам отпрыгнул в сторону, но все равно оказался к опасности ближе всех.
Исполинская люстра сорвалась с крепления. Она походила на оскалившее пасть чудовище, пока падала. Звон был оглушительный. Кристаллы хрусталя и магические камни разбивались о мраморный пол. Тысячи осколков полетели в разные стороны, разрезая дорогую ткань нарядов Покровителей и задевая их тела. Испуганные крики потонули в грохоте рухнувших вместе с подвесками металлических креплений и цепей. С громким «донн!» упал большой крючок, пробив в полу вмятину.
— Осторожно! Все в сторону!
— Берегитесь осколков!
Порезы на бессмертных телах мгновенно излечивались, кровь даже не успевала испачкать порванные наряды. Все разбежались и ошарашенно смотрели на разбитую люстру. Магические камни еще ярко светились, кое-где валялись куски разноцветных тканей, подносы с разбитыми бокалами и украшения. Над всем этим быстро пролетела стайка духов-бабочек.
А у самой люстры, сжавшись и закрыв голову руками, лежал демон с Черничной горы. Его внезапно появившиеся крылья все сплошь были покрыты осколками и приняли на себя основной удар. Черные перья усыпали пол, будто брызги туши. Одежда на его спине порвалась. Невероятно, ткань даже не была зачарована!
Оглушенный и напуганный звоном, Найт приподнялся на локтях и медленно сфокусировал взгляд. Он лежал на впивающихся в тело осколках в небольшой луже крови. Несколько крупных кусков хрусталя торчали из ног, бока и плеча, на которые он упал. Ладони тоже были изрезаны, а левый глаз залила теплая кровь, от которой слиплись ресницы. Боль пришла неожиданно, будто ждала, пока юноша разглядит в отражении на осколках свое бледное лицо.
Найт стряхнул мелкие с рук и ног, протер рукавом лицо и со стоном вытащил из живота большой кусок хрусталя. И лишь тогда ощутил тяжесть за спиной. Огромные черные крылья — как доказательство его преступления — лежали на полу в окружении перьев и крови.
Часть ран исцелила божественная сила. Несколько осколков, глубоко вонзившихся в тело, надо было еще вытащить. Но он не мог. Его руки дрожали, а взгляд метался от крыльев к разбитой люстре, от обступивших его Покровителей к своим окровавленным ладоням.
Никто не сделал и шага, чтобы помочь ему подняться.
«Где Юки? — забеспокоился Найт, оглядывая толпу и пытаясь отыскать невысокую девушку с длинными черными волосами. — Я ведь оттолкнул ее, с ней должно быть все хорошо. Может, она испугалась и убежала? Или ее кто-то увел?»
Его взгляд наткнулся на горящие ненавистью глаза Эйдена. Из плеча старейшины торчал кусок хрусталя, разорвавший рукав камзола. Мужчина вытащил его и отшвырнул. Осколок разбился, привлекая внимание.
— Ничего страшного, — голос Эйдена был ровным и успокаивающим. — Всего лишь люстра. С этим легко справятся несколько заклинаний. Важнее, что никто серьезно не пострадал.
Тот факт, что большая часть осколков ранила демона с Черничной горы, никого не волновал. Потому что он был не один из них. Он был чужой.
Эйден развернулся и хмуро взглянул на Найта, приказав:
— Убери крылья.
Юноша непонимающе моргнул.
— Я сказал тебе убрать это убожество, — вокруг пальцев Эйдена затрепетали языки пламени. — Живо, пока я их не сжег!
Черные крылья дрогнули, когда Найт попытался приподнять их. Мышцы отозвались острой болью в тех местах, где еще оставались осколки. Наконец он убрал их, поморщившись, и огонь потух.
— Из-за случившегося я не стану тебя наказывать, — заявил Эйден. — Но в следующий раз я не буду столь снисходителен. Твои раны что, еще не зажили? — уголки его губ приподнялись в презрительной усмешке. — Как и следовало ожидать, ведь у тебя даже имени нет.
«Как это нет?!» — Найт разозлился и, с трудом поднявшись на ноги, прямо посмотрел Эйдену в глаза.
Покровителей поразило то, с какой обидой и негодованием маленький демон уставился на старейшину.
— Есть.
— Чего? — Эйден поднял бровь.
— И меня есть имя! — почти выкрикнул Найт.
— Правда? И какое же?

        «Твои глаза такие черные, но в них отражается свет. Как будто чистое небо, усыпанное звездами» — прозвучал в голове мягкий голос Лейсан.
— Найт...

        «Есть много тех, кто боится темноты, боится неизвестности. В мире много злых существ, управляющих тьмой. Они не знают жалости и ненавидят добро. Но твоя тьма отличается: она не плохая и не хорошая. Она лишь тебя защищает. Точно как ночь, лишающая нас солнца и тепла до рассвета, но позволяющая спокойно выспаться. Она просто есть».
      
— Меня зовут Найт.

        «Разве ночь не красивая? Посмотри, как ярко светят луны и звезды. Твоя улыбка и твои глаза сияли так же, когда я тебя нашла. Теперь тебя зовут Найт. Тебе нравится? Станешь моим младшим братом, Найт?»
      
Это имя сразу слилось с его существом, прочно переплелось с душой. Встретив Лейсан, он обрел дом и того, с кем можно поговорить, кому можно довериться. Что еще важнее, он обрел себя.
До Найта долетали отдельные фразы и смешки Покровителей:
— Этот мелкий демон не боится Эйдена?
— Не много ли он себе позволяет?
— Старейшине надо наказать его, а не вести беседы.
— Он сам выдумал себе это дурацкое имя? Какой позор!
Найт не хотел их слушать. Но Эйден молчал, а они говорили все громче.
Наконец старейшина хмыкнул и спросил:
— И кто же дал тебе его?
— Лейсан.
Это подняло новую волну негодования:
— Как он может наговаривать на нее?!
— Подлец смеет произносить ее имя!
— Лейсан пожалела его, а он вот так отплатил ей? Как мерзко!
Многие воздыхатели были возмущены и едва не набросились на юношу. От рукоприкладства их сдерживала только гордость, но она почему-то не мешала выкрикивать оскорбления.
В этот момент из толпы выступила Каррин.
— Что у вас происходит? Даже из зала для чаепитий слышно, — маски на ней уже не было, и золотые глаза излучали раздражение и злость. — Кто уронил люстру? — Она обнаружила рядом с горой сверкающих осколков черноволосого юношу в изодранном костюме. — Ты?!
Полыхнула алая аура, но Эйден сказал:
— Это сделал не он.
— Тогда кто?!
Бросив короткий насмешливый взгляд в сторону Эмиля, кончик косы которого срезало осколком, Покровитель Харсана коснулся рукава Каррин, призывая ее успокоить свою магию.
— Случайность. — Он вновь посмотрел на Найта, и хотя оба они были примерно одного роста, юноша казался маленьким и жалким рядом с ним. — Имена нам дают люди. Это закон. Даже если Лейсан называет тебя Найтом, это ничего не значит. Без храмов, имени и верующих в тебя смертных ты никто. Безымянный. Считай, что тебя не существует. Явиться сюда было твоей огромной ошибкой. А теперь убирайся.
Найт застыл с отрешенным взглядом.
Он никто? Его не существует?
Но ведь он здесь! Живой, настоящий, дышащий и чувствующий, как и все! Ну почему он родился на свет не с белыми крыльями? Почему он должен это терпеть?!
Стоявшая в шаге от Эйдена Каррин выглядела еще опаснее. Сомнений не было: если Найт еще раз откроет рот, его просто убьют.
Хрустя осколками под подошвами туфель, он пошел через весь зал к дверям. Каждое движение отдавалось болью в области бедра, где обнаружился похожий на иглу кусок светящегося камня, пропоровший брюки. Рана на боку еще не затянулась. Голова пульсировала в такт шагам. Неровные кровавые следы тянулись цепочкой, постепенно светлея.
Почти у самого выхода стоял Эмиль. Он наклонился к Найту, когда тот проходил мимо, и ядовито проговорил:
— А ведь я сразу почувствовал, что с тобой что-то не так. Во что бы ты ни оделся, сущность темной твари не скрыть. И почему старейшины просто не прикончили тебя?
Демон с Черничной горы притормозил и, не поворачивая к нему головы, холодно сказал, обнажив клыки в зловещей улыбке:
— Тогда убей меня. Или можешь только шипеть и ронять люстры?
— Это была случайность!
— Тебе не идет дахадская парча. Гораздо лучше смотрелась бы змеиная кожа.
Глаза Эмиля опасно сверкнули.
Толкнув двери, которые стражи не стали открывать для него, и оказавшись в коридоре, Найт ощутил обжигающий удар ауры в спину и пошатнулся. Кровь подступила к горлу, но он ее проглотил и поплелся дальше.
Шаг, шаг, еще шаг. Держать спину ровно, не падать. Большего позора он не перенесет.
Колонны, барельефы и фрески расплывались перед глазами. Боль туманила рассудок. Этот удар был сильнее, чем показалось вначале. Но, если отмотать время назад, Найт повторил бы все слово в слово.
От потери крови стало холодно. Найт дрожал, но ни на миг не остановился, стремясь скорее покинуть это место. Оказавшись в саду, он услышал за спиной скрипки.
Представший перед ним частью волшебной зимней сказки дворец теперь виделся огромной глыбой льда с колючими шипами, торчащими из стен. Скульптуры молчаливо провожали бредущего по дорожке юношу ничего не выражающими взглядами пустых ледяных глаз. В них больше не было ни красоты, ни величия. Только холод и равнодушие, которыми они не отличались от Покровителей.
Духи-бабочки порхали вокруг одинокой фигуры, не решаясь приблизиться. То ли они были напуганы, то ли чувствовали, что ему все здесь стало безразлично.
На мосту Найт дважды поскользнулся и упал, растянувшись на обледеневшем мраморе. Осколки врезались глубже, из глаз брызнули слезы. Бабочки продолжали кружить над ним, словно снежные хлопья.
Протянув руку вверх, к хрустальной арке, Найт замер, вслушиваясь в завывание ветра. Холод колол иглами кожу и кости. Только вероятность встречи с Покровителями, возвращающимися домой, заставила Найта подняться.
Куда пойти? Вернуться на Черничную гору? Ни за что. Переместиться к Лейсан? Но он не хотел, чтобы она видела его таким и вообще знала о том, что произошло.
Стряхивая с камзола снег, Найт задел карман, в котором зазвенели золотые эды. В голову пришла отличная идея.
Через пять минут он уже стоял напротив храма богов-создателей в столице и пялился на огромные стены и высокие окна.
Такой храм нужен, чтобы тебя признали Покровителем? Или достаточно будет крошечного домика с глиняной статуей внутри?
Представив это, Найт расхохотался и, закашлявшись, сплюнул полный рот крови в снег. Где-то в глубине души он надеялся, что, возможно, однажды у него появится хотя бы такая статуя, к которой раз в неделю или две будут приносить немного черничного вина или выпечку, прося благословения. Но какое благословение способен дать демон с Черничной горы? Если только неудачу накликать или предложить помощь в готовке и сборе ягод.
Он еще какое-то время с мрачно-веселым видом взирал на храм, а потом медленно побрел по заснеженной улице.

Глава 21. Везучий демон

До́ран¹-Аре́н² — древний город, которому перевалило уже за полторы тысячи лет. Он был построен спустя некоторое время после основания Ризы, маленькой страны на самом севере Юралии, которая позже стала большой и великой. Однако официальное название, образованное от имен первого короля Ризы и первого Посланника, родившегося здесь и когда-то заключившего контракт с Виктором, редко использовали. Провинциалы называли столицу просто столицей, а ее жители складывали два слова в одно — Доре́н³.
Поздним вечером на улицах было мало народу, только спешащие куда-то граждане подозрительной наружности, возвращающиеся с работы трудяги и пьяные гуляки. Последние шумели в таверне неподалеку от торгового квартала, в сторону которого направлялся Найт. Дальше пути ему стали встречаться кареты, в которых, наверное, сидели нарядные дамы и кавалеры, иногда мимо проходили кутающиеся в плащи и пальто прохожие, а у входа в дорогой ресторан с серьезнам видом что-то обсуждали мужчины с пышными усами и сигарами во рту. Все они провожали юношу озадаченными взглядами, ведь он был не просто одет не по погоде, но еще и изрядно потрепан. Однако никто не спросил, нужна ли ему помощь.
Наметенный на тротуары снег поскрипывал под подошвами туфель, а ветер пронизывал до костей. Мелкие снежинки царапали лицо, от чего Найт хмурился, но все равно шагал дальше против ветра.
Бродил он так около часа, пока не наткнулся в одном из переулков на любопытное заведение под названием «Луна». Над дверью висела вывеска в виде одной полной луны, а на табличке рядом значилось: «Побеждай или плати». Найта это очень заинтересовало, и он решил зайти.
Внутри было чисто и уютно. Услышав стук двери и звон колокольчика, посетители стали оборачиваться и замолкать, глядя на юношу кто удивленно, а кто испуганно. Заметив на себе десятки взглядов, Найт придирчиво рассмотрел свой наряд, вытащил из ноги и плеча три осколка, поправил чуть съехавший камзол и хмуро воззрился на людей в ответ.
Он ожидал, что его выставят, обругают, врежут пару раз или даже примут за демона, что вполне естественно. Он все стерпит. Но люди почему-то замерли и не спешили возмущаться.
— Парень, ты как вообще живой? — округлив теплые карие глаза и опустив деревянную кружку на стол, обеспокоенно спросил усатый рыжий мужчина.
Найт усмехнулся. Подойдя к столу, он вопросительно посмотрел на усача, и тот молча подвинул к нему чашу с вином. Очень хорошим, стоит заметить. Найт выпил все и слегка пошатнулся.
Сидевший напротив рыжего мужчины крепкий светловолосый северянин придержал его за чудом оставшийся чистым рукав.
— Эй, ты не упадешь?
— Нет.
— Помощь нужна?
Найт прищурился, посмотрел в глаза сначала одному, затем второму, бросил взгляд на молчаливую толпу. Рука северянина не отпускала его.
— Я не демон, — первым делом сообщил юноша.
Усач и его приятель рассмеялись. Первый сказал с добродушной улыбкой:
— Да мы уж видим, что не демон. У какого демона кровь красная? Ты, гляжу, и головой ударился. Кто ж тебя так, парень?
— Одна змея с во-о-от такой косой, — продемонстрировал он длину косы Эмиля.
— Девушка?
— Мужик.
— Э-э, то, верно, иностранец? Тебе бы прилечь.
— Я в порядке, — отмахнулся Найт.
— Ну уж нет! — решительно возразил усач, поднимаясь из-за стола. — В моей таверне еще никто не помирал! Давай-ка за мной.
— Не надо, правда. — Демон с Черничной горы закатал рукав и продемонстрировал невредимую руку. — Я обладаю магией исцеления. Все зажило.
Хозяин «Луны» с сомнением посмотрел на бледного и чуть покачивающегося юношу с мокрыми и слипшимися от растаявшего снега волосами. Он ни капли не выглядел в порядке!
Темные глаза молодого человека были будто затуманены, брови сведены к переносице. Он сунул руку в карман и достал золотой эд.
— Ес... если вы не собираетесь меня выгонять, — бросив затравленный взгляд на собравшихся в таверне людей, произнес Найт уже менее уверенно, — я бы хотел заказать что-нибудь поесть.
— За что же? — хмыкнул усач. — Уж поверь, каких только буйных выпивох тут не ошивается. И то не всех выгоняем, тем более в такую погоду. Эй, Алешка! Давай-ка сюда всего побольше да посытней!
— Есть! — выкрикнул молодой работник и в миг скрылся на кухне.
— А ты садись-садись! В ногах правды нет, тем более они тебя не держат.
Найта заботливо усадили за стол, вручили в озябшие руки полную чашу теплого вина и набросили на плечи пахнущую табаком шерстяную накидку. Болтовня в таверне возобновилась, голоса загудели, застучала посуда. Пока демон с Черничной горы тихо пил, вошло еще несколько северян, шумных и веселых. Они некоторое время спорили, решая, что заказать, а потом один достал из чехла лютню и заиграл. Слушая музыку и разговоры, Найт не заметил, как перед ним оказалась миска красного свекольного супа.
— Ложка стоит! — похвастался и продемострировал хозяин таверны.
Найт поблагодарил выставляющего с подноса на стол одну за другой чашки и тарелки Алешку, который лучезарно улыбнулся и с душой жахнул в суп сметанки. Светловолосый северянин и усач наблюдали, как потрепанный парень ест, переговаривались друг с другом о чем-то своем и иногда посмеивались. Складывалось впечатление, будто они каждый день прикармливают таких вот людей подозрительной наружности.
Уже и не помня, когда ел в последний раз, Найт поглощал все, что ему предложили, особо не заморачиваясь в очередности. С одного золотого ему принесли сдачу в целую горсть серебряных, поблескивавшую в теплом свете от кованой люстры. Куда же теперь все это положить?
— Как зовут-то тебя, парень? — спросил хозяин «Луны», когда отогревшийся гость с румяным лицом доедал посыпанный сахарной пудрой хворост.
— Найт.
— А фамилия? Не скажешь? Ну и не надо. — Мужчина беззаботно отмахнулся и пригладил усы. — Я, как ты уже понял, здесь главный. Зовут Эрарт. А это мой друг Ян. Будем знакомы.
Бледную аристократическую ладонь дважды пожали крепкие мозолистые руки. Раньше Найт не общался с северянами и деревенских обходил стороной, когда спускался за продуктами. Лейсан считала жителей Ризы прямолинейными, немного грубоватыми, но добрыми. И эта их доброта после всего, что было во дворце Совета, казалась Найту неестественной, нереальной, как будто он попал в параллельный мир.
— Я больше не стану ни о чем спрашивать, — заверил Эрарт. — Но я должен убедиться хотя бы в одном. Тебя никто не преследует? Не ворвется ли сюда, скажем, толпа стражников, бандитов или солдат королевской армии?
Найт отрицательно покачал головой.
— Ты уж не подумай, у нас тут не притон какой-нибудь!
— Не волнуйтесь, я не преступник и не доставлю вам проблем.
— И не демон, — усмехнулся в усы Эрарт.
— Вы мне не верите?
— Верим, — сказал Ян. — А тебя что, часто за демона принимают?
— Угу.
— Тяжело это, наверное, неприятно.
Найт натянуто улыбнулся.
— А почему вы назвали таверну «Луна»? И почему на вывеске всего одна? — спросил он невпопад.
— Потому что вторая во-о-он там. — Эрарт показал на светловолосую женщину, разливавшую пиво у барной стойки и отчитывавшую успевшего где-то накосячить Алешку. — Это моя жена. Ее зовут Луна. Так что считай, что их у нас здесь две, как полагается.
— А что значит «Побеждай или плати» на вывеске?
— О, это традиция, — заговорил Ян. — Тот, кто пришел в «Луну» впервые, может сыграть во что-нибудь с Эрартом. Если победишь, получишь либо бесплатную выпивку и еду, либо комнату на ночь. Но это задачка не из легких: за все время у него выиграли всего пятеро.
— Четверо, — поправил усач.
— И я один из них. Сказать по правде, первое время я думал, что он мухлюет. Но нет! Просто у Эра такая удача, что его практически невозможно обставить ни в одной игре!
— Именно поэтому мухлевал ты.
— Я не мухлевал!
— А можно и мне попробовать? — спросил Найт.
Ян с важным видом кивнул, как будто играть собирался он. Эрарт хмыкнул.
— Обычно со мной играют те, — сказал он, приглаживая усы, — кто уверен, что сможет победить. Ну, мой юный друг, в какой игре ты хорош?
Найт задумался и пожал плечами:
— Не знаю. Может, выберете сами?
— В карты могешь?
— Нет.
— В кости?
Найта больше интересовали книги и музыка. А единственное, во что он играл и что можно было с натяжкой назвать азартным, — это прятки с совами.
Эрарт и Ян озадаченно переглянулись.
— Будет несправедливо, если мы сыграем в незнакомую тебе игру, — сказал хозяин таверны. — Ну, я и так хотел предложить тебе комнату, когда ты только зашел. Да и за еду ты уже заплатил.
— Если я проиграю, то буду что-то должен?
Мужчина усмехнулся.
— Можем сыграть в карты на вопросы. Победишь ты — отвечаю я. Проиграешь — сам ответишь на любой мой вопрос. Как тебе?
— Хорошо. Но не спрашивайте об этом, пожалуйста. — Найт показал на свой наряд.
Эрарт закивал:
— Конечно! Договорились, парень. Что ж, давай-ка я тебе объясню правила игры в «Охоту».
В этом не оказалось ничего сложного, и Найт быстро разобрался. Колода состояла из карт с изображениями разных существ от фениксов и харсанских саламандр, которые играли роль самых младших карт, до Покровителей, которые были старшими. Все они распределялись по стихиям — огонь, воздух, вода и земля. Если, к примеру, карта земли была старше, чем карта воздуха, то побеждала первая, а если они были равны, то игроки выбрасывали по еще одной карте. В тех же случаях, когда на обеих были изображены Покровители, побеждал тот, кто выбросит следующую карту, соответствующую их стихии, или еще одного Покровителя. Сибилла и Виктор были картами воздуха, Лейсан определили в стихию воды, а Каррин и, разумеется, Эйдена к огню. Большинство других Покровителей Найт не знал. Всего на каждую стихию их было четверо.
Младше Покровителей были карты знаменитых воинов прошлого, правителей, драконов, русалок, чудовищ и магов.
Узнав, что карты стихийников и сторонников побеждают все остальные, кроме Покровителей, Найт удивился.
Ян объяснил ему:
— Потому что людям почти все по плечу. Что нам какие-то демонические волки или драконы? Эй, друг, ты меня удивляешь! Ладно еще правил «Охоты» не знать, если не интересуешься азартными играми, но ты, кажется, и вовсе о ней не слыхивал.
— Потому что я неместный, — признался Найт, опуская взгляд на карты в своих руках.
Видимо, это была судьба, не иначе: ему попались сразу Каррин и Эйден. И хотя на картах лица старейшин отличались от реальных, казалось, их глаза внимательно следят за ним. Крылья у всех Покровителей, конечно, были белыми, хотя и во много раз меньше настоящих.
— И откуда же ты?
— Джейриа.
— А город?
Единственный город, в котором 
Найт бывал, это Иде́. Его он и назвал.
— Знаю-знаю! — обрадовался Эрарт. — Там продают самое вкусное джейрийское вино!
— Черничное, — улыбнулся Найт.
— Черничное! Точно! Эй, Алешка, а ну-ка, принеси нам «Летний вечер»!
Описать радость Найта, который, оставив бродить вино в кладовой, каждый день кружил над ним, как курица-наседка, ожидая, когда же его старания превратятся в чудесный любимый напиток, можно было только одним словом — безграничная. Этот запах и вкус напоминал о радостных днях, о которых теперь он мог только мечтать.
Его настроение поднялось, даже события минувшего вечера на время забылись. Увлекшись игрой, он и не заметил, как пролетело время.
Говорят, новичкам и дуракам везет. Поскольку Найт относил себя и к тем, и к другим, ему везло вдвойне. Да так, что многие посетители «Луны» собрались вокруг их стола, чтобы посмотреть на удивительное событие: Эрарт с треском проигрывал одетому в рваный дорогой камзол юноше лет двадцати. Попивая из своих чаш и кружек, люди громко комментировали каждый ход игроков и хохотали. В итоге образовалось две группы, скучковавшихся за спинами Найта и северянина. Одни радовались победам первого, посмеиваясь и одобрительно похлопывая его то по плечу, то по спине и подливая черничного вина. Другие же не оставляли надежд, что хозяин таверны еще отыграется, обсуждая, какую же карту ему выбросить следующей. Но как бы ни старался усач и его группа поддержки, в каждой партии везло Найту. С третьего раза Ян начал принимать ставки.
Когда Эрарт проиграл в пятый раз, Найт был со всех сторон окружен внимательными взглядами, пытающимися поймать момент жульничества, но все тщетно.
Эрарт был озадачен, как и все, а Ян разглагольствовал:
— Вот и все, старина, теперь к тебе каждый день станут приставать с просьбой сыграть. Ай да юноша! Это ж как тебе должно не везти в любви, чтоб так везло в карты?
— Дело не в этом, — немного пьяно улыбался Найт, ловко перетасовывая колоду, как будто делал это всю жизнь. — Просто большинство моих знакомых терпеть меня не могут. О какой же любви речь?
— Ты что, злодей? — Ян тоже был навеселе и говорил слишком громко, однако не забывал принимать ставки и распределять монеты между победителями.
— О, я зол. — Найт с демонической улыбкой шлепнул картами по столу. — Так зол, не представляете! Но что я могу?
— А я думаю, что ты хороший парень!
Северяне одобрительно загудели, заставив Найта покраснеть.
За пять выигрышей и пять вопросов, что он задал Эрарту, ему рассказали о королевской семье Ризы. У короля и королевы было трое детей: два сына погодки и дочь, которой не исполнилось еще и шестнадцати. Раньше старший принц Андрей принимал активное участие во всяких мероприятиях, обращая больше внимания на девушек, а не на дела страны. Но с некоторых пор он стал много времени отдавать заботе об армии, защите границ и назначении новых командиров войск. Вероятно, так на него повлияла недавняя поездка в Шетер, где делают много оружия и доспехов, а тамошний князь десять лет назад смог отбить нападение демонов. Видимо, ему удалось произвести на принца сильное впечатление.
Второй королевский отпрыск, принц Каан, болезненный и нелюдимый молодой человек с выдающейся внешностью, по слухам, плел во дворце какие-то интриги. Его почти никто никогда не видел из-за его частых поездок. Он то лечился у моря, то дышал горным воздухом, то находил какого-то лекаря на востоке и пропадал там по несколько месяцев... В общем, говорили о нем многое, но подтвердить это не мог никто.
Принцессу Ирину и вовсе прятали до ее дебюта на балу, который должен будет состояться в следующем году зимой. Однако о ее неземной красоте уже сочиняли песни и стихи.
Так Найт узнал о самых популярных местах в Дорене и о том, как Эрарт решил открыть таверну.
— Ну, везунчик, ты снова выйграл, — поглаживая рыжие усы, хмыкнул северянин. — Задавай свой вопрос.
— Как-то даже неудобно. Честное слово, я играю впервые!
— Да верю я тебе! Однако ж как чудно́, что ты умудрился победить целых шесть раз! Видать, боги к тебе сегодня благосклонны.
— Но я уже и не знаю, что спрашивать. Можно вместо этого попросить вас приютить меня, если мне еще раз доведется зайти в «Луну»?
— Договорились! Здесь для тебя всегда найдется уютная комната и черничное вино.
— Спасибо за игру и за приятный вечер, но мне уже пора. — Под разочарованный гомон толпы Найт подвинул к Эрарту горку серебряных. — На выпивку для всех. Угощаю.
Услышав это, люди стали от души благодарить его. Кто-то потянулся пожать везучую руку, а кто-то полез обниматься.
Ян и Эрарт проводили Найта до дверей и пожелали удачи.
— Куда ты теперь? — спросил светловолосый мужчина, поправляя рваный камзол на его плечах. — Тебе бы лучше остаться да поспать. Скажи, Эр?
— Ян прав, оставайся!
Посмотрев на них с теплой улыбкой, демон с Черничной горы покачал головой.
— Я тут подумал... У меня есть идея, куда мне надо зайти. Вы уж не обижайтесь.
— Да какие обиды, дружище? — воскликнул усач. — Ты, главное, приходи еще!
— Постараюсь.
Найту не хотелось покидать теплый зал и ступать на холодную заснеженную улицу, но надо было поспешить. Следуя указаниям новых знакомых, он быстро добрался до самого дорогого, по их словам, и самого известного магазина одежды. Яркая вывеска, подсвеченная магическими камнями, бросалась в глаза, а на ветрине красовались роскошные наряды. Вот только работник с той стороны стекла уже собирался уходить, потушив свет в зале и собираясь сделать то же самое у входа. Дверь была закрыта.
— Подождите! — выкрикнул Найт, подбегая к витрине. — Пожалуйста, постойте! Не уходите!
Серьезный мужчина с седоватыми, аккуратно зачесанными назад темными волосами посмотрел на него, как на очередного пьянчугу, решившего пошуметь. Да и видок у паренька был странный: одежда хоть и не самая дешевая, но рваная и чем-то заляпанная, а сверху шерстяное покрывало. Пускать такого в магазин точно не стоит.
С презрением хмыкнув, мужчина собирался уже развернуться и уходить, как заметил у юноши в руке золотые эды.
Приложив их к стеклу, Найт улыбнулся и спросил:
— Откроете?
Молчание.
— Потрачу все! Вам ведь платят с продаж?
Через несколько секунд дверь открылась.
Впустив румяного с мороза юношу, работник магазина критически осмотрел его и, убедившись, что покупатель не собирается закатывать скандал и не выглядит пьяным, как показалось на первый взгляд, представился и сообщил:
— Я буду вашим консультантом и помогу выбрать подходящий вам наряд для любого случая. Есть ли у господина какие-то предпочтения и пожелания?
— Черное, — демонически улыбнулся Найт. — Элегантное. Можно даже зловещее. Да, зловещее подойдет.
Консультант вздернул бровь:
— А что насчет фасона? Хотите на официальное мероприятие или торжество?
— Представьте, что вам нужно посетить праздник, на котором собрались самые знатные люди. И все они вас ненавидят.
Мужчина понимающе кивнул.
— Им должно быть страшно даже заговорить с вами, но при этом они должны восхищаться.
Снова понимающий кивок.
— Вот такое мне надо. И обязательно черное!
— Да, вы уже говорили, молодой господин.
Найт с надеждой взглянул на рассматривающего его с ног до головы работника, и тот сдержанно улыбнулся. Мужчину, конечно, удивило количество крови и характер повреждений на одежде, но монеты блестели ярче, чем осколок магического камня, все еще торчащий из лодыжки странного покупателя. Даже черные глаза его не насторожили. Мало ли, сколько чудных аристократов смешанной крови живет в Дорене.
Наклонившись и выдернув из ойкнувшего Найта осколок, мужчина сказал:
— Вы пришли по адресу. Следуйте за мной.

        Примечания:
      
1. Доран — странник.
2. Арен.
Скандинавское происхождение: «орел». Символизирует мощь, силу и власть.
Кельтское происхождение: «кочевник» или «скиталец». Может указывать на свободный дух и любовь к приключениям.
3. Дорен.
Кельтское происхождение: «поток» или «река», что символизирует непрерывный поток жизни и энергии.
Германское происхождение: «вялый» или «засушенный». Может символизировать силу и выносливость в трудных условиях.
Английское происхождение: «божественный дар» или «божественное благословение».

Глава 22. Библиотека

Стоило Найту замолчать, как со всех сторон раздались восторженные вздохи и комплименты селян.
— Ах, какая красивая история! — воскликнула одна из девушек. — И не о любви даже, а такая красивая!
— Вот это наш демон с Черничной горы дает!
— И чего мы раньше тебя в гости не приглашали? Ты ж душевный такой!
Найт пожал плечами, говоря:
— Я вам сразу варенье подарил, а вы что сделали, м?
— Прости меня! Это я, дурак, в храм его уволок! — от всего сердца извинялся староста Семен, а козлобородый из соседней деревни уже давно похрапывал, уткнувшись лицом в стол. — И с крейнцами ты дружбу не водишь?
— Нет.
— Прости дурака старого!
— Как ни извиняйся, а чернику я не отдам.
Найт ухмыльнулся, делая глоток вина, а люди дружно захохотали. Им уже было плевать на чернику, всех интересовала история.
— Почему демон не подумал, что снег, которым он замаскировал крылья, растает? — спросил самый молоденький юноша.
Найт хмыкнул:
— Потому что наивный дурак.
— Ну и потанцевал он там, и что такого? — возмутился другой паренек. — Убудет от этих Покровителей, что ли?
— Ты что, ты что! Не говори так о божествах! Нельзя! — зашипели на него старшие. — Это же сказка!
— А снег правда черным сделать нельзя?
— Дурак, если б можно было, демон бы сделал! Эм, а вы... можете?
Все уставились на местного демона, словно ожидая, что он теплой весенней ночью вдруг сотворит снег и покрасит его в черный цвет.
Юноша усмехнулся:
— Нет.
— Как жаль! — печально вздохнула с порозовевшими щеками глядевшая на него девушка. — Я тоже на таком балу хотела бы побывать.
— Ишь, чего удумала! — пригрозил мужчина с кустистыми бровями, чертами лица похожий на нее. — На бал она собралась! А как замуж, так ни в какую!
Девушка покраснела и смущенно опустила взгляд. А потом, когда думала, что никто ее не видит, стрельнула глазками в сторону Найта и снова печально вздохнула.
Покровитель с любезной улыбкой сказал:
— Засиделись мы что-то, м? Благодарю хозяев за угощение, но нам уже пора.
Элияр, давно желавший свалить отсюда, поднялся вслед за ним, пожал старосте руку и направился к горе. Закончив прощания, его догнал Найт.
Хана раздражало молчание, раздражала и скачущая рядом ласка, которая, увидев столпотворение в деревне, убежала в лес, а теперь наконец-то дождалась Найта и крутилась у его ног. Хана раздражал даже едва ощутимый ветерок, не способный остудить его голову после стольких чаш алкоголя. Похоже, перепил.
Он взглянул на бодро шагающего юношу и пробурчал:
— Почему ты не пьянеешь?
Найт перевел на него рассеянный взгляд:
— М?
— В таверне тебе хватило пары кружек.
— О, это одна из моих способностей, — похвастался Покровитель. — Пьянею, когда хочу.
— Это ужасно.
Черные глаза в недоумении смотрели на него, но Элияр не потрудился объяснить, что сейчас тоже хотел бы обладать такой способностью, потому что план напиться и забыть на время о проблемах с треском провалился. Он только больше думал об этом пернатом сказочнике, анализировал свои и его поступки, злился на него и себя и ничего не мог с собой поделать.
Они быстро пришли к пещере, а ушедшие раньше ребята только доплелись. Аури сказала, что наложила на себя и Вариана печать Ясного ума, но паренек все еще дрых на плече Нае, бормоча и похрапывая.
Ввалившись в пещеру, все разбрелись по комнатам. Заскрипели деревянные раскладушки, зашуршали одеяла. Уставшие и давно не ночевавшие в столь комфортных условиях северяне мгновенно уснули.
Взяв подставку со свечкой, Найт удалился в свою комнату, а Хан остался на диване в гостиной наедине с фиалкой. Укрывшись покрывалом, он прикрыл глаза, но уснуть все равно не получалось. В голове роились сотни мыслей о прошлом и будущем, о проблемах и способах их решения, а также о людях, которых он боялся потерять в попытке достичь заветной цели.
Кажется, в какой-то момент Элияр все же уснул, но мгновенно пробудился, услышав тихий скрип двери и шорох одежды. То была привычка, выработанная на границе, где любой шум мог стать признаком приближающейся опасности. Хан прислушался к движениям босых ступней по каменному полу пещеры. Это были легкие шаги человека, умеющего идеально контролировать свое тело.
«Это что еще за хрень? — поразился Элияр. — Где же твоя неуклюжесть и вторая левая нога? Стоп. Это вообще он?»
Найт остановился, и чувствительный к колебаниям воздуха Хан уловил слегка учащенное дыхание. Постояв посреди комнаты, полуночник ушел. Вскоре входная дверь за ним закрылась.
Хан резко сел, отбросив покрывало. Быстро натянув ботинки и схватив куртку, он вышел следом. Шорох травы послышался с правой стороны, там же мелькнула человеческая тень. Вся эта ситуация казалась странной. С чего бы хозяину дома красться куда-то ночью без обуви?
Мысли Хана становились все мрачнее. Возможно, его обманули, и никакой Найт не Покровитель, а самый настоящий демон с Черничной горы? Что он может делать ночью? Что-то проверять или с кем-то встречаться? Действительно ли он не связан с врагами?
Отстав, чтобы не попасться, Хан потерял из виду его силуэт, но вскоре наткнулся на проем в скале. Дальше он расширялся, превращаясь в узкий коридор, уходил налево, а затем разветвлялся. Элияр шел на звук шагов.
Стены в пещере были влажные и неровные. Почти в полной темноте Хан мог ориентироваться лишь благодаря ветру и тусклому свету лун, пробивавшемуся через узкие щели в потолке. Вскоре стал слышен шум воды, впереди показался теплый свет. Хан осторожно приблизился к проходу, за которым, очевидно, и были те самые источники. Но зачем Найту понадобилось мыться ночью?
Размышляя, Элияр спустился по трем ступеням и встал за широкой каменной колонной. На полу маленького освещенного участка большой пещеры фигура Найта отбрасывала колышущиеся тени. Во влажном помещении было гораздо теплее, чем снаружи, а от воды поднимался пар. Наверное, зимой здесь было все белым бело, как в бане.
Человек с той стороны колонны тяжело дышал, будто бежал сюда из последних сил, поспешно сбрасывая на пол халат и рубашку.
— Тысяча демонов! — бормотал Найт. — Успокойся. Это ничего не значило. — Он произнес несколько слов на незнакомом Хану языке и снова перешел на ризский. — Скоро все закончится...
Огонь множества свечей колыхнулся от легкого ветра, раздался шорох, и пола коснулся край черного крыла.
А следом волна темной энергии ледяным вихрем пронеслась по пещере, заставив Хана пошатнуться и прижаться к скале. Найт с другой ее стороны облегченно вздохнул. Удивительно, что пламя свечей лишь затрепетало, но не потухло.
Собираясь осторожно выглянуть и посмотреть, что же все-таки произошло, Элияр наступил на торчащий камень, поскользнулся и выбежал вперед, едва не плюхнувшись плашмя в воду. Его спасли только годы тренировок и порыв магического ветра.
Зато Найта, сидевшего на каменном полу спиной ко входу и выглянувшего из-за крыла, ничего не спасло. Вздрогнув и заорав, он отшатнулся и бултыхнулся в источник, подняв телом и крыльями тучу брызг.
Эта сцена была настолько нелепой, что Хану захотелось провалиться на месте от стыда. Он стоял у воды и наблюдал, как Найт, расправляя мокрые крылья, выныривает и смотрит убийственным взглядом, ожидая объяснений.
Но гордость не позволила Хану начать оправдываться, а свойственное ему высокомерие растянуло губы в ухмылку. Как он мог признаться, что следил за Найтом из-за паранойи?
Покровитель не понял, с какого такого перепугу он улыбается, и, вопросительно вскинув брови, произнес:
— Будешь молчать?
Хан, конечно, промолчал.
Найт нахмурился. Вода хоть и доходила ему почти до шеи, но оказалась прозрачной, можно было увидеть его скрещенные на груди руки.
— Если так и не объяснишь, я могу сделать неправильные выводы.
— Извини, — выдавил Хан.
— А? За что? За то, что следишь за мной? Или за то, что опрокинул меня в воду?
— Кто в своем уме будет красться в собственном доме? — перевел стрелки Хан. — И что это за походка наемного убийцы? Если способен на такое, то почему по крышам сам не бегал, а?
— Не твое дело. — Услышав это, Хан разозлился, но Покровитель быстро напомнил ему о насущном: — Так ты извращенец, подглядывающий за людьми?
— Нет!
— Один раз — случайность, второй — закономерность. Ты псих?
— Да что за бред ты несешь?!
Найт хмыкнул и наклонил голову набок, насмешливо глядя на Элияра. Только теперь до того дошло, что ему просто мстят за шутку про любителя смотреть, как бьют людей.
Открыв рот, он собирался сказать что-то язвительное, чтобы стереть с лица пернатого ублюдка ухмылку, но его опередили, лениво протянув:
— Ну, я-то, конечно, не могу тебя осуждать...
— Боги! Просто заткнись!
Найт рассмеялся, а Хан, закрыв лицо руками, с угрюмым видом уселся на теплые камни на берегу.
Покровитель вдруг серьезно спросил:
— Ты давно пришел? Что ты видел?
Элияр посмотрел на него:
— Полагаю, твою ауру?
Найт вздохнул. Пройдя к стене, по которой стекала вода, он сел на выступ скалы, опустив одно крыло в воду, а другим полностью укрывшись, будто одеялом, так что были наполовину видны только ноги в мокрых брюках, шея и голова.
— Видишь ли, — сказал он, смахивая воду с волос, — я мало знаю об этой штуке, за исключением того, на что она похожа. Иногда приходится выпускать ее, чтобы не потерять хрупкий контроль. Она неопасна, но, как ты заметил, вполне себе демоническая.
Хан удивился, что этот скрытный парень решил что-то о себе рассказать. Решив не упускать возможности, он просил:
— Для Покровителя это вообще нормально?
— Ну...
— Не уходи от ответа!
— Ненормально.
Все, что Хан знал о божественном мире, было разрушено самим существованием кого-то такого, как Найт.
— Как давно ты здесь живешь?
— Полтора года.
— А раньше где жил?
— У сестры.
— Как у Покровителя может быть сестра?
— Названная. У тебя с фантазией вообще туго?
Лучник прикрыл глаза и потер переносицу:
— Просто устал.
— Так и спал бы себе дальше.
— Не мог уснуть. А потом ты куда-то намылился, вот я и решил проверить.
Найт отвернулся, что-то бормоча под нос, а Хан спросил:
— Откуда взялась эта сказка про демона на балу, которую ты рассказал селянам? Раньше я ее не слышал. Это правда случилось? — Он сел, скрестив руки и ноги.
Вздохнув, Покровитель ответил:
— Это все мои выдумки.
— Почему придуманный тобой персонаж такой глупый? Зачем идти на бал Покровителей, куда тебя не приглашали? Очевидно, что ничем хорошим это не закончится.
— Все любят балы.
— Но никто не любит демонов. Они правильно сделали, что выгнали его.
Найт поджал губы и не ответил. Его крыло в воде приподнялось и опустилось.
Хан прищурился:
— Ты там был?
— М-м.
— Я имел в виду бал.
— А? — Найт сердито посмотрел на него. — Конечно же, нет!
Он все отрицал, а Хан решил сделать вид, что ничего не понимает. Его не касаются отношения этого пернатого дурачка с другими Покровителями, и он не собирается задумываться о чужих проблемах, когда полно своих. Зачем вообще надо было это рассказывать? Чтобы вызвать сочувствие?
Чем больше Хан старался не думать об этом, тем сильнее злился на Покровителей и хотел узнать о Найте что-то еще. Но тот, похоже, замкнулся в себе.
— Мне уйти? — спросил Элияр.
Демон с Черничной горы пошевелил крылом и кивнул, не повернув головы.
Хан встал и покинул пещеру. Он так и не сомкнул глаз до самого рассвета.

        
      
Вернувшись из деревни, Найт быстро уснул и вскоре проснулся из-за кошмара, в котором вновь появились волки. Долго сдерживаемая темная энергия взбесилась, и он, позабыв даже про обувь, поспешил в источник. Кто же знал, что псих пойдет следом? Вернувшись после долгого отмокания со своими крыльями в теплой воде, Найт не смог уснуть. Измученный и раздраженный, он долго ворочался под одеялом, перекатываясь с одной стороны кровати на другую. Свернувшаяся на подушке рядом Кисточка недовольно пищала не него.
Чтобы привести свое душевное состояние в норму, Найт, прокравшись мимо сопевшего в гостиной Хана, умылся и направился в библиотеку. Вдохнув знакомый запах старой бумаги, он стал копаться в книгах, выискивая информацию о печатях.
Через час им была прочитана одна легенда о Золотом Эдварде и просмотрен иллюстрированный том о духах и магических существах. Рассматривая схемы строения русалочьего скелета, юноша осознал, что занимается чем-то не тем и, тяжко вздохнув, полез на полки, где раньше видел книги с нарисованными на обложках печатями. Но все они оказались шаманскими, а не божественными. Найт ничегошеньки не понял о принципе их действия и закрыл книгу, отложив ее на большой дубовый стол, стоявший посередине библиотеки.
Тогда он тщательно обыскал самые дальние полки, обшарив даже пространство за книгами и попытавшись нащупать какие-нибудь механизмы, открывающие секретные ниши и тайники. Однажды он так нашел книгу о демонах и древней Великой войне. К сожалению, на этот раз не повезло.
Вытащив с полки очередную стопку книг, быстро пролистав и разочарованно вернув на место, Найт проворчал:
— Как проснется, пускай сам копается во всей этой пылище, а я лучше проверю свое вино.
С видом оскорбленного божества он прошествовал в кладовку и торжественно вскрыл сосуд с вином. Отлив из него полный кувшин и прихватив на кухне большую чашку, Покровитель вернулся в библиотеку, уселся за стол, откинулся на мягкую спинку любимого кресла и приступил к не совсем правильным, но таким приятным утренним возлияниям. Вино удалось и казалось ему нектаром богов.
Не используя божественную силу, чтобы не пьянеть, Найт и не заметил, как посетил кладовку еще раз и наполнил опустевший кувшин.
— А ведь я должен взять отвевст... ответственность за этого человека.
Он бормотал под нос, наблюдая, как под потолком вращаются зачарованные еще прежним хозяином пещеры модели планет с их спутниками и мерцающей звездой в центре. Крошечные кометы и метеоры, похожие на светлячков, мелькали между ними, оставляя за собой след. Найт понятия не имел, какое заклинание было применено, чтобы заставить стеклянные шарики и кусочки камня бесконечно вращаться, но это было так завораживающе, что он, наверное, мог смотреть часами, не отводя взгляд.
Выпив остатки вина, закинувший ноги на стол и лениво развалившийся в кресле Найт задумался: чем же кормить гостей?
Поднявшись только со второго раза, он направился на кухню и удивительно ловко приготовил завтрак из мяса, зелени и кое-каких овощей. Потом с видом радушного хозяина дома ворвался в комнату с цветами и грохнул огромный поднос на стол:
— Добрва утра!
Уже не спавший и затягивающий ремень на брюках Нае сначала очень удивился невнятному приветствию, а потом, учуяв запах вина от демона с Черничной горы, быстро смекнул, в чем тут дело.
Сонная Аури разлепила глаза, услышав голос Найта, и вылезла из-под одеяла, поправляя съехавшую набок рубашку. А Вариан, учуяв запах еды, в мгновение ока оказался за столом.
— А сам ты почему не ешь? — спросила кочевница, придвинув к себе тарелку с завтраком и чашку с чаем.
Найт, стоявший в проходе, улыбнулся и соврал:
— Я уже перекусил. Завтракайте и чувствуйте себя как дома. А где Хан? — Он огляделся, будто большой северянин мог спрятаться за каким-нибудь цветком. — Раньше он был в гостиной, а теперь его нет.
— Он сказал, что позаботится о лошадях, — ответил Нае. — Уж он-то голодным не останется.
Найт, который ни капли не непреживал, что лучник может проголодаться, а больше заботился о том, куда он успел смыться и что натворить, кивнул и сходил за кувшином вина для гостей. Удовлетворившись видом благодарных и сытых людей, он продолжил поиски уже на верхних полках стеллажей. А гости, убрав за собой, предложили помощь и разбрелись по просторной библиотеке.
В это время Хан, закончив чистить и кормить лошадей, сходил ополоснуться в источник, а вернувшись в пещеру, наткнулся в коридоре на Аури.
Шаманка поманила рукой:
— Иди сюда, скорее!
— Чего там такое?
— Просто иди и посмотри!
Вскинув брови, Хан вошел за ней в библиотеку и увидел такую картину. Найт, стоявший на стремянке перед стеллажом, был облачен в помятый и заплатанный серый халат поверх хлопковых черных брюк и рубашки. С сердитым видом он доставал с полок одну книгу за другой, быстро пролистывал, что-то раздосадованно ворчал и бросал томики в сторону, где их ловил и аккуратно складывал на стол Вариан.
— Он пьяненький! — радостно сообщила Аури, словно это было что-то забавное и умилительное.
Хан проследил за полетом очередной книги в ветхой обложке.
Подошел Нае и протянул маленький томик с нарисованными печатями.
— Держи, Аури. Тебе это, наверное, пригодится. — Он показал на в сердцах грохнувшего кулаком по стеллажу Покровителя. — Найт сказал, что не разбирается.
— Так и сказал?
— Еще обругал кого-то.
— Оу, понятно.
Как будто действительно что-то стало понятно!
Со стороны стеллажа вновь донеслось ворчание, и Вариан ловко поймал книгу.
— Аури, это ведь твой язык? Переведешь? — попросил Хан.
— Он каждую фразу бормочет на разных диалектах, могу разобрать только некоторые слова. О, этот я знаю!
— Ну и?
Аури перевела длинное красочное ругательство на ризский. Все в компании, в том числе замерший с книгой о жизни и любовных похождения умершего сто лет назад принца Ризы Вариан, по-новому взглянули на Найта.
— Давно он этим занимается? — полюбопытствовал Хан, наблюдая, как демон с Черничной горы щелкает пальцами, и зачарованная деревянная стремянка, повинуясь, сдвигается на метр вправо.
— Ты имеешь в виду поиски решения вашей проблемы? — уточнила Аури. — Или конкретно вот это?
— То и другое.
— Ну, такой он с самого утра. Судя по кругам под глазами, кажется, он еще и не спал. А здесь мы копаемся уже больше часа, но так ничего и не нашли.
— Совсем ничего?
Нае молча протянул ему еще одну книгу, которую держал в руках. Хан прочитал на обложке: «Хороший тон. Правила этикета и светской жизни для молодых аристократов ризского общества» и вопросительно уставился на друга.
— Он настоятельно рекомендовал это тебе, — сообщил тот.
Элияр злобно зыркнул на Найта, а юноша, не обратив на него ни малейшего внимания, широко зевнул. Очередная книга прилетела в руки Вариана, который, судя по всему, воспринимал это как тренировку ловкости. Стремянка скрипнула, сдвигаясь еще на несколько сантиметров.
Хан положил оскорбляющую его книгу на стол и оттолкнул, словно обложка была смазана ядом. Еще бы он стал страдать такой эрундой!
Возможно, у Найта была какая-то чуйка, потому что он тут же повернул голову, недовольно сверкнул угольными глазами и бросил в руки лучнику увесистый том, ворча что-то на крейнском.
Хан словил книгу, и все дружно уставились на Нае — единственного, кто хорошо знал еще два языка. Хану и Аури были известны на крейнском лишь несколько фраз, а Вариан вообще был неспособен учить языки. Он и на родном ризском писал с ошибками.
Нае секунду раздумывал, стоит ли ему это переводить.
— Настанет день, когда ты пожалеешь, что отверг мою великодушную помощь.
Покровитель с видом оскорбленной добродетели листал потрепанный том, из которого вылетело несколько желтых от времени страниц.
Хан заявил с ехидной ухмылкой:
— Не настанет.
— А он прав, — заметила Аури. — Если тебе в будущем придется общаться с дворянами, то стоило бы подучить этикет.
— Для этого есть Нае.
— По-твоему, я всегда буду говорить за тебя? — осведомился друг.
— Было бы здорово.
Хан терпеть не мог дворян и все, что с ними связано.
Пока Найт увлекся ветхой книгой и некоторое время не сыпал ругательствами, Вариан выравнивал стопки на столе и собирал разлетевшиеся по полу листы. На них оказались нарисованы шаманские печати. Передав бумаги Аури для изучения, юноша почесал кудрявую макушку и спросил:
— Значит, Покровители и правда знают все языки на свете?
— Да, — ответили с самого верха стремянки.
— Прям все?
— Кроме Золотого Дыхания и древнедемонического.
— А их почему нет?
— Понятия не имею. Спроси у кого-нибудь постарше десяти тысяч лет.
Вариан ошеломленно заморгал:
— Да где ж такого найти? — Почесав кудрявую макушку, он попросил: — А скажи что-нибудь на харсанском!
Найт захлопнул книгу и произнес фразу на восточном языке, считающимся одним из самых мелодичных на свете. Звучало и правда красиво.
— А что ты сказал?
— В этой книге нет ни хрена полезного, одна муть про шаманские защитные массивы. Лови.
— Оп! — Вариан поймал книгу. — А что ты сказал-то?
— Именно это и сказал.
И Найт продолжил с невозмутимым видом перебирать книги.
Аури некоторое время рассматривала листы с печатями и том с «мутью». Ее глаза горели восторгом.
— Это же просто сокровище! Тут все полезное! — воскликнула девушка, размахивая страницами перед лицами Нае и Хана. — Великие боги-создатели, эти штуки такие мощные! Почти как божественные!
— Зачем они тебе? — спросил Хан.
— Как это зачем?! А если нам понадобится поставить где-то мощный барьер? Я, конечно, много о них знаю, но новая информация никогда не помешает.
Аури бережно собрала все выпавшие страницы и вернула на положенные им места, а затем уселась за стол и начала накладывать одну за другой восстанавливающие печати. Прямо на глазах книга посветлела, все листы надежно закрепились, а разводы и потертости на обложке исчезли. И хотя это все еще был старый том со слегка размытым текстом и тонкой, грозящей вот-вот порваться бумагой, он выглядел гораздо презентабельнее, чем раньше. Теперь его было даже приятно читать.
Нае и Хан стали перебирать те полки, до которых еще не дотянулся ворчливый демон с Черничной горы. Где-то через час, когда они закончили просматривать стеллаж, Элияр поставил последнюю книгу на место. Ничего. В этой библиотеке было полно книг обо всем на свете, кроме священного контракта.
Посмотрев на печать на ладони, символы вокруг которой он не мог понять, Хан позвал:
— Найт.
Тот повернулся и вопросительно поднял брови:
— М?
— Скажи что-то на божественном языке.
— Зачем?
— Любопытно.
— Да, пожалуйста! — поддержал Вариан. — Всегда хотел услышать божественный язык!
Найт улыбнулся:
— Я раньше никогда не пробовал, честно говоря.
— Серьезно?! А как ты вообще понимаешь, на каком языке говоришь?
— Инстинктивно, наверное.
— Попробуй сейчас, а!
Нае перестал листать книги, а Аури оторвалась от своих драгоценных массивов и поддержала:
— Да, позволь нам услышать настоящую божественную речь. Все равно, даже если ничего не поймем.
Найт отвел взгляд и облизнул губы:
— Кажется, я не в том состоянии, чтобы самостоятельно слезть с этой стремянки.
— Так протрезвей, ты же можешь, сказал Хан, усмехнувшись.
Юноша шокированно уставился на него:
— Что?..
Аури выдохнула, выйдя из странного оцепенения, охватившего ее.
— Ух! Я не ожидала такого, — сказала шаманка, обмахиваясь своими бумагами.
Вариан помотал головой, а Нае нахмурился. Хан искренне не понимал, что не так.
Оказалось, когда Покровитель открыл рот, все слышали странный высокий звук, пробирающий до мурашек. Он был одновременно похож на свист ветра в металлических трубах, мелодию флейты, чье-то дыхание и действительно отдаленно напоминал речь. Но ни один человек не смог бы так говорить. Это был одновременно прекрасный, пугающий и завораживающий голос божества.
И только Хан слышал слова на ризском.
— Я всегда знаю, что говорю, и всегда это мой обычный голос, — объяснил Найт. — Может, это действие контракта?
Элияр еще раз взглянул на символы на своей ладони и покачал головой:
— Я не могу это прочитать.
— Возможно, однажды сможешь, — сказала Аури.
— Мне это не нужно.
Хан отвернулся к стеллажу, собираясь продолжить поиски.
Вариан ойкнул и едва успел поймать неожиданно прилетевшую сверху книгу. Раздался щелчок пальцами, и стремянка вновь сдвинулась. Вот только демон с Черничной горы на сей раз переместил ее слишком далеко, а сам не удержал равновесие и полетел вниз с высоты двух с лишним метров.
Увидев это, Вариан успел только вскрикнуть.
Огромные крылья распахнулись и снесли все с двух стеллажей, немного замедляя падение Найта. Удар предплечьями и головой об стол звучал громко и глухо, а сверху на него и его крылья посыпались сотни книг, ударяя корешками в спину и крылья. Увесистый том угодил углом обложки в лопатку и разорвал старый халат. Облако пыли, листы бумаги и черные перья разлетались в разные стороны под стон заваленного книгами юноши, когда Аури с криком перемахнула через стол, Нае поймал накренившийся стеллаж, а Хан и Вариан кинулись разгребать книги.
Крылья Покровителя рассчитаны на то, чтобы летать высоко в облаках, а не таскать их за спиной, как бесполезные украшения. Большие и тяжелые, если бы у Найты было больше божественной силы, они могли снести не только книги, но и сам стеллаж, а то и целую стену.
Голоса северян были слышны будто сквозь толщу воды. Закрыв руками голову, Найт сжался под крыльями и грудой книг и припал к полу. В голове бухало, руки, которыми он врезался в край стола, дрожали и, кажется, были сломаны. Но не прикройся он ими, и проломленным мог оказаться его череп. Божественная сила быстро текла по венам и залечивала повреждения, а в груди разливалось мерзкое чувство, от которого нельзя было скрыться даже под тысячами книг или огромной скалой, быть придавленным которой Найту хотелось больше всего.
Может, виной тому были два кувшина вина, может, бессонная ночь и кошмары, недоверие Хана, страх, а еще боль, что демон с Черничной горы перетерпел, не желая казаться слабым. Это нелепое падение стало последней каплей.
Жгучая обида и стыд накрыли его, словно мутная вода, и унесли на дно болота. Он застрял в своем бессилии и опасениях сделать или сказать что-то не то. От вида текущей по пальцам крови становилось тошно. Все было как в тот раз. Даже перья так же рассыпались вокруг, а вместо книг и вырванных страниц мерещились осколки.
Не стоило вспоминать тот случай и превращать его в сказку. Чего он хотел этим добиться? Кому какое дело до его позора и боли? Это был глупый поступок, как и сказал Хан. А Покровители были правы.
— Найт! — выкрикнула Аури. — Боги! Найт, ты как?!
Стеллаж над ее головой заскрипел, и Нае с силой толкнул его, возвращая на место. Хан и Вариан разгребали книжные завалы, разбрасывая мятые и порванные страницы и кашляя от пыли. В лицо им летели перья. А в центре беспорядка мелко подрагивали местами ободранные крылья, скрывавшие демона с Черничной горы.
— Найт! — позвал Хан, пинком отшвыривая книги. — Эй, ты в порядке?
Крылья дрогнули и плотнее закрыли их владельца.
— Я ведь сразу подумала, что эта стремянка не выглядит надежной! — сетовала Аури, накладывая исцеляющую печать над раной на лопатке Покровителя. — Вари! Принеси мою сумку из комнаты, там обезболивающие лекарства.
Юноша умчался и быстро вернулся с расшитой сумкой, в которой было множество карманов и отделений.
— Найт, — еще раз позвал Хан, осторожно касаясь крыла.
— Смотрите. — Нае показал на край стола и красное пятно на нем.
— Эй, пернатый дурак! — прорычал Элияр, пытаясь отодвинуть крыло. — Если ты ударился, дай Аури тебя полечить!
— В порядке... — послышалось бормотание.
— Что?
Крыло, которого касался Хан, исчезло вместе с другим, и остался только сидящий на коленях и упирающийся ладонями в пол Найт. Растрепанные волосы скрывали его лицо.
— Я в порядке. — Он встал, не поднимая головы, покачнулся и схватился за стол, оставляя на нем кровавые следы пяти пальцев. — На меня не подействуют человеческие лекарства.
Аури, уже подготовившая обезболивающее и исцеляющее снадобья, в растерянности замерла с баночкой в руках:
— А как же...
— Смотри.
Найт поднял челку и показал полностью исцеленную голову. Вот только все его лицо было в крови.
Не глядя шаманке в глаза, он повторил:
— Я в порядке.
А затем развернулся и направился к выходу из библиотеки, но его поймали за руку.
— Ты куда это собрался? — сдвинув брови, проговорил Хан. Запястье Покровителя показалось ему слишком тонким.
— Отспусти, — тихо сказал Найт.
— Ты только что покалечился, едва не разнеся свою библиотеку, и вдруг говоришь, что в порядке? На хрена ты вообще полез на эту стремянку?
— Отпусти.
Никогда еще Хану не доводилось видеть такую бездонную бездну в этих черных глазах. Они не отражали света, не выражали никаких эмоций, в них была лишь пустота.
Найт отвернулся и легко выдернул свою руку из ослабевшей хватки Элияра.
— Забудьте пока про библиотеку. — Он остановился в дверном проеме. — Я побуду у себя. — И ушел в свою комнату, роняя с одежды перья.
Хан в недоумении посмотрел на свою испачканную в крови ладонь и перевел взгляд на друзей. У всех были такие же, как у него, выражения на лицах.
— Я снова сделал что-то не так?
Аури покачала головой и положила на стол нетронутые лекарства.
— Надо убраться, — сказал Нае.
Хан бросил взгляд на открытую дверь:
— Он сказал...
— Ну и что? Далеко не всегда тот, кто говорит, что он в порядке, действительно в порядке. — Он провел рукой по пустому стеллажу. — Надо бы закрепить его понадежнее. Вариан, пойдем, поищем в кладовке инструменты.
Рыжий юноша вздрогнул, услышав свое имя:
— А? Да, пойдем.
— Так много перьев, — произнес Хан, поднимая с пола одно большое и красивое. — Как будто дралась стая ворон.
Он положил перо в карман и принялся складывать книги на стол и полки оставшегося целым стеллажа. Книжная пыль все еще висела в воздухе, заставляя людей периодически покашливать и чихать. Некоторые тома рассыпались, растеряв половину страниц и оторвавшись от обложек, а на некоторые налипли перья. Было странным осознавать, что все они принадлежат не какой-то большой птице, а настоящему Покровителю.
Хан, глядя на красное пятно на столе и отпечатки пальцев, по неясной для себя причине почувствовал укол вины.
— Мне кажется, у него плохие отношения с другими божествами, — проговорила Аури. — Что за начальство у Покровителей такое, что они могут позволить ему жить вот так, в одиночестве и притворяясь демоном? Помнишь, что он сказал? Ему нельзя! Выходит, они запретили ему выдавать в себе Покровителя. — Она села на край стола и скрестила руки на груди, хмурясь и бормоча: — Ничего не понимаю. Всю жизнь я считала Покровителей могущественными, благородными и великодушными, но то, что я вижу, не укладывается у меня в голове.
— Не наше дело, какие и с кем у него отношения. У нас и так полно забот.
— Хан! — в негодовании воскликнула шаманка. — Ты все время твердишь это! Ты ненавидишь Найта?
— Дело не в нем конкретно. — Элияр ветром сдул перья и пыль с книг и покрутил в руке знакомый томик об этикете. Отложив его в сторону, парень сказал с горькой усмешкой: — Ни один Покровитель ни разу не сделал ничего ни для меня, ни для моих близких. На моих глазах сотнями и тысячами гибли люди, но где были Покровители? Им плевать на нас, а Киран... Знаешь, Аури, что он мне пообещал, когда мы встретились в первый раз? Славу, богатство, любовь всего Севера! Я ожидал услышать от него кое-что другое. Может, они думают, что Посланников надо покупать, как наемников? Кто я, по его мнению, такой? Жаждущий наживы бедняк или мечтающий прослыть героем придурок с амбициями и без мозгов? Я не собираюсь быть игрушкой! Ни для Кирана, ни для Найта, ни для кого-либо другого. Поэтому мне не нужны эти контракты. Понимаешь, Аури?
Девушка со вздохом кивнула:
— Понимаю. Ведь я тоже видела, как умирают люди: и на границе, и в Шетере. Если бы не Элисте, мы с братом не смогли бы выжить. Нас спасла она, а не Покровители. — Помолчав, она продолжила: — Но Найт — он другой. Он спас Вариана, приютил нас у себя и даже завтрак приготовил. — Хан изогнул бровь, и Аури кивнула. — И еще он спас тебя.
— Когда это?
— Ну да, ты же не мог это видеть. Во время драки с Серебряными рыцарями в тебя целились из арбалета с крыши. Я только успела заметить стрелка и не уверена, перехватил ли Найт стрелу или просто заслонил тебя собой. Меня отвлекли, и потом мы уехали. Я хотела проверить Найта, но он выглядел вполне здоровым и веселым. И я не заметила никаких ран. Эй, что у тебя с лицом?
Хан выдохнул и оперся о стол.
Что за бред? Заслонил собой? Спас? Почему ничего не сказал? Или Найт правда сумел поймать стрелу? Но откуда такая фантастическая ловкость и смелость? Может, Аури ошиблась, и его тогда просто повело в сторону. Кому вообще придет в голову подобная глупость?
Хан вышел в коридор.
— Ты куда? — окликнула Аури. — Снова собрался выяснять отношения?
— Нет, я лишь схожу проветриться и вернусь.
Выходя из пещеры, он заметил прошмыгнувшую мимо ласку, быстро пронесшуюся по сверкающему хрусталем коридору. Она грозно пискнула и скрылась в гостиной.
Напоив лошадей и подышав прохладным горным воздухом, Хан вернулся в пещеру и вымыл руки в стекающей по каменным стенам прозрачной воде. На кухне он нашел остывшую порцию мяса и овощей, а еще пустой кувшин из-под черничного вина. Запах был легким и приятным и заинтересовал Элияра, который, прихватив с собой кувшин, направился в кладовку, где уже видел сосуды с вином.
— Цветовод, помешанный на свечках, варит варенье, солит овощи и ставит вино, — бормотал он, наполняя кувшин. — Что еще? Вышивает крестиком или плетет фенечки?
Усмехнувшись, Хан сделал глоток и изменился в лице. В памяти сразу всплыли до боли знакомые картины: огромный рынок, загорелые и веселые люди, фрукты, овощи, свежая рыба, песни и танцы, а еще бескрайние поля...
— Джейриа, — выдохнул он и выпил еще, чтобы удостовериться. — Откуда он знает рецепт?
Лучшее черничное вино в Джейриа называлось «Летний вечер» и продавалось только на большом рынке в Иде. На ежегодных ярмарках люди со всего Севера спешили купить хотя бы кувшин, пока все не распродали. Приезжали даже иностранцы. Но так приготовить это легкое, невероятно вкусное вино могли только джейрийцы.
— Да кто же ты такой? — прошипел Хан и решительно вышел в коридор.
Оставив кувшин на кухне, он направился к комнате Найта и замер у двери, напряженно шевеля мозгами:
«Стучать или нет? Я обещал Аури, что не пойду выяснять отношения, но это вино... Что за фокусы! Кем ты себя возомнил, Найт? Моим благодетелем? Спасителем? Кто позволил тебе так думать? Ты только все усложняешь, идиот! Если постучу в дверь, наверное, он решит, что я навязываюсь. Но если нет, когда еще я смогу спросить его о стреле? Но... надо ли вообще спрашивать?»
Простояв так с четверть часа, Хан не пришел к решению. Нерешительно коснувшись двери, он понял, что та не заперта. Огромных трудов ему стоило не закричать матом, ругая свою тупость.
Особенными изысками комната демона с Черничной горы не отличалась, за исключением кровати, на которой можно было в ряд положить четырех Найтов. И еще красивого старинного шкафа с резными дверцами и коваными ручками. На полу лежал харсанский ковер, а на стене над кроватью висела большая карта Юралии в старинном стиле с чудовищами в море и мифическими существами на суше. Кое-где каменные стены украшали вкрапления кристаллов, а в одной из них была вырезана полка, где стояли какие-то сувениры и вездесущие свечи.
В комнату почти не проникал солнечный свет. С потолка свисала закрепленная на цепи люстра с пятью потухшими магическими камнями. Похоже, ей давно не пользовались. Низкий диванчик под полкой с безделушками был завален подушками и порванной одеждой в пятнах крови. Что ж, от этого ветхого халата давно стоило избавиться.
Сам Найт лежал в брюках поперек кровати, свернувшись клубочком спиной к двери. Одеяла ни под ним, ни на нем Элияр не увидел, зато простыня вся была в бурых следах.
«Как ты от крови ее отстираешь? — подумал он, тихо подходя ближе. — Напился, грохнулся и отключился. Чудо, а не Покровитель. Ну и что мне с тобой делать? Даже будить и возмущаться желание пропало».
Заметив, как юноша зябко поджимает ноги, Хан вздохнул и сходил за одолженным ему покрывалом. Укрыв мелко дрожащего демона с Черничной горы, он уловил едва слышный шепот:
— Почему...
Подумав сначала, что Найт проснулся и обращается к нему, Хан также шепотом спросил:
— Что «почему»?
Но ему не ответили.
Помимо привычки кусать губы и фыркать, когда был чем-то недоволен, Найт имел еще одну особенность — он говорил во сне. И сейчас Хану представился отличный шанс узнать что-нибудь новенькое об этом странном существе.
Элияр осторожно присел на край кровати.
— Мм... — вскоре услышал он. — Извините.
Найт заворочался, едва не пнув Хана коленом в спину. Тот охнул и отодвинулся.
— Извините? Какой ты вежливый во сне. А когда не спишь, бесстыже суешь мне книжки по этикету и материшься на шаманском.
К счастью, Найт спал крепко и ничего не слышал.
Хан еще какое-то время прислушивался к его сопению и решил осмотреть комнату внимательнее.
На полке с безделушками обнаружилась незаконченная деревянная подвеска в виде совы размером с ладонь, а рядом лежали инструменты. Работа была тонкая, сова выглядела почти как настоящая. Хан, который в подростковом возрасте баловался вырезанием игрушек из дерева и даже иногда продавал их на рынке, оценил старания демона с Черничной горы. Повертев в руках подвеску, он положил ее на место и посмотрел на стопку книг с другой стороны полки. «История Ризы в пяти томах. Том II», «Генеалогические древа ризских дворян», «Мыло своими руками», «Сборник харсанских сказок», «Нумерология», «Великие мудрецы и их учения», «Кларисса и Нур. История любви», «В погоне за временем».
Все ясно. Демон с Черничной горы любит приключенческие романы и легенды, изучает историю и философию, увлекается числами и, похоже, скоро в его пещере могут появиться не только горы свечей, но и мыла.
Некоторые из этих книг были знакомы и Хану, как, например, «История Ризы» и легенда о появлении двух лун. О нумерологии он узнал от Аури, а о дворянах ничего и слышать не хотел.
Разочарованный тем, что так и не выяснил ничего важного, лучник собрался уйти.
В тот же момент Найт четко произнес:
— Тогда убей меня.
Хан застыл в шаге от двери и обернулся:
— Что?

Глава 23. Разные пути, одна цель

Открыв глаза, Найт обнаружил себя до шеи укрытым покрывалом. Странно, разве он не зашел в комнату и сразу же упал на кровать? Если он еще не совсем двинулся башкой, а память ему не изменяет, то все было именно так. Тогда откуда же покрывало?
Немножко поерзав и подняв взгляд, он обнаружил внимательно наблюдающего за ним Хана, лицо которого выражало замешательство. Хотя, казалось бы, кто тут должен удивляться?
От неожиданности Найт дернулся назад.
«Что он тут забыл? Как он сюда попал? Разве я не закрыл дверь? — мысленно заметался юноша и пришел к выводу, что нет, не закрыл. — И как давно он тут сидит? Демоны, как же неудобно и стыдно! Если он еще и снова видел, как я говорю во сне...»
— Ты говорил во сне, — сообщил Хан так, будто он был лекарем, а Найт — пациентом, который в бреду сболтнул лишнего.
— Особенность у меня такая, — попытался оборвать эту тему Покровитель. — Ты принес покрывало?
— Ты сказал: «Убей меня», — проигнорировал его попытку Хан. — Что тебе снилось?
— Не помню, — по привычке солгал Найт и отвел взгляд.
— Ты врешь.
— Какое тебе дело до того, что мне снится? Это могло быть что угодно. Даже я не помню. Насчет покрывала...
— Да, ты прав, — внезапно сдался лучник. Найт выпучил на него глаза. — Я пришел только что и случайно услышал. Вот и спросил. А вообще хотел сказать, что мы убрали библиотеку и ничего не нашли. Думаю, завтра попробуем снова. Остальные сейчас в источниках.
— Необязательно было убираться.
— Не неси ерунды. Что ж, — поднявшись, Элияр, не глядя на Найта, прошел к двери, — я пойду. — Но, остановившись, все же обернулся и добавил: — Мы должны уехать через два дня.
Он не сказал о том, кто именно должен уехать, — только северяне или Найту тоже можно с ними. А еще он так и не ответил на вопрос о покрывале!
Дверь закрылась, негромко скрипнув, и Найт, протяжно вздохнув, накрылся с головой.
Давненько ему не снился тот бал. Так, должно быть, влияет стресс.
Убедив себя в том, что нервы у него слабенькие, а подсознание — та еще сволочь, Найт успокоился, постаравшись в очередной раз выбросить из головы образы насмехающихся Покровителей и падающей люстры.
На кровать забралась Кисточка, вбежавшая в комнату, когда Хан открывал дверь. Радостно попрыгав на животе юноши, зверюга потерлась головкой о его руку и стала ждать ответной ласки. Найт рассеянно провел пальцами по гибкой спинке. Кисточка свернулась колечком и уснула.
Найт глядел на просачивающийся через узкие щели в потолке свет и размышлял о том, как ему не опозориться перед людьми еще больше. Придя к выводу, что выход из комнаты станет большой ошибкой, он проторчал в ней еще два часа, пока ласка не выспалась и не стала скрестись в дверь, чтобы ее выпустили поохотиться.
Одевшись в чистую рубашку с завязками на груди и прихватив другую, порванную, вместе с халатом, который, вероятно, пережил еще Великую войну, Найт вышел из своей берлоги вместе с лаской.
Солнце уже клонилось к закату. На западной части Черничной горы было меньше деревьев, а метрах в ста от пещеры начинался пологий склон. Виды отсюда открывались живописные. Здесь брала свое начало небольшая речка, впадающая в ту самую Тихую, рядом с которой родился новый Покровитель Севера.
«Интересно, — задумчиво глядя вниз на рыжую в закатных лучах извивающуюся ленту реки, Найт шел по склону в сторону небольшого обрыва, — нашел ли он уже нового претендента в Посланники? Было бы неплохо. Тогда он наконец-то получит право вмешиваться в мир смертных и начнет спасать Север. У него должно получиться. Кто, как не упертые бараны всегда добиваются своих целей?»
Он вспомнил еще одного такого барана, решившего ради своей цели ехать к кочевникам. У него тоже все должно получиться, юноша в этом не сомневался.
Облака на догорающем в закатных лучах небе были разбросаны небрежными мазками фиолетового, оранжевого и розового. Солнце медленно опускалось к горизонту, пока совсем за него не провалилось, на прощание сверкнув последними лучами. Стало прохладнее, но Найт продолжал стоять на ветру. Холод помогал собраться с мыслями.
Дождавшись с охоты Кисточку и вернувшись к пещере, Покровитель обнаружил тренирующихся северян. С задумчивым видом жуя пирожок из деревенской пекарни, Вариан поигрывал кинжалом и наблюдал за спаррингом Аури и Нае. Шаманка мягко ступала по земле, плавно и быстро изгибаясь, и размахивала бастардом, с ювелирной точностью нанося удары. А вот оружие Нае было очень необычным. К своему удивлению, Найт узнал в нем... вилы!
Лязг от их столкновения с мечом разносился по всему сумеречному лесу, а металл бастарда отражал яркий свет от фонаря с магическим кристаллом, стоявшего около Вариана.
Парировав очередной удар кочевницы, Нае хмыкнул и прокрутил вилы в руках, меняя позицию.
— Идеальный баланс, — похвалил он.
— Это нефправедлифо! У тебя преимуфефтво — раффтояние! — продолжая жевать уже второй пирожок из корзинки, которую держал на коленях, возмутился Вариан.
— В этом и смысл поединка — подобраться к нему, — сказала Аури, нанося два быстрых удара, которые голубоглазый мужчина легко отбил. — Это отличная тренировка. Вот когда я его достану... — на ее губах расцвела улыбка, словно она уже победила.
Нае тоже улыбался (чуть ли не впервые на памяти Найта), отступая под натиском Аури. Молчаливая ледышка расцветала, как подснежник весной. А причиной тому был азарт и искры веселья в глазах девушки.
— Тетушка Аури, ты такая свирепая, — уже половина третьего пирожка отправилась в желудок худенького паренька. — Тетушка Аури, с тебя песочек сыплется.
— Мелкий паршивец! Вот погоди, я и до тебя доберусь!
— Тетушка Аури, куда мне до тебя. Я ведь так, только ножиками немножко потыкать могу. Я скромный и неопытный, тетушка, как же мне сравниться с твоим мастерством?
— Я больше не буду чинить твою броню после того, как ее пожует Хант! — пригрозила шаманка.
— Сестричка, я был неправ! Пощади! — тут же взмолился Вариан.
— Никакой пощады! — отрезала Аури.
Нае хмыкнул и, резко приблизившись к ней, перехватил вилы так, что шаманка оказалась прижата к нему вплотную, а ее рука с мечом опущена вниз. У нее больше не было возможности атаковать им, и вырваться из захвата она не могла.
Эти двое оказали так близко друг к другу, и все произошло так неожиданно, что даже Нае, который крепко держал древко двумя руками поперек талии Аури, замер с каменным лицом.
Изо рта Вариана выпал пирожок.
Шаманка тоже замерла, глядя в холодные голубые глаза. Но прошла всего пара секунд, как ее губы медленно растянулись в коварной ухмылке.
— Попался, — низким голосом заявила она, легонько ткнув Нае кинжалом под лопатки.
— Нечестно, — ответил ей тот, не меняясь в лице.
— Мы не договаривались не хитрить и не использовать другое оружие.
— Справедливо.
Он тут же выпустил ее из захвата и сделал шаг назад, опуская вилы. Аури победно вздернула подбородок и ухмыльнулась, а Нае отвел взгляд в сторону леса и молча воткнул острые зубья в землю.
Наблюдавшие за ними Найт и Вариан почувствовали дискомфорт. Пожалуй, им вообще не стоило присутствовать в этот момент.
Обычно Нае и Аури вели себя как друзья. Парень вообще мало разговаривал, вставляя только короткие реплики по мере необходимости, сдержанно отвечая, если кто-то его о чем-то спрашивал. Но Найт не был слепым и замечал, как Нае задерживает на Аури взгляд дольше, чем нужно, и как оказывается рядом будто невзначай.
Однако шаманка не показывала заинтересованности в Нае. Она, судя по всему, и вовсе не замечала его повышенного внимания. Ее больше занимали массивы и печати, болтовня с Леа, мир Покровителей и предстоящая поездка на север.
Но Найт мог поклясться, что легкий румянец появился и на ее щеках.
— Сестричка такая ловкая! — нарушил неловкую тишину Вариан и, подняв с травы почти доеденный пирожок, закинунул его в рот. — Офень кгуто!
— Прекращай подлизываться и иди сюда. — Аури поманила его пальцем. — Тетушка тебя потренерует.
— Сестричка, я осознал свою ошибку! И я только что поел! Сестричка! — Схваченного за воротник юношу потащили к деревьям. — Только не издевайся надо мной!
— Когда это я над тобой издевалась? — Аури и несильно ударила его мечом плашмя по пятой точке. — Я всегда лишь обучаю тебя.
— Ай-яй-яй!
— Идем-идем. Попрактикуемся в нападении из-за деревьев. Утрясешь в желудке пирожки, а там, глядишь, — и еще парочка влезет.
Найт, посмеиваясь, проводил их взглядом, а когда обернулся к пещере, ни Нае, ни вил там уже не было. Зато появился Хан с ведром воды, принесенным от ручья, и стал поить пытающуюся укусить его Леди. Оттолкнув серую кобылу в сторону, к воде полез наглый Хант, и между ними завязалась потассовка, закончившаяся тем, что Элияр начал материться и отпихнул морду гнедого жеребца, приказав ему дожидаться своей очереди.
Пока Хан пытался укротить бесстыжее животное, Леди спокойно жевала капюшон его кофты. А послушный черный конь и Йена не собирались ее сдавать. Найт тоже хотел только тихо понаблюдать, но его выдал смешок.
Обернувшись, Хан вопросительно вздернул брови. Найт мгновение подумывал спрятаться за дерево и сделать вид, что его тут нет и никогда не было, но все же указал на совершаемое лошадью преступление.
— Ах ты скотина! — подскочил Хан и, забрав ведро у Леди, сунул его Йене. — Ты что, корова?!
Строптивая лошадка фыркнула ему в лицо и поскакала к участку зеленой травы на краю поляны.
Найт не выдержал и захохотал в голос. Громкий, заливистый и заразительный, его смех звучал над поляной, а благодаря ветру и эху долетал до тренирующихся Аури и Вариана, до стоявшего в тени деревьев Нае.
Лицо Хана приняло выражение человека, замыслившего какую-то пакость. Взмахнув рукой, он порывом ветра отправил в Найта горсть опавших сосновых иголок. Глаза Покровителя округлились, от неожиданности он даже перестал смеяться и вздрогнул, обиженно уставившись на Хана.
Коварный маг думал, что победил. Но Найт, стряхнув с себя иголки, широко улыбнулся и продолжил хохотать.
Оставшиеся два дня до отбытия с Черничной горы разочарованный тем, что в библиотеке способа разорвать контракт не нашлось, Хан ходил мрачнее тучи и бо́льшую часть времени проводил за тренировками с мечом. Аури таскала Вариана по горе туда-сюда, заставляя нападать на нее из-за скал и деревьев и роняя вопящего юношу на землю. В издевательствах над младшим участвовал порой и Хан, а Нае лишь качал головой, глядя на них, или сидел в библиотеке, читая роман о пиратах.
Найт тем временем закончил кулон в виде совы для Лейсан и теперь добавлял последние штрихи: вырезал зрачки, обтачивал коготки, украшал перья узорами с завитушками и полировал обратную сторону кулона. Покрыв дерево специальным воском, он продел в маленькую дырочку на макушке птицы кожаный шнурок и полюбовался результатом.
Хоть и с опозданием, но подарок был готов. Наконец-то Найт смог написать длинное письмо, чтобы отправить его со своей ушастой совой, которая сейчас сидела на столе и играла с кусочком дерева.
— Марта, как думаешь, Айдана знает способ разорвать контракт? — за полтора года у него выработалась привычка разговаривать не только с лаской, но и с совой. — Или шаманы? Марта, не ешь это!
Воспользовавшись тем, что он отвлекся, птица схватила начатое письмо, немножко пожевала и пошагала с ним к краю стола, намереваясь улететь. Найт выхватил бумагу и с досадой посмотрел на проткнутый и помятый острым клювом край. Марта развернула голову почти на сто восемьдесят градусов и сердито запиликала.
— Знаю, что ты давно не летала к ней и хочешь поскорее отправиться, но погоди немного, я ведь еще не дописал. Марта, вернись!
А сова уже удирала большими шагами, таща за собой кулон.
Тук, тук, тук.
Деревяшка стучала по полу.
Цок, цок, цок.
Воровка быстро перебирала лапками.
Столкнувшаяся с ней в проходе Кисточка возмущенно заверещала и, пролетев мимо с умопомрачительной скоростью, взобралась на Найта.
Сорвавшись с места, юноша побежал на стук когтей по пещерным коридорам.
Марта успела преодолеть уже два поворота и целенаправленно двигалась к выходу.
Найт развернулся, скользнув тапочками по полу, и услышал вскрик:
— Это что, сова?! Твою мать!
Покровитель появился как раз в тот момент, когда Марта с воплем «уа-а-ак» налетела на Хана, и они оба рухнули на пол. Деревянный кулон звонко щелкнул парня по лбу, а Марта с криками убежала.
Не успел Хан осознать произошедшее, как через него перескочил демон с Черничной горы и погнался за птицей. Перед лицом мелькнули только серые тапочки.
Найт догнал сову у самого выхода. Прыгнув вперед, он обхватил руками верещащую птицу и повалился на спину, пытаясь ее удержать. Пару раз ему заехали когтями, оставив неглубокие и быстро затянувшиеся царапины на руке и подбородке. В конце концов Марта угомонилась, услышав обещание накормить ее куриной грудкой, и замолкла, втянув голову, поджав лапки и превратившись в пестрый пернатый шар. Шнурок выскользнул из клюва, и кулон со стуком упал на пол.
Кисточка, спрыгнувшая с Найта после его броска на сову, пискнула и убежала, не желая оставаться с двумя безумцами в одном помещении.
— Если снова будешь буянить, я попрошу у сестры другую сову! — угрожал Найт, неся птицу под мышкой. — По пути мы кого-то чуть не убили. Ты возьмешь на себя ответственность? Если это был Хан, он может сделать из тебя чучело. Хочешь быть чучелом?
Желтые круглые глаза с ужасом смотрели на сошедшего с ума из-за какой-то невинной проделки хозяина. В них можно было прочесть молчаливый протест и желание заменить чучело совы на чучело непутевого Покровителя. В крайнем случае, где это видано, чтобы такое благородное животное, как Марта, сдавалось без боя? Да она настолько отважна, что сможет сразиться с Ханом и победить
Найт не видел лица того, кто упал, загороженный широкими крыльями совы, и через кого он перескочил, не глядя под ноги. И хотя по голосу это точно был псих, юноша до последнего надеялся на другой вариант. С Нае у них голоса немного похожи, когда они орут. Пусть будет Нае.
Но в коридоре, разумеется, стоял Хан с  двумя полосами от когтей на щеке. Его суровое лицо не предвещало ничего хорошего.
Сова и демон с Черничной горы переглянулись.
Все трое молчали.
Найт ткнул Марту пальцем в бок, и она выдала что-то вроде «кве-е», привлекая к себе внимание. А когда Хан перевел взгляд на Покровителя, его рот растянулся в невинной улыбке. Как будто это не он только что играл с совой в догонялки, Найт бочком протиснулся мимо Элияра и поспешил убраться подальше. Сова молчала, напуганная грозным человеком, с которым совсем недавно собиралась сражаться. Вся ее уверенность в своих силах мгновенно испарилась, как утренняя роса.
— Что это было? — спросил Хан, но никто ему не ответил. Только Кисточка пронеслась из одной комнаты в другую, таща за собой деревянный кулон.
Через несколько секунд появился Найт и погнался уже за лаской.
Лучник решил ретироваться, чтобы не получить еще каких-нибудь травм. Он не стал выяснять отношения с совой и Покровителем, а тем только это и надо было.
К вечеру письмо было отправлено вместе с подарком. Сытая счастливая сова улетела. Найт выдохнул с облегчением.
На следующий день северяне засобирались в путь. Объявления о розыске пока не добрались до двух деревень, но Аури снова перестраховалась и наложила на всех печати Незнакомца.
Нае купил себе лошадь, наконец-то отдав Ханта Найту. Конь не показывал свой дрянной характер только с ним, что не укрылось от Вариана, чью броню регулярно жевали, и от Хана, у которого с этим четвероногим чудовищем не прекращалось противостояние. Аури, прекрасно ладившая со всеми животными, только посмеивалась над парнями, наблюдавшими, как Найт ласково гладит коня между ушами.
Сборы заняли почти полдня, так что выезжать они были готовы только в вечеру. На этот раз Найт позаботился об удобной одежде и вещах для привала.
Наблюдая за тем, как он старательно привязывает к седлу вещи, Хан решил съехидничать:
— Выглядит так, будто ты отправляешься на увеселительную прогулку. И будто ты рад, что в библиотеке ничего не нашлось по нашей проблеме.
Найт спокойно пожал плечами, даже не глядя на него:
— Ну да, я рад возможности встретиться с кочевниками.
Хан хмыкнул, словно ни капли не поверил в его слова и сообщил:
— Есть кое-что, чего я до сих пор не могу понять.
— И?
— Тот демон из «Сказки». Зачем ты ему? Ты ведь знаешь?
— Нет.
— Точно? Значит, с демонами ты не знаком?
Найт обернулся и показательно закатил глаза.
— Знаешь что, Хан Элияр? — Он на удивление ловко, будто репетировал, забрался в седло. — У тебя с башкой проблемы.
— Что?! — опешил лучник.
— И с ушами тоже.
Кисточка победно пискнула и нырнула под черный капюшон, а Найт развернул коня и стал быстро спускаться с горы.
— Да как ты!.. — Запрыгивая на своего скакуна, Хан сыпал ругательствами. — Совсем охренел?! Это у меня-то проблемы с башкой? На себя посмотри! Книжки мне по этикету суешь, а сам? Эй, ты слышал меня? Как ты так быстро умотал? Стоять!
Глядя ему в след, довольная Аури протянула Вариану руку ладонью вверх.
— Победила, — буркнул тот, отдавая две серебряные монеты.
Нае холодно взглянул на деньги:
— Ставить на них как-то...
— Очень прибыльно, — улыбнулась шаманка. — Если найдешь себе Покровителя, я буду ставить и на вас.
Нае ничего не сказал, а Вариан издал трагичный вздох. А ведь он так надеялся, что эти двое смогут хотя бы шесть часов прожить без препирательств.
Спустившихся с Черничной горы вместе с демоном северян встречали деревенские во главе с двумя старостами. Все так широко улыбались, что Найт не мог понять: рады они, что он снова уходит, или же действительно подобрели после той пьянки.
— Вот это из соседней деревни принесли, — передавал уже нагруженным Нае и Хану все новые и новые гостинцы Семен. — А это моя женушка настряпала. Вы уж постарайтесь побыстрее съесть, чтоб не испортилось. А это от наших охотников колбаска. Вино тоже свежее, берите, ребятки.
По сверкающим глазам Вариана было понятно, что долго булочки, пирожки, котлетки и все остальное не продержится. А вот, к примеру, капченые колбаски, вяленую рыбу и семечки можно было хранить довольно долго, если хорошо спрятать от него. Зато на морковку Леди и Хант покушались уже сейчас. Конь слопал еще и яблоко, а кобыла после пожевала жилетку козлобородого старосты. Вкусы у нее, конечно, были специфичные.
— Как вернетесь, приходите на пир, — радушно пригласил Семен и обратился к Найту: — Уж не серчай, молодой господин!
— Да ладно, — отмахнулся тот.
— Чернику твою не тронут — самолично прослежу!
Наконец, после утомительных проводов пятеро всадников выехали на тракт, преодолели небольшое расстояние, пока деревня и лишние взгляды не скрылись за поворотами, и свернули на лесную дорогу, направляясь строго на север.
Закатное солнце ярко-оранжевыми лучами, падающими между листьями и стровлами деревьев, освещало тропу. Впереди ехали Хан и Нае, за ними — жующий котлетку Вариан, а следом — Аури с картой в руках и Найт, державший в ладони, как в маленьком гнездышке, спящую Кисточку.

        
      
Один день Киран провел в раздумьях во дворце Совета, перебирая в библиотеке книги о Севере и рассматривая родовые древа дворян. Магов среди них не было, что очень удручало. Внуки арконского герцога не являлись исключением.
Как же так вышло, что никто из отпрысков богатых и влиятельных семей, если верить этим книгам, не обладал способностями к магии? Это было подозрительно, и Киран полагал, что информацию о них тщательно скрывают.
«Все-таки Хан подходил лучше всего, — сокрушался Покровитель Севера, раздраженно барабаня пальцами по столешнице. — Эх, смертные такие странные».
Вдруг перед ним появилась чашка на блюдце с ароматным чаем, и держала эту красоту изящная женская ручка.
— Киран, вы так давно тут сидите, — участливо заметила белокурая Покровительница, заведующая библиотекой. Она уже не в первый раз приносила ему чай разных сортов и предлагала свою помощь, но он вежливо отказывался. — Что-нибудь обнаружили? Хоть что-то?
— Скажите, Вивиан, почему у дворян не раждаются маги? — поинтересовался Киран, делая глоток чая и отодвигая подальше книги и свои записи, чтобы случайно их не облить.
— Потому что маги — очень редкое явление в принципе. А в последние двадцать лет их всех собирают, тренируют и отправляют на границу.
Киран кивнул. Он уже догадывался об этом.
— И поэтому дворяне предпочитают скрывать своих талантливых детей, чтобы им не приходилось рисковать жизнью, — сказал он. — А если они призна́ются, что владеют магией, но не поступят в академию и не захотят ехать на границу, то их посчитают трусами.
— Смертные, — пожала плечами Вивиан. — Но есть и исключения. В основном из мелкого дворянства, но их по пальцам можно пересчитать. Если в начале Эпохи Бедствий сражаться были готовы все, то теперь война интересна лишь тем, кто живет недалеко от границы.
— Вы много знаете, — улыбнулся Киран.
Покровительница немного стушевалась и проговорила:
— Видите ли, когда многие годы проводишь среди книг, закономерно начинаешь интересоваться всем, что в них написано. Я перечитала много текстов, созданных людьми. Их писатели, поэты и музыканты... Они жили и умирали, но их творчество, — она обвела взглядом огромное пространство библиотеки, — все здесь. А труды по истории учат разбираться не только в систематизации по алфавиту, но также в политике и психологии.
Это была самая длинная речь, которую Вивиан произнесла за все время. Она была интереснее и умнее многих божеств, с которыми Киран успел пообщаться.
— Я в замешательстве, — признался он. — Я больше не чувствую той нити, которая тянула бы меня к Посланнику.
— К сожалению, я не смогу понять ваши чувства, ведь у меня никогда его не было.
— Что загадали вам люди?
Она отвела взгляд и ответила, будто стыдясь:
— Я лекарь.
— Ясно. — Киран понял ее мысли и перевел тему. — Раз вы много знаете о смертных, может, посоветуете, человека с каким характером мне нужно искать?
— Не думаю, что кто-то еще вам откажет, — польщенная тем, что Покровитель Севера просит ее совета, Вивиан смутилась. — Думаю,  стоит учесть, какие качества должны иметься или отсутствовать у вашего Посланника. Каков был тот маг?
— Упрямый, — быстро ответил Киран, боясь, что начнет ругать смертного на чем свет стоит, что не пошло бы на пользу его благородному образу. Куда еще позориться-то? — Очень целеустремленный. И спорить с ним бесполезно. Еще он довольно дерзкий в выражениях и смелый.
— Пока вы перечисляете только положительные качества.
— Думаю, у него проблемы с доверием.
— Он не доверяет Покровителям?
— При первой нашей встрече он сказал, что никому не доверяет.
— И у него совсем нет друзей? Близких? — Вивиан удивленно приподняла брови.
— Есть, — нахмурился Киран, вспоминая, что Хан сбежал вместе с тремя смертными, которые, кстати, присутствовали тогда у обрыва, но он, будучи в страшном гневе, даже не обратил на них внимания.
— Значит, путь к его сердцу все же имеется. Вы его просто не нашли. Так бывает. Не накручивайте себя. Иногда даже те, у кого, казалось бы, много общего и схожие взгляды на жизнь, те, кто близок по духу, как вы с ним, не могут поладить. А люди противоположные, наоборот, взаимно притягиваются.
Киран уставился на эту проницательную женщину круглыми голубыми глазами. У него появилось ощущение, что на самом деле она знает куда больше, чем говорит.

        
      
Высокий мужчина лет тридцати с собранными в хвостик на затылке светлыми волосами шел по темному лесу расслабленной походкой. Хотя все деревья в округе были похожи друг на друга, ему не составляло труда ориентироваться и идти по хорошо знакомой дороге в сопровождении двух здоровенных волков с горящими желтыми глазам. Шерсть у них была черная, и в темноте они полностью сливались с лесом. Только два ярких огонька с черным пятном зрачка светились, словно призрачные огни. Массивные лапы ступали по земле, тихо шурша прошлогодними листьями и иголками. Волки не пытались красться и шагали гордо, как хозяева леса, осматривающие свои владения.
— Какова численность стаи? — задал вопрос мужчина, посмотрев на идущего справа волка.

        «Четыре десятка, — пришел мысленный ответ, прозвучавший как хрипловатый мужской голос. — К осени будет больше».
— Вы первая линия обороны. Если они придут, даже сотни не хватит.

        «Волки из другой стаи глупы. Мы не хотим с ними объединяться!» — отказался демонический зверь, оскалившись и глухо зарычав.
— Много лет прошло, они деградируют. Поэтому и разучились подчиняться высшим.

        «Мы верные. Нас хватит. И мы будем стоять до конца!»
      
— Решение принимают Архонты, а мы только подчиняемся. Разведайте обстановку в другой стае, выясните их численность. Если они еще способны на мысленное общение, то их необходимо взять под контроль.
Волк остановился и сердито разрыл лапой землю. Второй зверь тоже встал рядом с ним и посмотрел в глаза мужчине: «Они хотят только убивать».
— Тогда я пойду с вами, — улыбнулся тот, засовывая руки в карманы пальто. — Есть шанс, что они просто притворяются. Но сначала схожу в город. Вы, ребята, должны быть внимательны. Если с магом ветра придет кто-то похожий на демона, не трогайте их. Ясно?

        «Маг и демон? — переспросил первый волк. — Нам их провести?»
— Нет, только проследите, чтобы другая стая не сожрала их. А я постараюсь успеть к тому времени. И не забудьте о задании.
Недовольные волки снова досадливо зарычали, но кивнули и ушли, оставив человека одного в лесу. Но даже без грозной охраны тот продолжил свой путь, беспечно вышагивая в полутьме.
— Ну надо же, — усмехнулся он себе под нос, — кто бы мог подумать, что есть еще один такой. Кажется, скоро будет весело.

Глава 24. Демон в тумане

По дороге путешественникам попадалось немало городов и деревень, но все они отличались от того же Шетера, Сетханы и даже двух поселений около Черничной горы. В северных городах дома были ниже, улицы шире, торговцев меньше, но гораздо больше процветало земледелие и животноводство. Все продукты, ткани и меха везли отсюда в крупные города, здесь добывалось золото, серебро и располагалось несколько месторождений магических камней. Все богатство Ризы было за Северными горами, что серпом изгибались, переходя в Великий хребет. Словно в чаше с драгоценностями, внутри этого изгиба хранились сокровища и процветала жизнь.
На водных артериях стояли мельницы. Поля со льном скоро должны были превратиться в голубое море цветов, а в районах, находящихся ближе к горам, готовились распуститься яблони. Все это занимало гораздо больше места, чем расстояние, которое преодолели путешественники от Чоры до Черничной горы. Так что через полмесяца они проехали лишь чуть больше половины пути. Причем им приходилось скрываться, петлять и останавливаться в самых неприметных постоялых дворах, выставляя часового на случай появления преследователей.
С распространением новостей разлетались и объявления о розыске, которые спутники Найта срывали при каждом удобном случае. И печати Незнакомца оказались бесполезны, ведь лица беглецов, наверное, теперь стали известны всему северу.
Главной задачей было скорее добраться до весенней стоянки племени. Если с их отбытия пройдет всего день или два, то шанс догнать кочевников еще будет, но стоит промедлить несколько дней — и они уедут, а там попробуй найти их на громадной равнине за Северными горами.
Никакой системы для передвижения кочевых племен не существовало, но именно весну, когда природа восстанавливается после долгой зимы, звери только плодятся, а урожай еще не созрел, северные племена проводили в долине неподалеку от Великого хребта. Иногда они отправлялись в торговые города вроде Шетера на летние ярмарки, давали представления, зарабатывали, помогая простым людям с защитой жилища, лечением и магическими существами, которые приносили вред. Шаманы были освобождены от налогов не только потому что не имели постоянного места жительства, но еще и по причине их полезности. Солдатам не приходилось заниматься проблемами, которые кочевники решали в два счета, беря довольно скромную плату за свои труды. Завелся ли на болоте злобный дух, напал ли на деревню обиженный призрак или еще какая нечисть — все решат шаманы.
По той же причине и жители деревень у Черничной горы обрадовались появлению Аури, надеясь, что их «нечисть» тоже изгонят. Вот только демон неожиданно оказался лапочкой и даже простил их за сплетни и набег. Найт надеялся, что отныне он с селянами заживет душа в душу. Но это по возвращении в свою пещеру, а пока он дремал в пустующем сарайчике. Заложив руки за голову и откинувшись на седло, поверх которого лежало покрывало, он с помощью ауры отпугнул комаров и безмятежно посапывал. Кисточка примостилась за его воротником между ключицами, иногда ворочаясь и щекоча подбородок.
Днем, заметив в городе Серебряных рыцарей, ребятам пришлось быстро сматываться из крохотной гостиницы, где за несправедливо большую плату удалось получить лишь две крохотных комнатки и невкусный ужин. Хозяин был подозрительный мужичок с сальными волосами, бегающими хитрыми глазками и загребущими руками, которые быстро умыкнули целых семь серебряных, спрятав их в карман поношенной куртки. Найт подозревал, что этот субъект занимается чем-то незаконным и либо прячет в своей хибаре преступников, либо торгует какой-то дрянью. Однако останавливаться в нормальной гостинице было опаснее, чем в этой. А если сам хозяин нечист на руку, то и подозрительных путешественников ему выдавать невыгодно.
Кто же знал, что к утру заявятся солдаты и решат провести обыск.
Хозяин гостиницы, у которого в постояльцах имелась четверка разыскиваемых преступников, какой-то болезненного вида паренек и знакомый вор из соседнего города, был в шоке. Северяне и Найт, полностью разделяющие его эмоциональное состояние, слиняли через окно, спрыгнув в кучу сена, забрав лошадей из сарайчика и ускакав сломя голову, пока не пришлось снова отбиваться и поднимать на уши всю улицу.
К вечеру они нашли это тихое местечко, где теперь дремал Найт. Через прохудившуюся крышу сарая было видно звездное небо и краешек Малой луны. «Оригинальные» северяне, конечно, называли одну луну Малой, а другую Большой. И притом необязательно это писалось с заглавной буквы. Зато кочевники, эти поэтичные натуры, любящие каждый ручей на земле и каждую звездочку на небе наделять мифическими свойствами и сочинять о них легенды, дали и лунам соответствующие имена: ту, что поменьше, называли Нур, а большую — Кларисса. История о них была очень красивой, Найт знал ее наизусть.
Его бледное лицо во сне являло собой образец безмятежности, что нельзя было сказать о физиономии Хана, стерегущего сон товарищей снаружи. Натачивая меч, он поглядывал назад, в дверной проем с давно выломанной и утащенной кем-то дверью, и размышлял, как им следует обойти большой город по пути.
Вскоре проснулся Нае, и вместе они обговорили маршрут, выбрав небольшой городок, отмеченный на карте маленькой точкой и неприметным названием Тинный. Город находился за большим оврагом, мост к нему обветшал, а сама местность считалась заброшенной. Причиной тому были частые оползни и слухи о том, что за Тинным есть болото, сожравшее половину населения и ставшее причиной, по которой другая половина сбежала в более благополучные города. Как болото «жрало» людей, зачем и почему никто сказать не мог. Любой разумный человек не стал бы соваться в такое жуткое место, если только за ним не гнались по пятам Серебряные рыцари. Но если уж так рассуждать, то именно там и следовало искать беглецов в первую очередь.
Так почему же они поехали именно туда? Из двух возможных вариантов: столкнуться с рыцарями на нормальной дороге, когда хозяин гостиницы с почти стопроцентной вероятностью выдал сбежавших постояльцев, чтобы смягчить собственное наказание за торговлю всякой дрянью, или же воспользоваться слишком очевидным маршрутом и иметь возможность хотя бы отбиться в заброшенном городе, компания выбрала второй. Вероятнее, рыцари вообще не поедут сюда, обманутые следами, что оставил Хан, проехав чуть вперед по главной дороге и засветив лицо на ближайшей станции. Найт (речь о коне) моментально домчал Элияра туда и обратно, черной стрелой срезав путь по лесу, перескакивая через овраги и минуя дороги. Конь был просто сокровище, в отличие от Ханта, что за всю поездку дважды сбросил своего хозяина, оказавшись недовольным тем, что тот уснул верхом. А ведь демону с Черничной горы казалось, что они поладили.
Нае сменил Хана на посту, и тот наконец-то отправился отдохнуть.
Аури и Вариан спали дальше, укрывшись пледами и прижавшись друг к другу спинами, а Найт развалился посередине, да еще с таким видом, словно ему снились мягкие одеяла, подушки и горящий камин. Хан не смог удержаться и как бы невзначай задел его нугу, проходя мимо. Найт, чей сон был потревожен, что-то забормотал, перевернулся на бок и продолжил спать как ни в чем не бывало. Только Кисточка соскользнула с его ключиц в рубашку и недовольно заерзала, снова укладываясь.
Хан покачал головой и лег в метре от этих двоих, навалившись на свое седло и уставившись в сияющее звездами небо.
Ночь цветущего и зеленеющего третьего месяца весны была теплой, словно летом. Ветер приносил ароматы травы, тумана и каких-то цветов, почти перебивавших неприятных запах старого сарая.
Медленно вдыхая и выдыхая, Хан погрузился в сон.
Найт открыл глаза, когда Аури сменила Нае, а на горизонте забрезжил рассвет, но в старом сарае было еще темно. Кисточка, вероятно, убежала охотиться.
Несмотря на то, что ночь была теплой, а юноша завернулся в пальто и лежал на толстом пледе, он все равно продрог, а его волосы были влажные от росы.
Человек, обнаружившийся на расстоянии вытянутой руки, когда Найт повернулся с одного бока на другой, был одет лишь в плотную рубашку. Выражение его лица во сне было спокойным: губы не кривились в ухмылке, брови не взлетали насмешливо вверх и не опускались, придавая их обладателю сердитое выражение. Глаза, прикрытые веками, не сверкали, как бронзовые клинки, готовые поразить противника. Такой Хан Элияр казался почти нереальным, а потому Найт не мог решить, стоит ли верить в то, что этот человек на самом деле может быть абсолютно спокойным и тихим. А еще замерзшим, судя по тому, как он обхватил свои плечи руками.
Найт подумал про покрывало, под которым проснулся после кошмара у себя в комнате, увидев озадаченного северянина. Кроме Хана, некому было укрыть его тогда. Но почему? Разве он его не ненавидит? Разве Найт его не раздражает своим поведением и одним только присутствием? Может, у этого человека была и хорошая сторона?
Тихо поднявшись и набросив на плечи пальто, Найт стряхнул с пледа, на котором лежал, прилипший мусор и укрыл Хана.
Удивительно, но обычно пробуждающийся от любого шороха маг ветра продолжал спать. Найт поблагодарил богов за ниспосланное везение и вышел из сарая, чтобы умыться.
Когда шаги демона с Черничной горы, передвигающегося «походкой убийцы», стихли, Хан открыл глаза. Он проснулся еще в тот момент, когда Найт переворачивался, зевая и шурша ногами в ботинках. Посмотрев на еще теплый и плохо очищенный от мусора плед, Элияр вздернул бровь.
Отправившись в путь на рассвете, к обеду компания прибыла к Тинному. Погода была так себе, моросил мелкий дождь, по земле стелился туман, а над обрывом виднелся мост с позеленевшими и местами обвалившимися досками. Стук копыт лошадей звучал глухо, когда они проходили по нему. Карета или тяжелая повозка могла легко провалиться здесь колесом или и вовсе улететь вниз.
Тем не менее, все заметили следы колес на сырой земле и примятую траву. Кто бы здесь ни приезжал, он точно знал, как безопасно преодолеть мост. Странно было то, что в таком захолустье вообще могла появиться повозка. Разве этот городок не считался заброшенным?
Пока Хант гордо вышагивал по мосту, Найт взглянул вниз и увидел глубокий овраг с медленно бегущей по водой. По краям росли кривые кусты и несколько неказистых деревьев, а в воде с трудом можно было рассмотреть крупные камни и ветки. Их очертания были расплывчатыми в тумане, из-за чего они больше походили на костлявые лапы чудовищ.
Вода текла бесшумно, ветра не было. Даже птицы не пели и не летали, будто вместе с людьми покинули эти места. И лишь большой черный ворон сидел на кривом дереве и смотрел на нежданных гостей.
У Найта по спине пробежал табун мурашек. Кисточка, сидевшая на его плече, тревожно пискнула и принюхалась, внимательно следя за окружением.
— Я, конечно, знал, что здесь все заброшено, но не думал увидеть настолько унылую картину, — со вздохом проговорил Вариан. Его лошадь фыркнула, словно показывая, что брезгует везти сюда своего хозяина и сама идти дальше.
— Но есть следы от повозки. — Аури задумчиво потерла подбородок. — Неужели кто-то еще живет здесь?
— Если в городе действительно остались жители, будет даже лучше: не придется ночевать в заброшенном доме и, может, даже удастся нормально помыться и поесть.
Проехав еще немного, они оказались в самом городе.
Удивительно, но на улицах не было тумана, и дома не выглядели заброшенными — по крайней мере, не все. Мимо пробежали две собаки, а с раскидистого дерева мяукнула кошка. В конце улицы находилась таверна, около которой стояла небольшая крытая повозка с заляпанными грязью колесами. Двое мужчин вытаскивали из нее деревянные ящики с продуктами.
От одного дома к другому просеменила бабулька с тросточкой. Прижимая к боку корзину с влажной после стирки одеждой, быстро прошагала женщина и странно покосилась на незнакомых людей. Старик, куривший трубку, привалившись к покрытым облупившейся краской перилам веранды, поднял голову и тоже посмотрел на них. Нахмурив густые седые брови, он враждебно сверкнул темно-зелеными глазами, развернулся и ушел в дом, хлопнув дверью.
Переносившие ящики мужчины, отвекшись на этот звук, тоже увидели пятерых всадников и быстро скрылись в таверне.
— Нам тут не рады, — заключил Вариан, выглядя разочарованным. — Почему они прячутся?
— Сейчас выясним.
Хан спрыгнул с коня и пошел к таверне, остальные последовали его примеру. Еще когда они увидели следы колес на въезде в город, Аури наложила на всех печати Незнакомца.
По привычке пряча черные глаза, которые невозможно было ни изменить, как это делали демоны и Покровители, ни замаскировать, Найт из-под отросшей челки посмотрел на город и заметил нескольких людей, сверливших спины незваных гостей враждебными взглядами. Местные явно не жаловали чужаков и опасливо высовывались из-за занавесок и домов, как кошки, на чью территорию пришли собаки.
Но Хану было плевать. Зайдя в таверну и обнаружив там тех самых мужчин, перетаскивавших ящики, он направился между старыми столами и стульями прямо к ним. По взглядам обоих можно было понять, что они не то что не оценили такое наглое поведение, а были просто в ярости.
Толстокожий Хан, которому острые взгляды и сердитые лица были что нарисованные гримом маски шутов, заговорил прямо:
— День добрый. Где у вас тут можно остановиться на ночь?
Один мужчина выглядел на лет шестьдесят и был почти одного роста с лучником, плечистый и с тяжелым взглядом. Не будь он одет в простую грубую рубашку и заляпанные грязью рабочие брюки и сапоги, его можно было бы принять за кузнеца или старого солдата. Второй, худощавый, болезненно бледный мужчина лет тридцати, чьи жилистые и мозолистые руки были оголены до локтя и сжаты в кулаки, с неприязнью уставился на Хана глазами, цвет которых невозможно было точно определить. Судя по некоторым схожим чертам лица, можно было предположить, что эти двое — отец и сын.
— У нас нет гостиниц, — отрезал старший мужчина низким голосом.
Младший в это время следил за тем, как в таверну следом за одним чужаком входят еще четверо. Его взгляд незаинтересованно скользнул по троим парням и остановился на Аури. Мужчина нахмурился.
— Как здесь может не быть хотя бы одной гостиницы? — прищурился Хан.
— Может. Если хотите переночевать, ищите другой город, в котором они есть.
— Тогда мы сначала поедим в вашей таверне, а потом отправимся в путь.
— Наша таверна закрыта.
— Разве? — Хан вздернул брови и огляделся. — Где же я тогда нахожусь, если не в ней?
— Ах ты!.. — не выдержал младший мужчина, дернувшись в сторону лучника, но старший остановил его, подняв руку.
— Если я говорю, что она закрыта, значит, она закрыта. Уходите.
— У вас так принято относиться к людям, которые пришли потратить деньги? Много же вы зарабатываете, прогоняя всех без разбора? Или именно наши лица вам не понравились?
Иногда Хан действительно мог вывести из себя кого угодно.
Видя, что сейчас начнется драка, вперед выступил Нае. Его высокий рост, прямая осанка, аристократическое лицо и спокойный холодный взгляд могли внушить доверие или заставить трепетать любого, с кем он разговаривал, но эти двое даже не изменились в лице, когда он сказал:
— Нам не нужны ссоры, мы здесь лишь на одну ночь. Извините моего друга, иногда он может вести себя немного невоспитанно.
Найт мысленно усмехнулся. Если это немного, то что же будет, когда он начнет буйствовать всерьез? Стол перевернет?
Старший мужчина категорично заявил:
— Меня не интересуют извинения. Просто уходите из моей таверны.
— Мы сразу же уйдем, когда вы скажете, у кого еще мы можем узнать по поводу ночлега, — не собирался отступать Нае.
Убежав от солдат и проехав почти без остановок за вчерашний и сегодняшний день огромное расстояние, путники ужасно устали и буквально валились с ног. Припасы подходили к концу, а на охоту времени не было. А теперь их гнали прочь, словно бродячих собак, не жалая даже разговаривать. Как бы настороженно местные ни относились к чужакам, это было уже слишком.
— Вам здесь не рады! — выкрикнул бледный мужчина, вперив угрожающий взгляд в стоявшего перед ним Хана и, кажется, даже не замечая, что у того на поясе висит меч. — Убирайтесь!
Воздух между ними накалился до такой степени, что едва не заискрился.
В тот момент, когда уголки губ Элияра слегка приподнялись в не предвещающей ничего хорошего улыбке, со стороны двери раздался звонкий голос:
— Эй, разве можно так относиться к гостям? Уж простите их, добрые люди, они не привыкли, что к нам кто-то приезжает.
Все уставились на дружелюбно улыбающегося темноволосого мужчину лет сорока. На нем была довольно опрятная одежда, чистая обувь, а в ухе блестела серебряная серьга в виде маленького колечка.
Кивнув Нае и Хану, он еще шире улыбнулся владельцу таверны:
— Старина, к чему гнать всех подряд? Ты как будто часто гостей тут принимаешь, а? Ой, да, это твоя таверна, я понимаю, но люди-то эти что тебе сделали?
— Коли тебе так надо, ты их и забирай, — отмахнулся тот.
Его сын пристально смотрел на гостей, ожидая, когда те наконец-то соизволят проваливать. И они не заставили себя долго ждать, сразу же выйдя вслед за мужчиной с сережкой.
— Как вы уже заметили, народ у нас недружелюбный, — улыбка все не сходила с его лица, отчего создавалось впечатление, что у него свело мышцы.
В подтверждение этих слов дверь таверны захлопнулась с такой мощью, что с крыши даже упал кусочек черепицы.
«Ну и слава богам, — подумал Найт, подходя к Ханту и отвязывая его от перекладины. — Иметь дело с такими психами — себе дороже».
Хан было открыл рот, чтобы возмутиться и сказать что-то вроде: «Недружелюбный? Может, ты имел в виду «дикий» или «неадекватный»?», но Нае его опередил:
— Мы ищем, где переночевать.
— У меня есть мастерская, я гончар, — сказал мужчина с сережкой. — Места должно хватить, да и с едой проблем не будет. Если хотите, оставайтесь у меня.
— Почему вы не ведете себя так же, как остальные жители?
— Просто я не суеверный.
Развернувшись и поманив их за собой, он пошел вперед по улице.
Путешественники переглянулись.
Не суеверный? Что бы это значило?
Но навязываться с вопросами к единственному человеку в Тинном, отнесшемуся к ним по-доброму, никто не стал. В конце концов, мало ли, какие байки могли сочинять в этом захолустье. Найт и четверка северян были знакомы с жителями деревень у Черничной горы, так что особо не удивлялись выступлению местных.
Мастерская и впрямь оказалась довольно просторной. Гончар, представившийся Йеном, принес им большую кастрюлю супа, буханку хлеба, тушеную с овощами свинину и смородиновый чай.
— Вино не предлагаю, его у меня нет — не пью, — с улыбкой сказал Йен и потеребил двумя пальцами колечко в ухе. — Сейчас принесу вам матрасы и постельное, а вы ешьте и будьте как дома.
Он ушел, но ребята не сразу принялись за еду. Аури вынула из сумки бутылочку с прозрачной жидкостью и капнула несколько капель себе в тарелку. Спустя десять секунд шаманка сказала:
— Не отравлено.
Найт уже привык, что таким образом она проверяет всю еду в постоялых домах и тавернах, где они останавливаются.
— Все равно он мне не нравится, — заявил Хан, но, тем не менее, как и все, зачерпнул ложкой рассольник.
— Да кто тебе вообще нравится, — фыркнула Аури. — Меня вот больше смутило поведение тех двоих. Ладно еще, если люди здесь не любят или даже побаиваются чужаков, но они выгоняли нас с таким упорством, как будто им было что скрывать. А еще вы заметили взгляды, которые бросал на меня сынок хозяина?
— Да, — ответил Нае с каменным лицом.
— Либо он боится кочевников, либо женщин — одно из двух, — усмехнулась Аури. — Но это и странно. Если они тут все суеверные — ну, кроме Йена, — то, наоборот, должны радоваться, что в их городе появилась шаманка.
— В Джейриа говорят, — махнув ложкой в сторону Нае, Хан насмешливо прищурил глаза, — что люди, живущие дальше Северных гор, улыбаются только по праздникам или после пьянки.
— О, точно, Нае ведь откуда-то отсюда! — оживился Вариан. — Нае, это правда?
Голубоглазый северянин сначала холодно взглянул на лучника, попытавшись заморозить вместе со своим и его лицо, а затем перевел «кого ты слушаешь, дурачок?» взгляд на юношу.
Вариан вздохнул, уткнулся в свою тарелку и продолжил печально есть вторую порцию тушеного мяса и овощей.
Найт усмехнулся, чем мгновенно привлек внимание Хана.
— Тоже слышал это?
— Угу.
— Где?
— В Иде.
— О, это ведь тот джейрийский город, в котором проходит ежегодная ярмарка? — спросил Вариан.
— Да, — кивнул Хан, — а еще на ней продают вино «Летний вечер».
— Никогда не пробовал «Летний вечер», — печально опустил брови юноша и в два глотка допил чай, будто представлял, что это то самое знаменитое вино. — Его так трудно достать, даже в столице не во всех заведениях найдется хотя бы несколько бутылок. Помню, как-то дядя заказал из Джейриа целую бочку, но мне тогда было десять, и никто не позволил мне его попробовать.
— У Найта очень вкусное черничное вино, — подмигнула демону с Черничной горы Аури. — Я пробовала «Летний вечер» когда-то давно в Шетере, и твое вино очень на него похоже.
— Потому что это оно и есть. — Элияр чуть склонил голову набок, так же глядя на Найта своими хитрыми ореховыми глазами, как до этого глядел на Нае. — Видимо, ты не просто однажды побывал в Иде. Ты жил в Джейриа?
— Да, — не стал отнекиваться Найт.
— Как долго?
— Три месяца. Полтора года назад.
За время путешествия он, как и обещал, рассказал северянам кое-что из того, о чем они раньше говорили с Ханом, объяснил, почему так мало знает о магии и не помнит желание своих создателей, но о Джейриа и о Лейсан никогда не упоминал. Северяне только знали, что есть Покровительница, которую он называет сестрой.
— Так твоя сестра живет в Джейриа? — вскинул брови Хан. — Ты не говорил раньше, почему?
— Потому что ты не спрашивал.
— А разве не ты обежал рассказать о себе?
— А разве не ты не верил, что у меня вообще есть сестра? — парировал Найт.
Больше всего Хан терпеть не мог, когда на его вопросы отвечали вопросами, как это часто делал демон с Черничной горы. Он нахмурился и процедил:
— Может, я бы верил тебе больше, если бы ты чаще говорил правду.
— Может, я бы говорил тебе только правду, если бы ты мне хоть немного доверял.
Всем присутствующим показалось, что воздух в мастерской Йена наэлектризовался и стал пахнуть как перед грозой — того и гляди в стол между этими двумя шарахнет молния и расколет его пополам. К счастью, катастрофы не случилось, потому что в комнату вошел гончар с охапкой тонких матрасов в одной руке и одеял с подушками в другой. Удивительно, как он вообще пропихнулся со всем этим в дверной проем и ничего не выронил по дороге.
— Ой, а что это с атмосферой? — удивленно округлил глаза Йен, заметив, что гости перестали есть, а двое из них прожигают друг друга взглядами.
— Вы же понимаете, я шаманка, — заговорила Аури, обращая внимание на себя и отвлекая его от двух придурков, которые и дня не могли прожить, чтобы не порычать и не пошипеть друг на друга, как кошка с собакой. — А мы, шаманы, умеем предсказывать погоду. Вот я и сказала парням, что в ближайшее время ожидается похолодание и сильный ветер.
Найт, от которого буквально сквозило его темной аурой, и Хан, от чьей магии со стола слетело несколько салфеток, поняли намек и быстро взяли себя в руки.
— И они очень расстроились, — сказала Аури, самыми честными на свете глазами глядя на Йена.
— Хах, да уж, — усмехнулся тот, не заметив ничего странного, — погода у нас всегда не очень. Но вам не будет холодно в мастерской — у меня тут печь.
— Спасибо, Йен! Что бы мы без вас делали!
— Никаких проблем. Примерно полмесяца назад у меня уже останавливался один путешественник, но он почему-то сам не захотел идти в таверну. Мы встретились по дороге в город. Хороший собеседник, давно я так долго не болтал и не слушал так много историй.
Северяне и Найт переглянулись.
— Он рассказывал легенды и сказки? — спросил Хан.
— Ага. — Йен сдвигал в сторону готовые гляняные изделия и раскладывал вокруг печи матрасы, подушки и одеяла. — Еще рассказал про побег Посланника Кирана и про какого-то там демона с... Брусничной? Нет. Ежевичной? Хм... В общем, с какой-то ягодной горы, точно не помню.
— Черничной, — любезно напомнил Хан, бросив быстрый взгляд в сторону тупо хлопающего глазами Найта.
— О, так вы знаете? Тот парень говорил, что часто ходил в таверну в Шетере и рассказывал там всякие истории, так что неудивительно. Но наверняка многое из этого выдумка. Ладно еще про Покровителя и Посланника — это всем давно известно. А вот про демона — явно брехня. Ну сами подумайте, какой нормальный демон поселится в одиночестве на горе и будет людей пугать? Делать ему нечего, что ли?
Демон с Черничной горы, которому на самом деле было нечего делать в своей пещере, из-за чего он с дуру поперся на собрание во дворце Совета, а потом рванул спасать одного всем известного идиота, болезненно свел брови. А теперь еще и настоящий демон, отвязавшись от них, направился на север и растрепал о нем даже в Тинном. Найт не удивится, если вскоре слухи дойдут и до Покровителей, в том числе старейшин. Тогда ему точно не поздоровится.
Боги, да почему же он такой невезучий? Неужели кто-то до его пробуждения в пещере похитил у него удачу? Найт хотел предъявить этому человеку за все, что с ним случилось и, кто знает, возможно, случится в будущем.
Аури продолжила непринужденно болтать с Йеном, а Найт сделал вид, что оглох и очень проголодался, хотя после перепалки с Ханом ему кусок в горло не лез. Кочевница была старшей в их компании и вела себя как старшая с Найтом, а потому считала естественным отвлекать тех, кто задавал ему неудобные вопросы, иногда тормозить Хана или вовремя переводить тему. И за это юноша был ей очень благодарен.
Закончив с едой, они заставили Йена принять хотя бы два серебряных за ночлег и ужин, а потом улеглись спать вокруг несильно натопленной печки, с помощью которой гончар согревал дом и обжигал свои изделия. Найта и Хана предусмотрительно положили как можно дальше друг от друга. На всякий случай.
Засыпая, они были уверены, что на следующий день позавтракают, помоются и покинут Тинный. Но разбудил их не крик петуха из соседнего двора, не вошедший в мастерскую Йен и даже не Найт, который почти всю ночь не мог сомкнуть глаз, пялясь в потолок и чувствуя непонятную тревогу, никак не связанную с его проблемами. Все подскочили, услышав женский крик, сменившийся плачем и громким стуком.
— Шаманка-а-а! — рыдала женщина, колотя в дверь дома. — Ты же здесь? Шаманка, прошу тебя! Умоляю, спаси моего сына!

Глава 25. Странности творятся в Тинном

Услышав, что ее зовут, Аури подскочила на своей постели, вытащила изо рта волосы, быстро натянула сапоги и распахнула дверь. К ней тут же бросилась бледная женщина с залитым слезами и соплями лицом. На руках она держала ребенка лет двенадцати, который дрожал и рыдал едва ли не громче матери.
— Шаманка! Милая, родненькая! Помоги! У-у-у! Мой сынок! Мой бедный сынок!
Было раннее утро, и их крики наверняка перебудили бо́льшую часть города, в том числе и гончара, который выскочил в мятой рубашке, штанах, комнатных тапочках и с всклокоченными волосами.
— Что здесь? Что случилось? — В панике он подскочил к двери, теряя по дороге тапок. — Ох, Энна! Что с твоим сыном?!
— Дайте его мне, — спокойно сказала Аури и протянула руки, чтобы забрать воющего от боли мальчугана. — Идемте внутрь.
— Шаманка, милая! — продолжала причитать женщина. — Помоги, помоги! Ты поможешь? Ох, мой сынок!
Йен закрыл дверь, и теперь вопли матери и сына было почти не слышно снаружи, зато в мастерской от них звенела глиняная посуда.
Нае сразу же расчистил место на рабочем столе, как привык это делать на границе, где Аури часто лечила раненых. Хан бросил быстрый взгляд на ребенка, поморщился и ушел искать вещи, которые могли понадобиться для лечения. А Вариан помогал Аури осторожно удерживать мальчика, чтобы она могла осмотреть его раны. Дрожащие руки подростка пытались прикрыть лицо и шею, но были зафиксированы рыжим юношей, и тогда все увидели страшный ожог на половину лица и шеи, тянущийся под одежду до самого плеча и середины груди. Кожа покраснела, покрылась волдырями и, казалось, вот-вот может лопнуть. Аури стала быстро накладывать одну за другой лечащие печати, пока прямо на глазах волдыри не начали пропадать, а кожа светлеть.
Пришел Хан и принес смоченные в холодной воде кусочки ткани. Один приложили к горячему лбу мальчика, а остальные — на всю область ожога. Хотя печати сняли воспаление и успокоили боль, понадобится время для полного выздоровления, а сейчас она все еще была горячей и припухшей. Возможно, у мальчика даже останется шрам в виде пятна.
Поджав губы, Йен теребил сережку и тревожно смотрел то на всхлипывающего и постепенно проваливающегося в лечебный сон мальчика, то на его мать, вцепившуюся в рукав Аури и проливающую слезы благодарности.
— Как так получилось? — спросил мужчина.
— Мой мальчик... — Вытирая зажатым в одной руке платком слезы и сопли и не желая выпускать из другой одежду спасительницы ее чада, Энна покачала головой. — Не знаю... Напасть какая-то. И ведь кастрюля далеко стояла, и он-то у меня уже большой — не стал бы к ней лезть! Как я перепугалась! Боги, как я перепугалась! — Она вскрикнула и закрыла лицо руками, а потом в гневе выплюнула: — Это все та тварь никак не успокоится! Это все она, проклятая! Это она моего сыночка...
Снова залившись слезами, женщина через некоторое время высморкалась, сунула платок в карман и рухнула на стул возле спящего на столе ребенка. Взяв его за руку, она поцеловала сжатые в кулак пальчики и потерлась о них щекой.
— Спасибо тебе, добрая девица! Век помнить буду, в храме Покровителей за тебя помолюсь и четырех богов каждый день буду просить, чтобы тебя оберегали.
— Ничего, — улыбнулась Аури, нежно поглаживая голову мальчика и поправляя мокрые тряпицы на его шее. — Это все пустяки. Главное, что теперь у вашего сына ничего не болит. Сейчас он крепко спит и проснется только через несколько часов. Я дам вам мазь. Помажете ее пару дней — и все пройдет.
Энна закивала, схватила Аури за руку и снова принялась благодарить. Шаманке было неловко, но она понимала, какой стресс пережила бедная женщина, поэтому только кивала и ласково улыбалась, желая ее успокоить.
Найт посмотрел на мальчика, половина лица которого была накрыта мокрой тканью. Кипяток чудом не задел его глаз. Вспомнив слова Энны, Покровитель спросил:
— Вы сказали, что кастрюля стояла далеко?
— Да, далеко! — воскликнула женщина. — Она никак сама бы не опрокинулась. Это все та тварь! Я уверена: это она моего сына со свету сжить хотела!
— А тварь — это...
— Оборотень! — зло бросила женщина. — Это мерзкое отродье уже много дней наш город изводит, все никак от него не избавимся. Людей калечит, на детей вон покушается. Посмотрите, люди добрые, что творится! А ты ведь не верил, Йен, все говорил, что это случайности! А никакие не случайности! Вот что оно с моим сыночком сделало!
Она вновь так сильно разволновалась, что Аури стала поглаживать не только голову ее сына, но и ее плечо. А заодно незаметно наложила на женщину печать Ясного ума.
— Вы уверены, что это оборотень? — спросила шаманка.
— Кто ж еще!
— Вы его видели?
Поджав губы, Энна покачала головой.
— Нет, не видела.
— А кто-то еще? Много вообще в Тинном людей?
— Шестьдесят семь человек. Нас совсем немного осталось. Вы же слышали, что про город-то наш сочиняют? Что болото у нас людей в трясину затягивает, что вымерли мы уже тут все. Место плохое, погода гадкая, вечно сыро, солнце раз в неделю светит. Вот и посбегали все в другие города искать лучшей жизни. Да еще и оползни. Некоторые дома рухнули, а две семьи и вовсе вместе с ними — спали, выбежать не успели... — Вздохнув и помяв в руках край своего фартука, она продолжила: — Градоначальник наш — хороший человек. Только его силами и деньгами город еще держится. Но люди все равно уезжают, а новые... Да какой дурак к нам поселится? Мы люди все небогатые, нам переезжать дорого будет. Вот и получается, что только старики, бедные семьи да вот, как Йен, ремесленники остались. И еще таверна осталась. Мы одни в ней по праздникам только и гуляем, а так туда никто и не ходит.
— А как же этот... оборотень? — спросил Найт.
— Это все накаркали гады из других городов, вот оно у нас и поселилось! — возмущенно всплеснула руками женщина. — Жили себе спокойно, никого не трогали, а тут... Самая настоящая темная тварь!
Энна посмотрела на шаманку, взгляд шоколадных глаз которой был ласковым и спокойным: так она обычно смотрела на всех своих пациентов. Вообще удивительно, как в этой девушке уживалась и жестокость, с которой она убивала врагов, и нежность, о которой знали только близкие люди. Потом Энна перевела взгляд на Нае, на Вариана и, наконец, на Хана, уголок губ которого в тот момент так некстати изогнулся в саркастичной полуулыбке. Энна широко распахнула красные от долгого плача глаза с мокрыми ресницами и, не получив поддержки ни от кого, кроме продолжающей поглаживать ее плечо Аури, с мольбой уставилась на Найта.
— Вы мне не верите, — разочарованно произнесла женщина и всхлипнула. — Почему вы мне не верите?
— Это не так! — видя, как из ее глаз снова текут дорожки слез, поторопился возразить Найт. — Я вам верю, правда.
Он кожей почувствовал, как кое-кто пытается взглядом прожечь в нем дыру.
«Что сейчас-то тебя не устраивает? — мысленно заворчал демон с Черничной горы. — Что я опять не так сказал? Ты хочешь снова слушать ее рев или помочь бедным людям? А, ну да, ты же никому не доверяешь, придурок. Только и умеешь закатывать глаза и ругаться по поводу и без».
Однако Хан, на которого обрадованная словами Найта женщина бросила презрительный взгляд, как бы говоря: «Вот он — хороший мальчик, а ты — неотесанный грубиян», разозлился еще сильнее. Будь он не магом ветра, а магом огня, не умеющий вовремя захлопнуть свой рот демон с Черничной горы уже полыхал бы от этого взгляда, как спичка.
— Молодой господин, вы правда мне верите? — оживилась Энна, быстро вытерев слезы и приготовившись рассказывать, пока у нее был хотя бы один слушатель. — Шаманка, благодетельница! А ты веришь?
— Вы для начала объясните подробно, что у вас тут происходит, — сказала Аури. — Чтобы знать, как помочь, мы должны понимать ситуацию.
«Ну вот, даже Аури хочет помочь. Почему ты только на меня так смотришь, а?!» — подумал Найт и буркнул:
— Хватит пялиться.
Энна, решив, что это было адресовано ей, быстро отвела взгляд и затараторила:
— Ох, молодой господин, извините! Если вам неприятно, я больше не буду смотреть! Простите меня, наглую и необразованную! Просто у вас такие глаза... Черные, совсем черные! Такие красивые. Так необычно, молодой господин! Вы, наверное, с востока? Ох, снова я веду себя нагло и бестактно!
Найт даже растерялся. Кончики его ушей немного покраснели, что не укрылось от Аури, увидевшей это и растянувшей губы в хитрой улыбке, и Хана, который подумал, что этот демон с Черничной горы совсем бесстыжий, раз из всего словесного потока уловил только слово «красивые».
— Я... э... — попытался что-то сказать смущенный Найт.
— Он не вам, Энна, — пришла на помощь Аури. — Так расскажите же, что происходит.
Энна была смекалистой женщиной и быстро соображала, благодаря чему сегодня утром, когда на ее сына упала кастрюля с кипятком, сразу же побежала к шаманке, которую мельком видела вчера, а не к лекарю, рассудив, что чудодейственные печати будут эффективнее обычных настоек и примочек. Вот и теперь, когда Аури сказала, что не пялиться велели не ей, Энна сразу догадалась, что дело в этом грубияне, который смотрел на нее и на приятного черноглазого юношу, как на две помехи на своем пути.
— Я... ну... — замялась она, но ободряющий кивок Аури и внимательный взгляд юноши придали ей уверенности. — Это началось недавно...
Две недели назад Тинный был обычным умирающим городком. Здесь жили простые люди, которые по той или иной причине не могли или не хотели уезжать. В основном это были старики, привыкшие и к городу, и к туману, и к оползням, и к нелепым слухам.
Так бы и жил городок спокойной жизнью, если бы во время ужина старому мяснику не отрубило руку прямо в его же доме. Никто не мог понять, как вышло, что висевший на стене большой тесак упал прямо ему на запястье как раз в тот момент, когда мясник с женой ужинали. И говорят даже, что тесак этот не просто упал, а пролетел некоторое расстояние, прежде чем начисто оттяпать старику правую руку. Лекарь был в шоке, все остальные тоже. Но больше от того, каким ужасным было само происшествие, а не как именно тесак смог совершить это преступление.
Но не прошло и недели, как прочные надежные качели, висевшие на железных цепях на ветке старого дуба, оборвались, а качавшийся на них ребенок сломал ногу и разбил лоб. В Тинном вообще было мало детей — всего четверо: одна девочка пяти лет, живущая с бабушкой, два мальчика десяти и тринадцати лет, ухаживавших за больной тетушкой, из-за которой до сих пор не ушли из умирающего города, да еще сын Энны, которому было одиннадцать. Ногу сломал десятилетний мальчик, и теперь его брату приходилось ухаживать не только за тетушкой, но и за ним.
А дальше начало твориться что-то совсем из ряда вон. На людей то падали с крыши куски черепицы, пробивая головы или раня острыми краями, то бились яйца, то просыпалась соль. Позже и тринадцатилетний мальчик свалился в овраг, поранив ноги и сломав руку. Сын Энны, который был в тот момент рядом, сказал, что его друга будто кто-то толкнул. Больше всего досталось бабушке пятилетней девочки. От стоявшей на прикроватной тумбочке свечи у той загорелась кровать. Старушку со страшными ожогами едва успели спасти, и теперь она лежала в доме лекаря, страдая от невыносимой боли. Дом сгорел целиком, осталась только печка и немного посуды на кухне, покрытой копотью и толстым слоем пепла.
Случай со старушкой произошел неделю назад. И теперь сын Энны ошпарился кипятком. Причем не сам, как говорила женщина, — это кастрюля, стоявшая далеко, придвинулась и опрокинулась на него.
— Я так и не понял, — задумчиво почесал макушку Вариан, уже жуя где-то раздобытый пирожок с капустой, — а оборотень тут при чем? Больше на мстительного призрака похоже. Да, Аури?
— Да, — кивнула шаманка. — Оборотни таким не занимаются, они просто спокойно живут среди людей.
Энна поджала губы и посмотрела на своего спящего ребенка, который хмурился и искал рукой ладонь матери. Обхватив его пальчики и поцеловав лоб, женщина сказала:
— Старушка, у которой сгорел дом видела чудище с большими когтями. Ночью. Она сама так сказала, когда ее спасали. Больше я ничего не знаю.
В этот момент в углу мастерской раздался шорох и что-то звякнуло. Все синхронно повернулись в том направлении, а Энна подскочила на стуле и схватила одной рукой рукав шаманки, а другой притянула к себе сына.
— Кхм, это всего лишь Кисточка, — неловко кашлянул Найт.
Поймавшая мышку ласка выскочила из-за большой вазы и скрылась в другой комнате, чтобы уже там сожрать свою добычу.
После этого Энну невозможно было разговорить. Она словно истратила весь свой запас слов на день и замолчала, обняв одной рукой сына, а другой поглаживая его ладонь. На вопросы о том, как выглядит чудище, где его видели, почему решили, что это именно оборотень, кто первый так сказал и так делее она отвечала одно и то же: «Не знаю». Еще раз поблагодарив шаманку и украдкой взглянув на Найта, она ушла вместе с Йеном, который вызвался отнести ее сына домой.
Пятеро остались в мастерской и молча расселись на стулья и матрасы. Только пустой желудок единственного, кто не спал всю ночь, жалобно заурчал. Вариан протянул Найту пирожок.
Тишину нарушил Хан, встав со скрипнувшего стула и сказав:
— Нам нужно собираться и ехать дальше.
— Я шаманка, я должна помогать людям, — отрезала Аури.
— Да брось! Неужели ты повелась на эти сказочки? Это же просто совпадения. Какие на хрен летающие кастрюли и сталкивающие детей в овраг оборотни? Эта Энна полчаса несла бред, а вы ее поддерживали. Зачем? Решили успокоить перепуганную родительницу?
— Я ей верю, — настаивала Аури. — Не бывает столько совпадений. Это странно.
— Демоны на границе, — прорычал Хан. — Еще немного — и они опять нападут. Наши люди гибнут на границе. Вот во что я верю. Вот что правда, а не эти байки про оборотней и привидений.
— Я шаманка.
— Ты уже им помогла — вылечила пацана! У нас не так много времени, чтобы торчать тут и бегать за воображаемыми монстрами!
— Я. Шаманка. Понимаешь? — чеканя каждое слово, проговорила Аури и посмотрела на Элияра точно таким же упрямым и не терпящим возражений взглядом, как у него самого. — Это моя работа — помогать людям. Что будет, если завтра не подросток, а пятилетняя девочка свалится в овраг? Или на нее упадет крыша? А если в этот раз они не успеют потушить чей-то дом? Кто будет отвечать? Чья это будет вина, если не моя, шаманки, которая бросила людей, не удосужившись даже разобраться в том, что здесь творится?
— Да как ты не понимаешь?! — вспылил Хан и закричал: — У нас нет времени!
— Это ты не понимаешь! — вспылила Аури. — Ты думаешь только о своей цели, о своей мести и не видишь, что люди вокруг страдают, что им тоже требуется помощь!
— А мне, значит, помощь не нужна? Ты знаешь это лучше меня самого, а? Ты же у нас самая старшая и самая умная!
— Элияр, — низким голосом произнес Нае.
— Что, Иннае? — Хан изогнул бровь и усмехнулся. — Тоже думаешь, что мне на все и на всех наплевать? Тоже хочешь поучить меня?
— Хочу, чтобы ты перестал орать.
— Да, — кивнул лучник, — конечно. Как скажете, капитан, я заткнусь. Вот только что мы будем делать, если опоздаем? Или меня одного это заботит?
— Мы не опоздаем, — сказала Аури. — Нам осталось ехать примерно неделю, а мое племя отправится в путь только в первые дни лета. У нас еще достаточно времени.
— Неделя, хах!
— Я разберусь за два дня, обещаю.
Хан цыкнул и снова сел на стул. Взяв из тарелки пару орешков, он бросил их в рот и стал сердито жевать.
Все снова замолчали, и в этот момент вернулась Кисточка. Подбежав к Найту, сидевшему на матрасе у еще теплой печки, она залезла к нему на колено и подняла головку, требуя, чтобы ее погладили. Не получив положенной ей порции нежности, маленькая хищница пискнула и полезла по рубашке на плечо юноши. Только тогда Найт вышел из оцепенения и коснулся подушечками пальцев ее гибкой спинки. Довольная ласка потерлась об его руку и легонько куснула мизинец.
Найт раздумывал о словах Энны. Все эти случаи определенно были странными. Да, старая черепица могла падать с крыши и сама, но почему именно на людей? Почему сломались крепкие качели? И тесак словно ожил и лишил руки мясника...
Если старушка правда видела кого-то или что-то, с ней необходимо поговорить. Найту было ужасно жаль двух мальчиков, заботившихся о больной тете, старика, потерявшего конечность, бабушку, едва выжившую в сгоревшем доме, сына Энны, да и остальных жителей Тинного, получивших раны и живущих в страхе.
Он плохо разбирался в призраках, но про оборотней читал и не понимал, почему Энна с такой уверенностью винила одного из них. В конце концов, передвигать вещи на расстоянии оборотни точно не могли. А еще Найту показалось странным, что Энна ни в какую не хотела отвечать на вопросы и только все обнимала своего сына, как будто боялась, что кто-то может навредить ей или ему, если она скажет больше. Может, она думала, что оборотень подслушивает? Возможно ли, что в городе есть тот, кто хорошо знает о причине этих событий или же сам является их виновником?
Найт решил высказать свои предположения:
— Я думаю, нам надо остаться и разузнать об этом существе. Мне кажется, здесь что-то...
— А ты вообще закрой свой рот! — рявкнул Хан, и его ореховые глаза зло сверкнули, словно бронзовые клинки. — Кто тебя спрашивал, а? Ты тут что-то решаешь? Да кто ты такой, чтобы решать? — Понизив голос, он проговорил: — Не заблуждайся. Эта хрень на руке не дает тебе никакого права. Скажи спасибо, что поехал с нами. Или, может, ты хочешь вернуться? Так вперед!
Найт опустил глаза и прикусил губу. Мысленно он отвешивал себе подзатыльники: «Зачем заговорил с ним? Сам ведь знаешь, дурак, какие у вас отношения! С чего решил, что он тебя послушает? Он даже Аури и Нае не слушает! Теперь все будет только хуже! И это только твоя вина!»
— Хан! — строго сказала Аури.
— Нет, пусть ответит!
— Хан, не надо... — Вариана даже никто не услышал.
Покровитель открыл и закрыл рот, а потом тихо и спокойно сказал, глядя Элияру в глаза:
— Прости. Я не должен был вмешиваться.
Уголки губ Хана дернулись.
— Прекрасно. — Схватив из тарелки горсть орешков, он направился к выходу. — Какой послушный и понимающий Покровитель мне достался.
Хлопнула дверь. Найт моргнул. Он чувствовал себя так же, как под взглядами старейшин: ничтожным существом, раздражающей помехой.
— Жутко, — поежившись, сказал Вариан. — Он все чаще ведет себя как псих, а еще постоянно придирается к тебе. Мне это совсем не нравится! Меня он не слушает, а вы двое, — он показал пальцем на Аури и Нае, — даже не стараетесь его остановить!
Аури хмыкнула:
— По-твоему, Хан Элияр — тот, кого можно легко переубедить? Поверь, Вари, у него есть причины так себя вести. Ни ты, ни я, ни Нае не сможем это изменить.
Вариан мотнул головой и с сердитым видом отвернулся, сложив руки на груди:
— Я не понимаю, сестренка! Не понимаю!
— Ну, когда-нибудь поймешь. Тебе всего восемнадцать. — Аури ласково улыбнулась и поддразнила: — Ты еще малыш.
— Ты только на пять лет старше меня! — возмутился Вариан, которого на самом деле было очень легко отвлечь.
— Это уже немало, малыш.
— Аури-и-и!
— Ха-ха-ха!
Напряженная атмосфера в комнате немного улучшилась благодаря шуткам кочевницы и ворчанию юноши, в отличие от которого Найт все прекрасно понимал. Хан выстроил вокруг себя непробиваемую стену, к которой ему запрещено было приближаться. Молчать, слушаться, не вмешиваться, просто следовать за ним, чтобы найти способ разорвать священный контакт, — вот что требовалось от Покровителя. Ни больше, ни меньше. И он был готов подчиниться. Вот только... Разве хоть раз все шло так, как он предполагал?

        От автора (немного спойлеров):
      
Загадочный оборотень из Тинного: Бойтесь меня, глупые людишки! В этих главах я устрою вам завтрак из стекла, обед из стекла, ужин из стекла! Будет очень вкусно!
Найт: Хорошее, говоришь, у тебя стекло?
Оборотень из Тинного: Хорошее, но с вашим не сравнится!
Бедный Найт: Дай-ка попробую.

Глава 26. Странности продолжаются

Вошедший в дом Йен был бледным как полотно и смотрел прямо перед собой, не замечая ни притихших гостей, ни порог, об который споткнулся и едва не упал.
— Йен? — с тревогой в голосе позвала Аури. — Вы в порядке?
Мужчина медленно сфокусировал на ней взгляд, заторможенно моргнул, покачал головой и, пройдя через мастерскую, закрылся в своей комнате.
— Что с ним? — спросил Вариан. — Он так переволновался из-за сына Энны? Или она что-то ему сказала?
Никто не мог ответить на этот вопрос, кроме самого Йена, но он, очевидно, не собирался выходить в ближайшее время.
В дверь постучали, и Вариан по-хозяйски открыл. На пороге стояла Энна с корзиной еды.
— Вот, — протягивая юноше корзину, женщина не выглядела счастливой, как мать, чей сын был чудесным образом спасен, но в ее светлых глазах читалась благодарность, — это вам. У меня нет достаточно денег, чтобы заплатить за лечение, но я хорошо готовлю, а вы, наверное, голодные? Если молодые господа и благодетельница позволят, я приготовлю вам обед, ужин и еды в дорогу.
— Это очень кстати! — обрадовался Вариан и при виде мясного пирога, овощного супа и пузатой банки компота едва не облизнулся. — Спасибо, тетушка!
Лучезарная улыбка парня немного смутила Энну, и она, кивнув и пожелав приятного аппетита, быстро ушла.
— Бесстыдник, — прокомментировала Аури. — Ей надо заботиться о сыне, а она будет готовить для нас.
— Напомню, что ты вылечила этого самого сына. Так почему мы не можем вкусно поесть?
— Можем, если ты поделишься. Давай сюда корзину.
Уже успевший отломить себе кусочек пирога Вариан отдал остальную еду Аури, которая разлила по мискам суп и нашла на маленькой кухоньке Йена стаканы для компота. Никто ни слова не сказал о том, что Хан не вернулся поесть с ними, но все, не сговариваясь, оставили ему порцию супа, большой кусок пирога и полбанки компота.
— Сначала я хочу проверить болото, чтобы исключить болотную нечисть. — Пока они ели, Аури уже обрисовала план поимки загадочного вредителя. — Хоть Энна и говорит, что все рассказы о Тинном выдумки, местные сами могут не знать правды.
— Ты раньше сталкивалась с подобным? — У Найта совсем пропал аппетит, поэтому он лишь пил компот и жевал небольшой кусочек пирога, который ему настойчиво всучила Аури.
— Однажды мы с моим младшим братом Ара́и были в деревне, где болотник утаскивал в трясину животных — кошек, собак и овец. Потом он совсем обнаглел и утопил корову, а однажды едва не схватил ребенка. Но таких существ очень мало, в основном они ведут себя мирно и прячутся от людей. В тот раз нам пришлось выгнать его в глушь и поставить у болота отпугивающий массив. На самом деле, я сомневаюсь, что в Тинном есть болотник. Все эти жестокие проделки не похожи ни на него, ни на кого-то другого. Даже если это мстительный призрак... Очень странно, ведь тогда получается, что он сам не знает, кому мстить. Сначала мясник, потом дети, старушка, еще несколько людей... Он как будто...
Аури замолчала, и за нее закончил Найт:
— ...ненавидит весь город.
— Нужно поговорить не только с пострадавшими, но и с остальными людьми. Проблема в том, что они не хотят с нами разговаривать и просто пошлют куда подальше.
— А если пойду я? — предложил Вариан. — Хан говорит, что у меня честное и открытое лицо добряка.
— Шутишь? — усмехнулась шаманка и потрепала его кудряшки. — Ты больше похож на городского воришку, карманника или, в крайнем случае, на деревенского хулигана.
— Сестренка! — Юноша и схватился за сердце. — Как ты можешь так жестоко ранить меня, напоминая о некрасивых событиях моей биографии?!
— Ты был карманником? — удивился Найт, который наивно полагал, что Вариан из тех людей, что в детстве хотят стать рыцарями и защищать простой народ.
— Я был бунтарем! — не без гордости заявил юноша.
— Ты был идиотом, — спустила его с небес на землю Аури. — Твой дядя жаловался, что в твои тринадцать-пятнадцать лет с тобой было очень много проблем.
— Мой дядя занимался своей таверной, откуда ему знать, что я вытворял? — фыркнул Вариан. — Ну, то есть я хотел сказать, что ничего особенного я и не делал. И вообще, меня воспитывал не он, а отец, — улыбка на его губах померкла, глаза погрустнели. — Папа хотел бы, чтобы я был отважным и честным, как и он сам, а не дядя с его таверной и подозрительными друзьями. Поэтому я и пошел в армию, а не остался в столице.
— И чуть не отбросил коньки в первом же сражении.
— Но ты же меня спасла!
— А Хан чуть не прибил тебя после! Да если бы не я, ребята, мы сейчас торчали бы в лагере и лечили его спину после того, как по ней хорошенько прошелся кнут. Я же великолепная мечница и талантливая шаманка, королева массивов, императрица магических печатей, ученица самой Элисте.
— И тебя уважают наши лошади, — поддакнул Вариан. — А еще, если бы мы не сбежали, то не встретили бы Найта.
— Да, точно! — улыбнулась Аури и подмигнула демону с Черничной горы. — Жаль было бы упустить такое знакомство. Благодаря нашему Найту мы узнали много нового.
Найт тоже улыбнулся и смущенно опустил ресницы. Да, он был рад, что познакомился с этими удивительнымии людьми. Но он для них обуза.
Ладонь с печатью под тонкой черной перчаткой без пальцев зачесалась словно в доказательство того, что его мысли движутся в правильном направлении. Верно, надо поменьше открывать рот и вмешиваться в дела северян. Как и сказал Хан: кто он такой, чтобы что-то решать?
Итак, помыв после себя посуду и собрав постельное, подушки, одеяла и матрасы в аккуратные стопки, они не стали дожидаться Хана и разошлись, оставив вещи в углу мастерской. Аури и Нае пошли на болото, чтобы в случае чего вдвоем сразиться с чудищем, а Найт вместе с Кисточкой на плече поплелся за Варианом, который собрался порасспрашивать местных. Он и правда выглядел добродушным, его большие светло-карие глаза лучились жизнерадостностью, а улыбка была искренней, однако жители Тинного никак не хотели идти на контакт. Несколько человек, с которыми юноши встретились на улице, либо отмахивались и уходили, либо говорили, что это не дело, которым следует заниматься чужакам, а один пожилой мужчина вообще испугался, перебежал через улицу и заперся в доме напротив.
— Ну что за хрень! — жаловался Вариан, сидя на уже починенных качелях, висящих на толстой ветке дуба, и сердито хрустел пальцами. — Шарахаются от нас, как от демонов, а ведь я даже спросить толком не успел!
— Может быть... — начал Найт.
— Да не в тебе дело! — перебил его паренек, прекрасно зная, что он хочет сказать. — Просто они тут все чего-то боятся. Что за город такой? Как в какой-то плохой книге ужасов. Знаешь, в столице подростки очень любят читать и пересказывать всякие страшные истории. Вот и я когда-то любил, а теперь, попав в одну из таких историй, даже не знаю, что делать. Когда читал, все казалось так очевидно и просто...
И он громко щелкнул суставами.
Найт поморщился.
— Нет, ну ты глянь! — воскликнул Вариан и поерзал на доске. — Все прочное, на совесть сделано. Ну как эта штуковина могла сломаться? Ой! А это что?
Они оба уставились на несколько царапин, оставленных на цепи, где после того, как она порвалась, звенья снова соединили. Царапины были похожи на следы зубов или когтей, а может, на борозды от какого-то инструмента.
Найт предположил:
— Хм, похоже, перепилили.
— Ты уверен?
Демон с черничной горы пожал плечами и потрогал цепь, понюхал кончики пальцев, ковырнул ногтем борозды. Его обостренные божественной силой чувства могли сказать чуть больше, но не прояснить картину.
— Какого-то посторонего запаха нет, — сообщил он. — И правда больше похоже на то, что цепь кто-то перепилил, но делал это очень неумело и оставил много лишних царапин.
— Ты умный. Я бы, скорее, решил, что это следы чудовища.
— Не исключено. Но какой силы должны быть когти или зубы этого существа, чтобы оно порвало цепь?
Вариан представил и в ужасе округлил глаза:
— Так может, это реально оборотень?
— А что ты знаешь об оборотнях?
Вариан подвинулся на широкой доске, и Найт смог сесть рядом. Медленно покачиваясь, они смотрели на множество желтых одуванчиков, покрывавших всю поляну и заменявших в Тинном солнце, которое почти сюда не заглядывало.
Вари тряхнул кудряшками и стал вспоминать все, что ему известно:
— Считается, что оборотни — это проклятые люди и их потомки, которые обречены всю жизнь в полнолуние превращаться в свирепых зверей или монстров. В это время они жаждут крови и могут напасть даже на близких. Проклятие может разрушить только тот, кто его наложил или же его прямой потомок, если знает как. По другой версии, люди становятся оборотнями, если те их укусят в своей звериной форме. В обычное время оборотни живут среди нас и стараются не выделяться, а еще они не селятся в больших городах, чтобы была возможность в полнолуние убежать в лес и загрызть кролика или оленя, а не родственника или друга. Люди их очень боятся.
— Ты видел оборотней раньше?
— Нет. Но Аури как-то рассказывала, что знакома с одной девушкой-рысью из Шетера. Вот странно, правда? Ведь Шетер просто здоровенный, а она вдруг решила там поселиться! Если бы я был оборотнем, жил бы в такой дыре, как Тинный.
— Тебе было бы здесь скучно, — усмехнулся Найт.
— Хм, а ты прав. Я бы сдурел от скуки и нехватки солнечного света! Как они вообще тут живут?!
— Точно! — воскликнул Найт и резко подскочил с качелей.
— Тебе тоже тут не нравится, да?
— Нет! В смысле да. То есть... Дело не в этом! Я кое-что понял. Энна говорила, что людям вредит оборотень, и была в этом уверена. Когда принесла сына, она была в шоке и очень сильно напугана. Она не стала бы выдумывать.
— Ага. Она сразу начала кричать про оборотня, значит, она верит, что во всем виноват он.
— И не только она. Давай не будем пытаться поговорить с другими и пойдем сейчас к бабушке, у которой сгорел дом.
— Но Энна сказала, что ей еще плохо... Лекарь может нас не пустить. Вряд ли он отнесется к нам иначе, чем все остальные.
— Но Йен же нас приютил и накормил! Надо попробовать! И кто недавно хвастался своим честным и добрым лицом?
— Хорошо, идем! — Вариан тоже слез с качелей и принялся приводить в порядок одежду, разглаживая складочки и стряхивая даже самые маленькие пылинки.
Дом лекаря стоял неподалеку от единственной на весь городок таверны. Им об этом сказала очень старая женщина, сидевшая в обветшалой, всей сплошь заросшей вьюном беседке. Глаза старушки выглядели выцветшими, хотя когда-то наверняка были яркого голубого цвета. А еще они смотрели прямо и ни на что конкретно. Она была слепа.
Найт впервые видел слепого человека. Как же воспринимает мир эта женщина, что не может узнать день сейчас или ночь, не может полюбоваться небом, плывущими по нему барашками облаков, сочной весенней травой, деревьями и людьми? Найт тоже когда-то провел много времени в абсолютной темноте. Но у него тогда не было воспоминаний, ему не с чем было сравнивать эту тьму. Но старушка наверняка помнить краски мира и лица родных людей.
— Два молодых человека, ну надо же, — ее почти беззубая улыбка была теплой, как домашняя выпечка, и ласковой, как стариковские объятия. Найт подумал, что хотел бы иметь прошлое, иметь воспоминания о детстве, как у обычных смертных, в которых была бы такая же бабушка или такой же дедушка — добрые и отзывчивые, а главное — его родные. — Давно со мной не говорили красивые юноши.
У Найта немного покраснели уши, а Вариан весь залился краской. Он удивленно посмотрел на незрячие глаза старой женщины и спросил:
— Бабушка, но с чего вы взяли, что мы красивые?
— Что, милок, думаешь, раз я не вижу, то красавца от урода отличить не смогу? — Она посмеялась и снова улыбнулась пустому пространству между Найтом и Варианом. — У красивого человека и походка другая, и голос. Хоть глаза мои уже не видят, но уши слышат. Да получше, чем у многих! А что, милок, неужели я ошиблась?
— А... Эм... — кровь все никак не отливала от лица Вариана, а слова старушки заставили его смутиться еще сильнее. — Ну, вы... Думаю, вы не ошиблись, бабушка.
— То-то же. Особенно хорошая походка у твоего друга. Ах, какая хорошая!
Настала очередь Найта краснеть:
— Спасибо...
— И голос хороший, — продолжала нахваливать старушка, нашедшая себе отличное развлечение, слушая смущенный лепет двух парней. — Таким голосом надо песни петь, милок. Ты песни-то поешь?
— Пою.
Вариан удивленно вскинул брови и сияющими от восхищения глазами уставился на демона с Черничной горы.
— Хо-хо, я так и знала! А танцуешь, милок?
— Та-танцую...
Глаза паренька уже были похожи на два блюдца и, вероятно, могли в ближайшее время выпасть из орбит. Найт не мог больше этого выносить.
— Кхм, бабушка, послушайте, — решил он взять инициативу в свои руки, потому что его напарник, похоже, сломался. — Мы ищем дом лекаря. Вы знаете, как к нему пройти?
— А как же не знать, милок! Вот пойдете сейчас мимо старой швейной мастерской, потом мимо двух домов с зелеными крышами, там будет таверна, а через дом от нее и лекарское жилище. Вам, небось, больше никто дорогу не подскажет.
Она покачала головой и поцокала языком. Найт с Варианом переглянулись, и Покровитель спросил:
— Почему местные так не любят приезжих?
— Ох, — тяжко вздохнула старушка.
Она молчала дольше минуты, и Найт подумал уже, что она уснула, но неожиданно прозвучали тихие мрачные слова:
— У кого совесть не чиста, тот и тени своей бояться будет.
Больше она ничего не сказала. Только отвернулась к свету, будто могла видеть, откуда на зеленую поляну падают лучи солнца.
— Спасибо за помощь, бабушка, — поблагодарил Найт, чуть склонившись перед женщиной, сидящей в старом кресле-качалке и с покрывалом на ногах. Он кивнул Вариану и первым вышел из беседки.
— Что она имела в виду? — по дороге к дому лекаря пробормотал тот. — У них совесть не чиста, но... При чем тут мы? Какое мы к этому имеем отношение, чтобы от нас шарахаться?
— Не знаю. Может, мы зря тут остались и ввязываемся в это...
— Нет! Мы должны помочь этим людям! Если кто-то из них и совершил что-то плохое, обидев оборотня, или кто он там, остальные не должны страдать!
Так они и оказались возле лекарского дома, ловя на себе враждебные взгляды, бросаемые сыном хозяина таверны, подстригавшего кусты дикой яблони у дороги. Большие острые ножницы с громкими щелчками срезали тонкие молодые веточки, что выглядело как угроза в сочетании с убийственной холодностью в глазах. Вариан и Найт поспешили отвернуться и постучать в дверь.
Им открыл седеющий мужчина лет шестидесяти с гладко выбритым лицом и ясными голубыми глазами, которые, казалось, принадлежали совсем молодому человеку, хотя и были окружены морщинками. А еще он был сильно похож на старушку, которая указала к нему дорогу.
— Чего вам? Кто такие? — спросил лекарь, быстро осматривая гостей с головы до ног.
Только сейчас до Найта дошло, что они не придумали, что ему скажут и как уговорят позволить расспросить пострадавшую.
— Мы в вашем городе проездом и узнали, что происходят странные несчастные случаи, поэтому...
Лекарь бесцеремонно перебил Найта, захлопнув дверь.
У парней от изумления упали челюсти.
Ну уж нет, они просто так не уйдут!
Найт снова постучал в дверь. А когда никто не открыл, постучал еще раз. А затем еще и еще.
Сердитый лекарь резко распахнул дверь и зыркнул на стоявшго с поднятой для очередного стука рукой Найта своими яркими глазами.
— Надо было сразу притвориться, что меня нет дома, — посетовал он. — Так и быть, я вас слушаю. Ровно одну минуту. Время пошло.
Найт открыл и закрыл рот. Нет, определенно, прежняя тактика на нем не сработает. Надо быстро придумать что-то другое.
— Если хотите, чтобы мы ушли и не беспокоили вас, дайте, пожалуйста, поговорить с пострадавшей в пожаре женщиной. Мы правда хотим помочь.
— И чем же вы поможете?
— С нами шаманка.
— О, это уже весь город знает. Энна всем растрепала, что шаманка спасла ее сына. Вот бы еще она сюда пришла и мне помогла с больной спиной и пациенткой.
— Она придет, но сейчас она...
— Вот когда придет, тогда и поговорите.
Он собрался снова хлопнуть дверью, но Вариан успел поймать ее, воскликнув:
— Погодите! Тогда скажите вы! Здесь правда обитает оборотень? Вы его видели? Вы знаете, почему он вредит людям?
— Какой дурак вас ко мне послал? Энна? — Лекарь в гневе грохнул кулаком по косяку и затряс ушибленной рукой. — Говорил я ей, чтобы не трепалась с кем попало! Нет у нас никакого оборотня! Чушь это все! А теперь проваливайте подобру-поздорову!
Бах!
Дверь с грохотом захлопнулась, а со стен и крыши старого деревянного дома слетело немного пыли.
Найт и Вариан некоторое время стояли с унылыми лицами, пялясь на эту неприступную крепость.
— Эй вы, два идиота, долго еще будете гипнотизировать мох на стенах? Или вы рассчитываете разжалобить старика своими несчастными взглядами?
Они повернулись на знакомое ворчание и увидели Хана, а рядом с ним парнишку лет тринадцати с подвязанной рукой и пораненным лицом. Корочка на царапинах уже подсохла, но мальчик все еще выглядел болезненным. Должно быть, покалечился он серьезно, упав в овраг на торчащие ветки и камни. Если вспомнить, как выглядит этот овраг, то становится удивительно, как он еще жив остался.
— Это твои друзья? — спросил парнишка, обращаясь к Элияру.
— Благословенный Киран, да ни за что! — бесстыдно соврал тот. Ну, почти соврал.
Пораженный тем, что Хан (Хан!) первым нашел общий язык с местными, Вариан несколько раз моргнул и промямлил:
— Мы это... Ну... — А осознав, что только что сказал лучник, едва не задохнулся от возмущения. — Чего?! Да как ты... Ты!
Найт, которому не на что было обижаться, кроме разве что намеренного упоминания Кирана, закатил глаза, но благоразумно промолчал.
— Где ты все это время ходил?! — продолжал возмущаться Вариан. — Мы тебя, между прочим, ждали! И даже поесть тебе оставили! Хотя, может, Йен уже все сьел. Так тебе и надо!
— Ага, премного благодарен, — усмехнулся Хан. — Я, в отличие от вас, не стал заниматься ерундой, а сразу пошел к градоначальнику.
— Э? — изумился Вариан. — Так ты свалил не потому, что обиделся и психанул?
— Мне что, пятнадцать лет? Много чести обижаться из-за чьей-то тупости.
Он не оскорбил никого конкретно, но в то же время оскорбил всех. А еще не сказал всей правды. На самом деле, хлопнув дверью дома, Хан еще пару минут топтался снаружи и тихо матерился себе под нос.
Поскольку Хан строил из себя оскорбленного, те, кого по-настоящему обидели, не стали препираться дальше и просто пошли вместе с ним к дому градоначальника. Хотя в таком захолустье его сложно было назвать, скорее, старостой или кем-то вроде него.
Паренек с подвязанной рукой пошел с ними, видимо, из любопытства. Казалось, он все время хочет что-то сказать, приоткрывает рот, но не решается начать разговор. В конце концов он все-таки спросил:
— А как вы нашли дом лекаря?
— Нам подсказала одна любезная пожилая леди, — с улыбкой ответил Вариан.
Паренек фыркнул, не веря его словам:
— Хах! Да наши бабки вас быстрее метлой отдубасят или к демонам пошлют, чем что-то расскажут. Ясно же, что дядька гончар растрепал.
— А ты не особо вежлив, — заметил Хан.
Найт бросил на него красноречивый взгляд, означающий: «Зато ты у нас эталон благовоспитанности».
В ответ на это лучник вздернул бровь, отвечая: «Есть какие-то претензии?»
У Найта не было претензий, поэтому он отвернулся и промолчал.
— Дядька гончар у нас типа городского сумасшедшего, — язык паренька развязался, видимо, из-за того, что из детей его возраста в округе был только его младший брат и сын Энны, а тут вдруг представилась возможность поболтать с молодыми мужчинами лишь на несколько лет старше. — Ему уже за сорок, а у него даже жены не было. Да он вообще с бабами общаться не умеет, все крутит свои горшки, как псих какой-то. Тетка моя говорит, что он тряпка. А тетка Энна когда-то его любила. Вот дура!
— А что хозяин таверны? — спросил Хан.
— Старик с паранойей, ему все кажется, что кто-то его обокрасть хочет. И сын его идиот! Во всем папашку слушается, как верная собачонка.
— А мясник?
— Мерзкий мужик, — поморщился подросток. — У него жена есть, а он на старости лет к тетке Энне подкатывает. Но теперь уж не будет с одной-то рукой. Ха! Бабкам сплетничать не о чем станет.
— А что насчет лекаря?
— Нормальный дядька, он мне руку по кусочкам собрал. Гляньте. Уже не болит почти.
— А Энна?
— А она чего? Истеричка, вот и все. Меня ее ор утром разбудил. Вопила, как будто это на нее кастрюлю кипятка опрокинули.
— Ты разве не дружишь с ее сыном?
— С этим сопляком? Он только ныть и умеет, а я за брата и больную тетку отвечаю, мне его нытье противно.
— А что скажешь о старушке, у которой сгорел дом?
— Тетка Энна, походу, все вам успела растрепать в перерывах между воем. Ну, бабка как бабка. Не знаю я!
— А слепая старушка? — внезапно спросил Найт.
— Какая слепая старушка?
Они остановились у двухэтажного дома градоначальника, и мальчишка в недоумении нахмурился, глядя на Найта снизу вверх.
— Та, которая живет у старой беседки.
— Нет у нас никакой слепой бабки... А! Так ты о тетке лекаря, что ли?
— Эм, наверное. Они похожи.
— В смысле? С чего ты взял? Вам Йен сказал?
— Нет, мы видели ее только что. Это она подсказала нам дорогу.
Лицо подростка сначала вытянулось в немом изумлении, потом его глаза наполнились недоверием, а затем и страхом. Он нервно хохотнул и сказал:
— Пошутить решили, да? Я не пятилетка, я не поведусь!
— Но это правда, мы с ней говорили...
— Бред! Эта бабка померла лет пять назад! Я ее плохо помню, но она конфетами меня и брата угощала, а еще... — Он внезапно замолчал, опустил голову и пнул валявшийся под ногами камешек. — Бред! Говорю же, бабка померла. Вы... Не шутите так, ясно?!
И он первым пошел к крыльцу дома, оставив ошарашенных Найта и Вариана переглядываться с Ханом, который все больше убеждался в том, что надо было валить отсюда в первый же день.

Глава 27. Градоначальник

В Найте Хана больше всего раздражали две вещи. Во-первых, его привычка отвечать вопросом на вопрос. Это просто выводило из себя! Во-вторых, глупый демон с Черничной горы, похоже, наивно полагал, что Хану есть дело до его мнения.
Когда стало ясно, что встреченная Найтом и Варианом старушка уже пять лет лежит в земле, Элияр несколько секунд осмысливал информацию, а потом уточнил:
— Ты уверен, что это была именно она?
— По-твоему, я снова вру? — в своей излюбленной манере ответил Найт.
Хан едва не воспламенился на месте.
— Это точно была она! — поспешно встрял между ними Вариан. — Получается, мы видели призрака?!
— Они не такие уж редкие, — заметил Найт.
— Но почему она показалась именно нам и именно сейчас? Может, она хотела что-то сказать?
— Она и сказала, помнишь? «У кого совесть не чиста, тот и тени своей бояться будет».
Остановившийся у двери в дом градоначальника подросток, обернулся и раздраженно поторопил:
— Сколько мне вас ждать, эй!
Никто из троицы не стал упрекать его в невежливом обращении к старшим. Все они последовали за парнишкой, который, даже не постучав в дверь, сразу вошел в дом.
— Он здесь работает, — пояснил Хан.
— Ты еще не встречался с градоначальником? — спросил Вариан.
— Нет, я только встретил этого пацана во дворе, подметающего мусор. Хотел найти Нае и Аури и с ними прийти сюда, но встретил вас.
— Они пошли проверить болото. И чем мы хуже?
— Глупый вопрос.
Рыжий юноша выглядел как несчастный щенок, с которым хозяин отказывался играть. Будь у него уши, сейчас бы они печально повисли. Когда Вариан делал такое лицо, даже черствое сердце грубияна Хана смягчалось.
— Ну хорошо, не дуйся, — проявил он редкое великодушие. — Я пошутил.
Вариан фыркнул, но, конечно, моментально простил его и в один миг переключился на другую тему, прокомментировав обстановку в доме.
— А здесь симпатично. О, смотрите! Это фарфор?
Чайный сервиз уже стоял на столике, а хозяин дома, сидя в большом кресле с темно-красной обивкой, разливал по чашкам чай с шиповником. У его ног лежала маленькая дворняжка с длинной рыжей шерстью, короткими лапками и очаровательными черными глазами, с любопытством наблюдавшими за всем, что делается вокруг. Завидев гостей, собака завиляла пушистым хвостом и высунула язык. Сидевшая на плече Найта Кисточка высокомерно посмотрела на нее сверху вниз, демонстрируя свое превосходство.
Подросток с подвязанной рукой что-то быстро шепнул хозяину дома и ушел, прошмыгнув мимо троих молодых людей, остановившихся у входа в гостиную.
— Проходите, пожалуйста, садитесь. Чувствуйте себя как дома. — Вежливо улыбаясь, градоначальник сделал жест рукой в сторону дивана и еще одного кресла. — Я рад, что вы заглянули.
— Здравствуйте, — почти одновременно поздоровались Найт и Вариан.
Хан же молча кивнул с легкой улыбкой и первым уселся посередине дивана. Он не стал наваливаться на спинку, не закинул ногу на ногу и не сложил руки на груди, а вместо этого наклонился вперед и уперся локтями в колени. Несмотря на то, что его лицо оказалось ниже уровня глаз хозяина дома, что, по идее, должно было поставить лучника в невыгодное положение, но, тем не менее, он излучал подавляющую ауру. Ему не нужно было смотреть на человека сверху вниз, чтобы тот почувствовал себя жалким, неуверенны или смущенным этим бронзовым взглядом, холодным и острым.
Найт, ничуть не впечатленный и повидавший Хана в сражениях, что было гораздо страшнее, сравнил его с Кисточкой. Стопроцентное сходство.
Но вот что странно: градоначальник не съежился, не опустил глаза и вообще никак не показал, что ему некомфортно, что он сердится и хочет, чтобы этот наглец и его спутники убрались из его дома. Он действительно выглядел доброжелательным мужчиной около пятидесяти лет, с мимическими морщинками в уголках глаз, с хорошим телосложением, хорошо одетым и обладающим достойным воспитанием. За то, что он вытерпел долгий взгляд Хана, не показав раздражения или волнения, ему уже можно было поаплодировать.
Элияр немного наклонился назад и полностью изменил выражение лица. Теперь он был не лейтенантом, прослужившим на границе три года и побывавшим в десятках битв, а обычным молодым парнем, путешествующим с друзьями и очень обрадованным тем, что их пригласил на чай сам глава города.
Пока Хан проводил свою проверку, Вариан уселся в кресло, потому что все еще дулся, а Найту пришлось притулиться на краешке дивана.
Собака градоначальника заинтересованно уставилась на юношу, поднялась и понюхала его ногу. Найт погладил маленькую дворняжку, которая тут же стала ластиться к нему, запрыгнула на диван и залезла на колени, оставляя на черных брюкаж и рубашке рыжую шерсть. Кисточка недовольно гукнула и куснула Найта за ухо, приказывая выгнать бессовестного вторженца с ее территории. Но собака была такой милой и счастливой, лежа у него на коленях, что Покровитель лишь погладил сначала сердитую ласку, которая не упустила возможности куснуть его за палец, а потом положил руку на голову пса. Пушистый рыжий хвост радостно заметался по дивану, задевая локоть Хана.
Тот не обратил на это внимания и начал болтать полную чушь:
— Извините, что потревожили. Мы заявились к вам в город и сразу устроили ссору в таверне. Это моя вина.
— Ничего страшного, не нужно извиняться. — Градоначальник подвинул к гостям чашки на фарфоровых блюдцах. — Эти отец и сын могут быть немного грубыми, поэтому даже горожане часто с ними ссорятся.
— Ах, вот оно как? А мы думали, что чем-то их обидели. Хотя и поведение других местных не особо отличается.
Похоже, отмеренное на сегодня количество дружелюбных слов в лексиконе Хана закончилось.
— На самом деле жители Тинного не настолько нелюдимые, просто здесь такие порядки: к незнакомцам относятся немного настороженно. — Градоначальник долил себе свежего чая и продолжил: — Что ж, давайте познакомимся, как положено. Меня зовут Гарет Кей. Можете звать меня просто Гаретом.
— Мое имя Хан, — представился лучник и чуть наклонил голову в сторону своих спутников. — Это Вариан и Найт. Еще с нами приехали Иннае и Аури. Аури шаманка, как вы наверняка уже знаете.
— Да. И я хотел бы поблагодарить ее за помощь мальчику.
— Мы передадим, когда они оба вернутся.
— А куда же они направились? У нас тут не так много мест, на которые можно посмотреть.
«У вас тут ходят призраки средь бела дня, а ты говоришь, что посмотреть не на что», — подумал Найт.
Хан сказал:
— Аури решила, что стоит проверить в первую очередь ваше болото.
— Хм. Вы, наверное, еще не знаете, но все эти слухи о том, что оно — как же говорят? — ест людей... Это всего лишь выдумка.
— Нам сказали. Но выяснить наверняка, что там нет никакой опасности, не помешает. В трясине может прятаться тварь, а вы даже не подозреваете об этом.
— И то верно. Болото есть болото. Все равно место довольно опасное. Вы остановились у Йена?
— Да, ваш гончар любезно предоставил нам место в своей мастерской, накормил и напоил.
— Мне очень жаль, что вас негативно приняли в городе, — сказал Гарет, в доказательство своей искренности положив руку на грудь. — Вы сами вызвались помочь с нашей проблемой, это дорогого стоит. Поэтому я приглашаю вас переехать в мой дом. У меня две просторных гостевых комнаты, вы можете расположиться в них и жить столько, сколько нужно. Я обеспечу вас вкусной едой и всем необходимым. Пожалуйста, обращайтесь, если потребуются какие-то вещи, одежда или люди.
— Спасибо за приглашение, но нам надо дождаться товарищей и поговорить с Йеном.
— О, я понимаю, конечно!
— Вы сказали, что мы можем обращаться, если понадобится помощь людей? Разве местные согласятся?
— Обязательно согласятся! Я просто передам им, что вы пришли, чтобы решить нашу проблему. Из-за жизни в маленьком сообществе вдали от больших городов люди могут вести себя немного дико. Но все здесь уважают меня и прислушиваются к моим словам. Если я скажу им, они переменят свое мнение и обязательно помогут. Так что не переживайте об этом.
— Значит, вы тоже верите в оборотня?
Градоначальник пожал плечами и поставил вновь опустевшую чашку на блюдце:
— Я не верю во все эти мифы, проклятия и нечисть. Маги есть маги, шаманы есть шаманы. Их существование и способности не поддаются сомнению. Но если я чего-то не видел собственными глазами, то мне сложно в это поверить.
— Так все же верите или нет?
— Я видел пострадавших людей, видел, как горит дом старой женщины, видел ее ожоги и отрубленную руку мясника. Вы ведь и сами заметили, как покалечился Дан — провожавший вас мальчик. Его брат еще долго не сможет ходить. Кроме стариков и одиночек у нас живут дети. Мне становится тревожно, когда я думаю о том, что следующей с обрыва может упасть пятилетняя малышка. Оборотень это, злой дух или что-то еще, я надеюсь, вы сможете избавить наш город от этого.
— Мы приложим все силы. Долг шаманоов — помогать людям избавляться от темных тварей. И мы как друзья Аури не останемся в стороне.
Гарет с улыбкой кивнул, и мимические морщинки вокруг его глаз стали заметнее, придавая его лицу еще более мягкое и дружелюбное выражение. Обратив внимание на Вариана, который увлеченно пил чай и хрустел печеньем, он поинтересовался:
— Вы военные?
Вариан, рот которого был полон непрожеванного печенья, моргнул.
— В каком-то смысле, — ответил Хан.
Дальше он не стал объяснять, взяв, наконец, свою чашку с уже почти остывшим чаем и отпив всего один глоток.
Любой идиот мог догадаться, что раз эти люди не военные, но носят оружие и имеют в распоряжении достаточно денег и хороших лошадей, они, вероятно, наемники или бандиты. Однако последние вряд ли стали бы помогать горожанам изгонять нечисть, а наверняка ограбили бы их и сбежали. К наемникам, которые обычно устраивались на службу в охране у богачей, проводниками или вышибалами в тавернах и других подобных заведениях, северяне относились нормально. Поэтому, если эти люди не хотят рассказывать подробностей, то градоначальник не думал их расспрашивать. Уже хорошо, что не оказались бандитами.
— Гарет, могу я задать вам несколько вопросов? — Хан отставил чашку с блюдцем на стол.
— Конечно, спрашивайте.
— Как давно вы на должности главы города?
— Уже шесть лет. Раньше я работал помощником градоначальника в другом городе, а потом, когда в Тинном начались серьезные проблемы с оползнями, меня переназначили. Мы начали постепенно укреплять берег, но, как вы могли заметить, из-за нехватки финансирования и рабочих рук мост мы пока не починили. Этим летом к нам обещали отправить рабочих, чтобы помочь построить новый. Сюда редко кто-то приезжает из-за слухов и того, что делать в Тинном в принципе нечего, но я привязался людям и не могу бросить их, не попытавшись восстановить город.
Хан посмотрел на обкленные зелеными обоями стены, на которых над камином, у окна и над массивным комодом висели пейзажи с туманным лесом, туманными горами и натюрморт с полевыми цветами и яблоками. Но не было ни одного портрета, даже в маленькой рамке, не обнаружилось ни одной вещи, которая могла бы принадлежать женщине или ребенку.
— Вы живете один? — спросил Элияр.
— Да, — все время улыбающиеся глаза Гарета погрустнели, и он вздохнул. — Еще год назад у меня была жена. Мы познакомились здесь и всего через несколько месяцев поженились. Ах, моя дорогая... Она была замечательной женщиной, но, к сожалению, заболела и скончалась. Мне очень ее не хватает, а оставшиеся вещи напоминают о ней, поэтому я храню их в своей комнате и иногда достаю, чтобы повспоминать о нашей счастливой жизни вдвоем. Детей мы завести не успели, и от нее мне остались только воспоминания...
Хан сочувственно покивал головой:
— Соболезную вашей утрате. Я хорошо знаю, каково это — терять близких.
— О, Эпоха Бедствий унесла столько жизней. Большинство северян потеряли кого-то из-за этих постоянных войн. Я никогда не был близко к границе, но слышал, что самые масштабные события происходили десять лет назад в Шетере, три года назад в джейрийской военной академии, а еще совсем недавно у реки Анны. Бедные люди. Им стоило бы раньше перебраться подальше от границ, раз там так опасно. В какое страшное время мы живем!
Хан смотрел картину с цветами. Его мысли поплыли совсем не туда, и он позабыл, зачем вообще пришел и зачем разговаривал с этим человеком. Внезапно захотелось напугать его и посмотреть на реакцию, захотелось увидеть его глаза, когда он услышит подробности о тех событиях, о которых говорил с такой беспечностью.
— Говорят, — произнес Хан немного хрипло и выпил чая, чтобы смочить горло, — напавшие на джейрийскую академию крейнские маги захватили здание учебного корпуса и вывешали на стены обезглавленные трупы преподавателей. Они болтались на веревках два дня, пока студенты и подоспевшее подкрепление не отбили здание обратно.
Гарет и Вариан одновременно закашлялись, подавившись один чаем, а другой печеньем.
— Будьте осторожны, — сказал Хан, выдавив улыбку, но его глаза оставались мрачными.
Повернув голову, он поймал взгляд Найта. Глаза Покровителя и его побледневшее лицо выражали что-то похожее на сочувствие. Но Хан не нуждался ни в чьем сочувствии.
Он продолжил:
— А еще я слышал, что во время недавней битвы демоны отрывали конечности солдатам и бросали их трупы с высоты на головы других северян. Так что да, это и правда были «масштабные» сражения. Но что поделать, в Эпоху Бедствий люди, а особенно солдаты на границе, сталкиваются с этим почти каждый день.
Эти слова были еще и предупреждением для Найта.
«Вот, послушай, через что прошел я и люди рядом с тобой, — говорил взгляд Элияра. — Ты, который боится громовых стрел, не может нормально ездить на лошади и все еще пытается умничать, послушай, что ждет тебя впереди. Не страшно увидеть это? Не страшно идти за нами? Это не твое дело, не твоя война, а я не твой Посланник. Поэтому уж постарайся не лезть туда, куда не просят. Для тебя же будет лучше, если мы как можно скорее пойдем каждый своей дорогой: ты — на свою Черничную гору пить вино с селянами, а я с ребятами — на север, чтобы наконец-то остановить этот кошмар».
— Ужасно, — сказал Гарет. Он смотрел на чашку чая в своих руках, но так и не сделал больше ни глотка.
— И не говорите! — поддержал Вариан, отодвигая от себя вазочку с печеньем и бросая укоризненный, обещающий скорую месть взгляд на Хана.
Тот же снова обратился к градоначальнику:
— Последний вопрос, Гарет. Вы сами видели это существо?
Мужчина с недоумением вскинул брови:
— Что вы имеете в виду? Я же сказал, что не верю в сверхъестественное.
— Но вы опасаетесь его и переживаете за людей.
— Я не понимаю, зачем вы спрашиваете меня об этом...
— Видели или нет?
Хан взглядом почти пригвоздил градоначальника к креслу, и тот раздраженно ответил:
— Я ее не видел!
Лучник выгнул бровь:
— Ее?
— Эту... тварь, это существо, этого оборотня. Не знаю, что оно такое. Своими глазами не видел!
Хан кивнул и задумчиво покрутил свою чашку. Все услышали звук трущегося о поверхность блюдца фарфорового донышка. Этот звук нельзя было назвать противным, но и приятным тоже. Однако каждое действие и каждое слово Элияра было просчитано.
— Хорошо, вы правы. Извините за настойчивость. Позволите задать другой вопрос?
Градоначальник сделжал свое недовольство:
— Хорошо.
— Кто она?
— А?
Лицо Гарета побледнело и выглядело глупо. Он с приоткрытым ртом смотрел на Хана. Чашка в его руках едва заметно задрожала.
— Ваша жена, — пояснил лучник. — Кем она была? Просто интересно, кем она работала в этом городе. Кажется, мы видели старую швейную мастерскую.
— Кхм, да. — Гарет сконфуженно улыбнулся. — Она была швеей. Но... как вы догадались?
— Интуиция. — Хан пожал плечами и поднялся на ноги. — Что ж, нам уже пора. Спасибо за радушный прием. Мы поговорим с друзьями и, вероятно, придем к вам снова.
— Вам спасибо за приятную компанию и интересную беседу.
Кивнув, Элияр первым покинул гостиную.
Следом за ним, поблагодарив Гарета, встал и направился к двери Вариан, а Найту пришлось отдирать от своей рубашки зубы не желающего отпускать его песика. Тот печально смотрел вверх большими блестящими глазами и вилял хвостом. Найт почесал мягкую шерстку и позволил псу лизнуть свою ладонь.
— Как его зовут?
— Июль. Моей жене нравилась культура юга, поэтому она пользовалась джейрийским календарем. Это был ее любимый месяц.
— Мой тоже, — улыбнулся Найт.
Градоначальник рассмеялся и встал, чтобы поднять на руки пса:
— Похоже, он это понимает. Вон как прилип — не оторвешь, словно репей! А вашей ласке он, похоже, не нравится.
— Просто Кисточка слишком ревнивая.
За эти слова его ухо снова укусили крошечные зубки.
Дан, мальчишка со сломанной рукой, почему-то очень взволнованный, как раз вернулся и ждал парней на улице, нетерпеливо прохаживаясь туда-сюда по двору.
— Наконец-то! Вам срочно надо... — начал он, только увидев Хана, но тот приложил палец к губам и шикнул. Взглядом показав подростку идти вперед, лучник спокойным шагом направился за ним.
Уже когда они отошли на приличное расстояние, Хан кивнул, и Дан возбужденно заговорил:
— Там вашу шаманку и высоченного парня собираются выгнать! Почему вы не дали мне сказать раньше?! Если вы попросите, господин Кей их остановит!
— Идем, мы сможем и сами.
Возле дома лекаря собралась толпа кричащих и машущих руками людей. Все они были решительно настроены выдворить из города шаманку и ее спутников. А во главе стояли отец и сын, владельцы таверны.
— У него вилы! Вилы! — визгливо кричал кто-то. — Поглядите, люди добрые, что творит! Положи вилы на место, тебе говорят!
— А у нее меч! — выкрикнула пожилая женщина. — Баба с мечом! Откуда только такая взялась, а?
— Да что же она сделает? Неужто порубит нас? А ну гони их!
— На вилы меня насадить вздумал?! — вопил старик, брызжа на спокойно стоявшего перед ним Нае слюной. — Ну давай! Дава-а-ай!
— Вы нам тут не нужны! Зачем приперлись?
— Уходите и ведьму свою поганую забирайте! Не надо нам тут шаманить своей черной магией! И так всякого дерьма хватает!
— Эй-эй-эй! Ты че творишь?!
— А ну убери! Убери! А-а-а!
Аури держала перед собой ладонь и сияющую ярким зеленым светом печать. Люди в ужасе отшатнулись и бросились в стороны, натыкаясь друг на друга. Остались только пятеро самых храбрых. И в их числе двое из таверны. Младший мужчина держал в руках садовые ножницы, а его отец — большую доску.
Посмотрев на все это, Хан восхитился отвагой и тупостью некоторых своих соотечественников.
— Эй, уважаемые граждане! — крикнул Элияр и захохотал, когда несколько человек, отбежавших в сторону от приготовившейся убить их каким-то страшным заклинанием шаманки, испуганно дернулись и выпучили глаза. — Расслабьтесь. Ваш градоначальник лично попросил нас поймать чудовище.
— Ты! — вскрикнул старикан, предлагавший Нае заколоть себя вилами. — Ты еще кто такой? Мальчишка! Паршивец! Что ты чешешь своим языком?
— Не верите? Можете всей толпой собраться и сходить к нему, спросить, правду я говорю или нет. Ну, идете?
— Брешешь, паршивец! Зачем нам помощь ведьмы? Гнать вас надо!
— Вам же было сказано, — прозвучал низкий голос хозяина таверны, — что вам здесь не рады.
— Выходит, что ваш градоначальник все-таки рад, — нахально улыбнулся Хан.
— Говоришь, Гарет вас попросил? — Мужчина недоверчиво прищурился.
— Да, а еще пригласил пожить у него. Так что? Продолжите этот идиотизм или сами убедитесь?
Глаза хозяина таверны гневно сверкнули, но он все же сказал:
— Пойдем.
Он с сыном и еще один старик направились к дому Кея. Остальные не собирались никуда уходить и продолжали возмущаться и сверлить чужаков враждебными взглядами.
Трое молодых людей подошли к Нае и Аури, не обращая внимания на крики.
— Так вы договорились? — спросила шаманка, даже не думая убирать еще не активированную, но выглядящую очень эффектно печать. Благодаря ей никто не решался снова начать орать на Аури.
— Хан нес какую-то хрень и запугивал бедного мужика! — пожаловался Вариан. — Но в итоге да, мы договорились. Этот господин Кей оказался очень даже приятным человеком. И как он живет с этими психами в одном городе!
Услышав его, психи все как один сделали оскорбленные лица, но, покосившись на печать, проглотили не успевшие вылететь изо рта проклятия.
Хан усмехнулся, и Аури зыркнула на него, строго спросив:
— Опять издевался над людьми?
— Совсем немножко. Все ради дела. Просто подожди. Мне есть что рассказать об этом «приятном человеке».
Почувствовав в его словах сарказм, Аури вздохнула. Нет, у Хана, конечно, ужасный характер, но просто так запугивать обычного, ни в чем не повинного человека он бы не стал.
Трое мужчин вернулись быстро, и хозяин таверны сказал горожанам:
— Это правда.
— Что?! Почему?
— Да как господин Кей мог согласиться на помощь ведьмы?
— Она его околдовала!
— Вы уверены? Это точно?
— Можете не сомневаться, — заверил хмурый старик, доставая из кармана трубку и закуривая. — Поэтому мешать им нельзя. Пусть шаманка шаманит, если ей хочется.
— Что за напасть? То оборотни, то ведьмы! Нас проклял кто-то! Проклял, я вам говорю!
— Что ты мелешь, старая карга?
— Опять она свою песню затянула! Заткнись, сумасшедшая старуха!
— Это вы сумасшедшие! — размахивая руками, кричала покрасневшая от злости полная седая женщина. — Я вам говорю: она нам тут наколдует! Она нам так наколдует, что все мы здесь помрем! Помяните мое слово!
— Сплюнь, дура!
— Да заткни ты уже свою пасть, сумасшедшая!
— Вы пожалеете! — не унималась она. — Пожалеете, что не выгнали их! Они нас погубят! Да поздно будет, я вам говорю! Поздно!
Женщина, державшая в руках грабли, махнула на нее рукой и развернулась:
— Все! Уходим! Сколько еще можно тут стоять? Надоело эту дуру слушать!
Все сразу же поддержали ее и начали расходиться:
— Да, надоела!
— Уж коли господин Кей разрешил, пусть. Не наше это теперь дело.
— Верно-верно! Хотят биться с тварью, пусть бьются. Помрут — и ладно.
Только когда все разошлись, Нае опустил найденные в доме Йена вилы, которые держал наготове.
Стоило крикам затихнуть, как дверь в дом лекаря отворилась. Словно он специально ждал, когда представление снаружи закончится.
— Значит, ты шаманка? — Лекарь осмотрел Аури с ног до головы и покивал. — Ну и устроили вы тут.
— Это не мы! — воскликнул Вариан. — Все люди в этом городе ненормальные!
Лекарь вздернул брови.
— Ну, э-э-э... — замялся юноша и почесал свои кудряшки. — Ну а что? Хотите сказать, что вы нас не прогоняли?
— Я не прогонял. Я сказал зайти позже.
— Но разве это не то же самое?!
Хмыкнув, лекарь чуть наклонил голову набок:
— А разве да?
Хан засмеялся. Этот седой мужчина напоминал ему кое-кого, кто так же любил отвечать вопросом на вопрос и делать такое же выражение лица во время их споров. И этот кое-кто почему-то уже давно молчал. Взглянув на Найта, Хан обнаружил его воркующим со своей лаской. Вот и прекрасно. Пусть этим и занимается.
— Ладно, заходите в дом, — сказал лекарь. — А ты, девушка, если и правда можешь лечить, лечи. Она совсем плоха, бредит уже. Ого! А вы куда собрались, молодые люди? Я вас звал? Что-то не припомню. Я вот с этими двумя договаривался, а вас я не знаю и знать не хочу. Поэтому, будьте так любезны, подите прочь.
И дверь снова захлопнулась, только теперь перед носом Нае и Хана.
Постояв немного и покрутив в руках вилы, Нае предложил:
— Может, пока помоемся? Мы с Аури после болота заходили к Йену. У него есть баня. Уже должен был натопить.
— Давай.
— Ты ел?
— Пил. Чай с шиповником. Говорят, полезный.
— Твоя порция у Йена, наверное, уже остыла.
— Так вы правда оставили мне?
— Естественно.
Хан улыбнулся и пошел за другом к дому гончара. Его желудок, до этого молчавший, требовательно заурчал. А в это же время в доме лекаря происходили вещи, от зрелища которых у любого мог пропасть аппетит.

Глава 28. Тайна города в тумане

Найт никогда не видел, как люди бредят.
Пожилая женщина с обмотанными белыми повязками ногами и правой рукой металась на кровати, стонала и что-то бормотала, а из ее глаз лились слезы. Она была чем-то сильно напугана и в страхе сжимала в здоровой руке простыню, пытаясь то ли прикрыться, то ли швырнуть ее в кого-то. Поредевшие седые волосы разметались по мятой подушке, а сеточка, которой они раньше были собраны, валялась на полу. Справа, со стороны окна, на осунувшееся морщинистое лицо падал тусклый синий свет, а дешевый магический камень, горящий не ярче двух-трех свечей, бросал на него глубокие тени слева.
Аури подскочила к несчастной и быстро наложила печать Ясного разума, но та не помогала. Старушка лишь на мгновение выпустила простыню из судорожно сжатых пальцев, а потом посмотрела на шаманку, ахнула и закричала, срываясь на хрип:
— Она пришла! Пришла за мной! Я же говорила! Говорила! Она за мной пришла! Тварь! Тварь! Уходи! Кха-кха-кха! Убирайся! Что тебе от меня надо?! Что я тебе сделала?! Не трогай меня! Не трогай меня! Ах, боги! Боги, спасите! Уходи-уходи-уходи!
Пока она кричала, глядя страшными глазами на Аури, лекарь и Вариан пытались успокоить ее и помешать сорвать повязки, на которых из-за беспорядочных движений и ударов об кровать проступила кровь. Это зрелище поразило Найта. Он смотрел, как Аури формирует одну за другой зеленые печати, как бьющаяся в агонии пожилая женщина постепенно начинает успокаиваться и жалобно всхлипывает, продолжая бессвязно бормотать и вскрикивать:
— Она пришла! Я же говорила... Угли... Где мой дом? Моя внучка одна, верните мою внучку! Ох, боги милосердные... Это все она! Она пришла!
— Успокойся! Никто за тобой не пришел, старая дура! — ворчал лекарь, смачивая в стоящем на тумбочке около кровати тазике тряпицу и вытирая старушке лоб. — Чего ж ты орешь, как будто режет тебя кто? Шаманка это, слышишь? Шаманка!
— Это она! Она! Ты, старый козел, не верил мне, а я... Я видела! Ох... Что ты со мной делаешь? Ты кто? Кого ты привел? В могилу меня свести хочешь, окаянный?!
Благодаря стараниям Аури она наконец-то пришла в себя, перестала брыкаться и теперь только тяжело дышала, охала и с опаской поглядывала на читающую заклинание шаманку.
— Кто тебя лечил столько дней? — возмутился лекарь. — А ты говоришь, что я тебя в могилу свести хочу?
Старушка умолкла и, посмотрев на него с обидой и злостью, отвернулась к шаманке.
— Ах ты, ведьма прокля... — начала она, заметив печать у себя над головой. Но в этот момент Аури щелкнула пальцами, и больная моментально отключилась. Через пару секунд раздался храп.
— Уф! — Девушка вытерла пот со лба тыльной стороной ладони. — Ну вот, проспит пару часов и пойдет на поправку.
— Наконец-то! Она мне все нервы вымотала, — пробурчал лекарь, при этом с большой осторожностью разматывая пропитавшиеся кровью повязки. Аури с Варианом принялись ему помогать.
Раны от ожогов были ужасны, да к тому же еще и воспалены. Кожа по краям омертвела, кровь сочилась, пропитывая бинты и влажную тряпку. Взяв чистый нож, лекарь с хмурым выражением лица стал срезать гниющую кожу.
Он сказал:
— Я не шаман. Лечил, как умею. Эта старуха обезумела: срывала повязки, кричала, бросалась подушкой. Хорошо хоть не дотянулась до светильника.
— Я быстро ее вылечу, — пообещала Аури.
— Уж изволь, а то если так продолжится, боюсь, лечить придется уже меня. Кстати, сделай потом что-нибудь с моей спиной. Сколько прогревал, мазал — ничего не помогает.
— Хорошо. Вари, поменяй воду. Дяденька, где у вас кипяченая? Ага. Найт, а ты принеси... — Обернувшись, девушка увидела только пустой дверной проем, где раньше стоял Покровитель, пустой коридор, а в конце чуть приоткрытую дверь. — Найт? Куда он ушел? Ох, ладно. Вари, тогда ты принеси миску или чашку, мне нужно развести лекарство.
Юноша кивнул и побежал на кухню. Быстро выполнив оба задания, он вручил Аури миску и поставил таз с чистой водой и промытыми тряпками на тумбочку. Оба врачевателя продолжили работу. Раны были очищены, повязки подготовлены, а когда под действием печатей воспаление на окровавленных участках оголенного мяса прошло, аккуратно наложены вместе с мазью. Вскоре трое сидели около кровати, уставшие, но довольные, и смотрели на похрапывающую и бормочущую старушку.
— Как вышло, что она получила серьезные ожоги, но не задохнулась от дыма? — спросила Аури.
Лекарь махнул рукой:
— Демон ее знает. Она ничего толком не говорит, только сразу орать и причитать начинает.
— Всегда одно и то же?
— Верно, милочка. У меня от нее уже бессонница и голова кругом.
— Но чего она так боится? — Вариан задумчиво почесал макушку. — Даже Аури с этой... «ней» перепутала.
— Бредит. Мало ли что в припадке померещится.
— Может быть, ее напугало то существо? Оборотень.
Лекарь хмыкнул:
— Может.
Вариан и Аури переглянулись.
— Что вы знаете? — прямо спросила кочевница. — Расскажите все. Вы ведь понимаете, что весь город в опасности.
Мужчина вздохнул, встал и принес с кухни стакан воды, который моментально осушил.
— Был я тогда не в Тинном, — проговорил он, хмурясь. — Ездил в другой город за лекарствами, одежды прикупить, да и еще чего по мелочи. Вернулся через неделю. Смотрю — ходят все какие-то странные. И не понять, что не так. Я порасспрашивал, и мне рассказали, что сразу после моего отъезда на нашего градоначальника напало чудовище.
— Но он ничего об этом не сказал! — воскликнул Вариан.
— А кто ж станет говорить о том, что его дочь обезумела и набросилась на собственного отца?
— Дочь?! У него есть дочь?
— Была... — Лекарь поцокал языком. — Мне рассказали, что она превратилась в чудовище и едва его не убила. Тогда мужики изловили ее и хотели угомонить, а она и их попыталась загрызть. Сам лечил, знаю.
— Но почему они не сказали? — недоумевал Вариан. — И где она сейчас?
Лекарь помолчал, вздохнул:
— Убили они ее. Пришлось. Она и на детей кидалась. Внучка вот этой вот старой дуры до сих пор из дома дановой тетки не выходит — боится. Она и во время пожара там была. Боги уберегли. А то неизвестно, может, сейчас бы и девчушку лечили.
— Так значит, это мстительный призрак?
Мужчина фыркнул:
— Чушь! Совпадение это.
— Это наверняка призрак, — кивнула Аури, из-за чего лекарь бросил на нее хмурый и даже немного презрительный взгляд настоящего скептика. В оборотней он, видите ли, верил, а вот в призраков — нет. — Если у дочери Гарета, как вы говорите, было не все в порядке с головой, то это вполне возможно. К тому же она умерла не своей смертью. В кого она превращалась?
— Не знаю. В волка, наверное, в кого ж еще? Силы у нее немерено. Это уж тебе, шаманка, лучше знать.
— Но почему вы не верите в призрака? — допытывался Вариан.
— Про существование оборотней все знают. Раны, которые я лечил, тому доказательство. А никакого призрака я не видел, с чего бы мне в него верить? — выражение лица лекаря было все таким же невозмутимым, а голубые глаза смотрели на юношу с насмешкой.
Вариан покачал головой:
— Вы удивительный человек.
— Да что ты? И почему?
— Вы очень-очень упрямый, как...
— Если не хочешь, чтобы я тебя выгнал, не договаривай.
— Простите...
Вдруг скрипнули старые половицы, и прозвучал мягкий, хрипловатый голос:
— Какой она была?
— Найт! — воскликнул Вариан. — Где ты был?
— Снаружи, — ответил тот и, прокашлявшись, повторил: — Какой она была?
Лекарь посмотрел на бледного Найта, возникшего в коридоре бесшумно, словно призрак, и проговорил:
— Лиза была тихой девочкой. Вместе с матерью работала в мастерской: шила одежду, вышивала платки и скатерти на продажу. Но она мало с кем общалась, только с моей теткой, что уже пять лет как померла. Хм, да. Тетка была слепая, почти не ходила, все сидела в своей беседке да разговаривала с Лизой. Я сам девчонку плохо знал, да и все в городе знали разве что о ее таланте к шитью и то, что мать ее от приезжего родила. А тот потом взял и бросил ее с ребенком. Гарету-то она не родная, но мать ее он сильно любил, да и к дочке нормально относился. Я ни разу не слышал, чтобы у них были ссоры, или чтобы он на них руку поднимал. Обе ходили с улыбками. Даже Лиза как будто повеселее стала да пообщительнее. А как мать ее заболела и померла, она совсем в себя ушла. И Гарету было тяжело. Лиза мастерскую забросила, гулять не выходила. Я бы никогда не подумал, что отец-то ее — настоящий оборотень. Мать же нормальная была. — Он протяжно вздохнул, и впервые его хмурое выражение лица смягчилось, отражая печаль. — Жалко девчушку. Такая юная...
— Сколько ей было лет?
— Пятнадцать или шестнадцать.
— Ясно. Спасибо.
Найт развернулся, чуть пошатнулся в дверном проеме и, едва не врезавшись в косяк, вышел из дома.
— Найт, постой! — окликнул Вариан, подсканивая и выбегая за ним. — Что случилось?
— Мы пойдем. Спасибо за информацию, — сказала Аури и тоже направилась к двери.
— Вам спасибо за помощь. Тебе особенно, шаманка. Не забудь только позже заглянуть и подлечить мою спину.
Улыбнувшись пожилому мужчине, который хоть и любил поворчать, но все же имел доброе сердце, кочевница вышла и закрыла дверь.
— Найт, что такое? — спрашивал взволнованный видом Покровителя Вариан, держа того за плечо. — Что там?
Найт, казалось, боялся моргать. Его глаза были влажными и смотрели в темноту прямо перед ним. В них было столько печали и жалости, что рыжий юноша даже испугался.
— Найт! — умоляюще позвал он, боясь, оцепеневший и не отвечающий демон с Черничной горы мог сойти с ума.
Тот тихо произнес:
— Ты Лиза?
Вариан вздрогнул:
— Ч-что?!
— Ты ведь Лиза, да? — продолжал тихо и ласково говорить Найт, не отводя глаз от пустого пространства перед собой. — Расскажи, что они с тобой сделали. Чего ты хочешь?
Поняв, что от Покровителя ему ничего не добиться, испуганный Вариан повернулся к Аури. Она тоже выглядела опечаленной и даже напуганной, глядя в темноту.
— Боги! — Шаманка закрыла рот рукой. — Какой кошмар...
— Веди, — сказал Найт и пошел вперед по улице, едва освещаемой окнами домов, в которых тускло мерцали магические камни и свечи.

        
      
Как и обещал, Йен натопил баню — маленькую, но чистую. Аромат хвойного масла и веников ощущался еще у входа в дом. Хан и Нае сначала заглянули в мастерскую, застав в ней гончара за работой над очередным изделием, взяли чистую одежду и пошли мыться.
Хан был счастлив ровно до того момента, как Нае взял веник. У друга была тяжелая рука, хороший замах, а еще, похоже, намерение за что-то оторваться на несчастной спине Элияра, чудом избежавшей порки кнутом. Хан стоически терпел, пока Нае с равнодушным видом и холодным взглядом хлестал его ветками. Только листья летели в разные стороны.
— Нае! Ых! Я тебя чем-то... Ой! Обидел? Нае! Иннае, твою мать!
— Что? — спросил друг, прервав издевательства, как будто только услышал его стенания.
— Ты злишься?
— С чего бы?
— Тогда за что ты так со мной?!
Нае покрутил веник, перебросил его из одной руки в другую и отошел в сторону, чтобы плеснуть на камни воды.
— Ну уж извини.
— Ты же издеваешься!
На губах равнодушного северянина появилась редкая лукавая улыбка. Заметив ее, Хан цыкнул и с трудом поднялся с кое-как втиснутой в крошечную парную скамейки. Ощущая себя избитым не веником, а целым деревом, он выругался.
— Зато чистый, — констатировал Нае и вручил ему веник. — Можешь попробовать отомстить.
Он лег на скамейку и закрыл глаза с лицом человека, решившего вздремнуть в погожий денек на свежем воздухе. Он все еще не выглядел уставшим, а смуглые щеки лишь слегка порозовели. Красный как рак Хан не мог постигнуть ни физиологию, ни философию этого человека, а потому молча взял веник и занялся делом.
Спину Иннае пересекало множество длинных шрамов, выделявшихся на бронзовой коже светлыми полосами. Они уже давно не болели, хотя при первом же взгляде становилось понятно, что раны когда-то были ужасными. Хан знал, откуда взялись эти следы, но обещал хранить секрет, а Нае больше никому не показывал свою спину.
— Делай, как надо, — приказным тоном сказал он, заметив, что Хан осторожничает.
— Есть, капитан, — успехнулся тот. — Хотя, наверное, уже не капитан.
— Ты только что был понижен до рядового.
— Бессердечный человек!
Нае хмыкнул, а Хан принялся усердно исполнять его приказ. Листья вновь полетели в разные стороны.
Закончив с мытьем, они, посвежевшие и румяные, зашли в мастерскую, где Йен уже почти доделал крынку. Мужчины сели перекусить и некоторое время болтали, наблюдая за крутящейся на гончарном круге крынкой и дожидаясь оставшуюся у лекаря троицу.
Йен расспрашивал о болоте, на котором Нае и Аури, как и предполагалось, ничего не нашли. Рассказывал о том, как решил стать гончаром, как влюбился в девушку из Тинного, но она уже была влюблена в другого. Как потом этот другой пропал, а он так и не смог разлюбить ту девушку, но не хотел навязывать ей свою любовь, а потому молчал.
— Трусливо, правда? — усмехнулся мужчина.
— Да, — сказал Нае, глядя на него проницательными льдисто-голубыми глазами, в которых, несмотря на прямоту северянина, не было осуждения.
— Я, честно говоря, давно хотел этим с кем-нибудь поделиться. Да только здесь все хорошо друг друга знают, а в других городах у меня друзей нет. А вам вот почему-то захотелось рассказать эту нелепую историю.
Он предплечьем смахнул назад упавшие на глаза волосы и аккуратно провел пальцем по горлышку крынки. Податливая глина легко меняла форму: стенки сосуда становились тоньше, его изгибы изящней и плавнее, а горлышко немного расширялось кверху.
Йен заговорил снова:
— А потом она вышла за Гарета Кея.
Хан едва не подавился чаем:
— Что?!
— Вы ведь уже побывали у него, да? Он вам рассказал о своей ум... своей жене?
— Да.
— Она была швеей, — тонкие губы Йена растянулись в теплой улыбке, когда он вспомнил о своей любимой. — Она шила прекрасную одежду, а свою вышивку продавала на ярмарках. Еще и готовила божественно. Мы были соседями, ее мастерская совсем рядом, в ней она и жила. Я любил ее всю жизнь, но так и не смог сказать. А она всю жизнь любила того ублюдка, который бросил ее с ребенком.
Хану начинало казаться, что он попал в третьесортный любовный роман с элементами детектива, да притом автор зачем-то еще вписал в него мистику.
— Погодите, Йен. — Элияр немного помассировал виски, пытаясь уложить все это в голове. — То есть вы хотите сказать, что у Гарета должен быть приемный ребенок?
Услышав это, Йен на секунду замер, а потом одним движением сломал крынку, превратив ее в бесформенный кусок глины, которая жалобно хлюпнула, сминаемая его пальцами. Гончарный круг остановился.
— Да, я трус, — тихо сказал мужчина и с силой сжал зубы. Его взгляд наполнился болью, брови опустились, превращая лицо в скорбную маску. — Я виноват... Я так виноват, вы просто не представляете!
Схватив влажную тряпку, он быстро вытер руки и швырнул ее на пол, а потом зачесал назад волосы не совсем чистыми пальцами, оставляя на нескольких прядях следы глины. Его взгляд метался между Ханом и Нае, своими дрожащими руками и дверью на улицу.
— Я расскажу, — наконец глухо произнес Йен. — Я должен все рассказать. На мне большой грех, и я не думаю, что смогу его когда-нибудь искупить.
— Подождите, — перебил Хан. — Вы с самого начала знали, что все это ее рук дело?
Йен шире распахнул глаза, восклицая:
— Он!.. Что он о ней сказал?!
Вспомнив разговор с градоначальником, Хан поморщился:
— Ничего конкретно. В основном лгал. Я спросил о том, как давно он занимает свой пост, а он рассказал о запланированном строительстве моста, зато о падчерице предпочел умолчать. Было очевидно, что Гарет что-то скрывает, но я не спрашивал прямо, а потом надавил — и он случайно проговорился: сказал, что не видел «ее».
— Лиза... — прошептал Йен. — Он и правда... — Схватившись за голову, гончар сжал зубы и замычал, словно от боли. — Какая же мразь! Но я тоже виноват! Я должен был это остановить, но я не хотел, я боялся... Я всегда недолюбливал Лизу, потому что она была ее дочерью от того ублюдка. Она была... очень похожа на него. Но я должен был, должен был это остановить! Меня теперь и человеком-то назвать нельзя! Трус, подлец, ничтожество!
Склонившись к коленям и накрыв голову руками, он почти что рвал на себе волосы, а потом вдруг выпрямился и посмотрел влажными глазами прямо перед собой. Мысли его были не здесь.
— Я расскажу все. Хочу, чтобы вы знали, почему этот город, эти люди, и я в их числе, заслуживаем смерти. Хочу, чтобы вы знали про Лизу и помогли ей избавиться от боли и обиды.
И он рассказал. Парни слушали, пока у Хана не закончилось терпение, и он не выругался, не вскочил и, от злости распахнув дверь ногой, не услышал громкий крик со стороны таверны.
Переглянувшись, друзья побежали туда, оставив рыдающего Йена бить глиняную посуду, раня ладони об осколки, и молить:
— Прости меня... Я так виноват! Прости меня, любимая! Прости меня, Лиза! Это моя вина, моя! Простите, простите...

Глава 29. Ужин [18+]

В доме лекаря пахло кровью, старостью и страхом, какими-то травами и совсем слабо едой. Найт не мог понять какой. Другие запахи, такие резкие, тяжелые и отвратительные так поразили его, что он замер и стоял в оцепенении, заглушив свои обостренные чувства и, кажется, даже не слыша голосов ребят и лекаря.
Увидев запачканные в крови белые тряпицы, Найт почувствовал головокружение и тошноту. Нет, он не боялся крови, ведь вдоволь насмотрелся на собственную. Но какое-то невыразимое давящее чувство паники, поднявшееся из груди к горлу будто сжало его шею ледяной рукой, не позволяя нормально дышать.
Осознав, что может позорно рухнуть без сознания, Найт поспешил выйти на воздух. Его встретила ночь и туман, легкой вуалью стелящийся по земле и еще не набравший плотность.
— Тебе страшно? — вдруг прозвучало прямо над ухом.
Юноша резко обернулся, встав в позу, в которой хотел то ли защититься от неизвестной опасности, то ли сорваться с места и бежать куда глаза глядят. Но за его спиной не было ничего необычного.
«Показалось? — подумал Найт, холодными и влажными от пота руками убирая со лба волосы. — Теперь у меня еще и слуховые галлюцинации...»
— Ты странный, — снова сказал кто-то. Голос явно принадлежал молодой девушке. Но звучал как-то неправильно, как будто с другой стороны стекла. — Ты не похож на других, но я не понимаю, что в тебе не так.
— Кто ты? — прошептал Найт, как будто кто-то мог застать его говорящим с самим собой, но улица была по-прежнему пуста.
— Я та, кого все ненавидят.
— Ты оборотень?
— Я была им. Теперь я призрак.
Найт сжал и разжал кулаки, пытаясь успокоить дрожь.
— Почему ты не показываешься?
— Потому что не хочу пугать тебя.
— Пугать?
— Ты испугаешься меня, когда увидишь.
У нее был такой нежный голос... Как он мог бояться ее внешнего вида?
— Я не испугаюсь, — уверенно сказал Найт.
— Я не хочу, чтобы тебе было страшно, — в ее словах чувствовалось беспокойство. — Нет, я не покажусь.
— Пожалуйста. Я обещаю.
— Ты очень странный, — повторила она.
Найт усмехнулся:
— Мне часто говорят подобное.
— Ладно. Ты пообещал.
Немного просвечивающий невысокий силуэт скользнул из-за его спины и замер посреди улицы, позволяя рассмотреть себя. Вскрик едва не вырвался у Найта, но он лишь громко вздохнул. Глядя на призрачную девушку, что сама боялась смотреть ему в глаза, он долго не мог произнести ни звука.
— Вот видишь, — сказал он наконец хриплым голосом, выдавливая улыбку, — я же обещал.
У нее был только один целый глаз: большой, темно-карий, с обрамлявшими его длинными ресницами. И в его взгляде, когда девушка стыдливо подняла голову и посмотрела на юношу, была благодарность.
Найт знал, что призраки обычно появляются в том виде, в котором умерли, поэтому некоторые из них выглядят, мягко говоря, неприятно. Но то, что он видел сейчас... Страшно было представить, что произошло с этой девушкой.
Все ее тело покрывали ссадины, синяки и порезы. Один глаз, судя по всему, был выколот. Из-под закрытого века вытекла кровь и засохла на нежной щечке. Левая рука оказалась сильно повреждена и, вероятно, сломана, а правая кисть отсутствовала и была кое-как перевязана окровавленной тряпкой. Рваное серое платье с мелкий цветочек болталось на ее ссутулившейся худенькой фигуре, открывая тонкие босые ноги, все в ужасных ожогах. Левая лодыжка распухла и посинела. Длинные темные волосы, подпаленные с одной стороны, висели грязными сосульками, а на белой шее чернел синяк в виде полосы. Еще у девушки были черные когти на руках и ногах, некоторые из которых оказались обломаны.
— Кто это сделал? — прохрипел Найт и не узнал свой голос.
Она кивнула в одну сторону, затем в другую. Показала на один дом и на другой. Обвела руками всю округу, весь город, всех жителей.
Все.
Это сделали все.
— Подожди, — у Найта снова дрожали руки. — Я сейчас вернусь... Будь здесь!
Он зашел в дом, а призрак девушки остался снаружи.
— Такой добрый, — прошептала она.

        
      
Найт шел за Лизой, которая направлялась к таверне, сильно хромая. Она была призраком, но не могла скользить по воздуху, словно туман. Обернувшись, Лиза заметила слезы, которые Найт быстро вытер рукавом рубашки. На ее губах появилась легкая улыбка и она сказала, протянув свою тоненькую ручку с черными коготками к юноше:
— Мне уже не больно. Не плачь.
Найт кивнул и прикусил губу, сдерживая рвущийся изнутри крик.
— Аури, Найт, на что вы смотрите? — в очередной раз спросил Вариан. — Это правда та самая Лиза?
— Да. — Аури до побеления костяшек пальцев сжимала рукоять меча. — Мы с Найтом ее видим.
— Как она выглядит? Она правда оборотень?
— Ох, Вари... — только и произнесла шаманка.
По ее тону Вариан понял, что с Лизой случилось что-то ужасное, поэтому не стал больше спрашивать и молча последовал за Найтом.
В таверне ярко горел свет, пахло жареными овощами, мясом и каким-то вином. Хмурый хозяин неприветливого заведения, и его сын сидели за одним из столов вместе с мясником и его женой, зашедшими на ужин. Четверо обсуждали цены на говядину и свинину на весенней ярмарке в соседнем городе, когда дверь внезапно распахнулась, отлетев к стене и грохнув об нее увесистой железной ручкой. Заскрипели половицы под тремя парами ног.
Владелец таверны, отец, исподлобья взглянул на шаманку и парней, почему-то очень мрачных, и пробасил:
— Опять пришли, наглецы!
— Это что, те самые? — фыркнул мясник, вытирая салфеткой жирные седые усы.
— Эй! — рявкнул сын, вскакивая. — Какого хрена вам тут надо?! А ведь я как увидел вчера эту суку, сразу подумал, что она полезет не в свое дело! Батя, тех мужиков с ними нет, а этих молокососов вместе с бабой я вышвырну отсюда!
— Хе-хе! Вышвырни, дружок, да поскорей, — посмеиваясь, поддержал мясник и потянулся через стол к гусиной ножке. — Нечего тут шастать. Поесть спокойно не дают.
Его жена, дородная женщина в летах, цыкнула и придвинула ближе к мужу тарелку с мясом, не обращая никакого внимания на стоящих у входа людей.
Отец спросил:
— Ну что, сами уйдете? Или вас все-таки надо выгонять?
Найт смотрел на него, на его готового сорваться с места злого сына, на подвыпившего беспечного мясника, у которого не доставало правой кисти, на его равнодушную жену. Он смотрел на Лизу, не отводящую своего единственного глаза от людей, которые спокойно пили вино, ели домашнюю стряпню, болтали и смеялись.
Ресницы ее задрожали, рука сжалась к кулак, и девушка сказала, повернувшись к Найту:
— У меня достаточно сил, я могу сделать это сейчас.
— Сделать что? — вздрогнула Аури, впервые услышав этот странный потусторонний, но в то же время приятный голос.
Лиза не ответила. Быстро метнувшись к столу и почти не хромая, она на секунду задержала над ним руку и подхватила маленькую вилку, которой доставали маринованные грибы из банки.
Два острых зубца с чавкающим звуком воткнулись в глаз стоявшего у стола мужчины. И его отец, и мясник с женой заметили летящий предмет, но было уже поздно.
Сын закричал, схватился за вилку и вырвал ее вместе с глазным яблоком. Брызнула кровь. Он взвыл от боли и ужаса еще громче, когда увидел оставшимся глазом, что было наколото на маленький столовый прибор, который он держал в своей руке.
— А-а-а! Кто это сделал?! — завопил мясник.
— Мерзость! Убери эту мерзость! — верещала его жена. — Остановите кровь!
В итоге она не выдержала и выблевала весь ужин под стол, а мясник, в ужасе отшатнувшись от упавшего в тарелку с гусиным мясом глазного яблока, нанизанного на изящную вилочку, грохнулся со стула и так и остался лежать на полу.
Отец вскочил из-за стола и одним движение оторвал руку сына от его перемазанного в крови лица и сунул в нее полотенце.
— Прижми! Держи! Вот так!
— Батя! Это опять та сука! Это она!
— Я знаю! Закрой рот и держи полотенце!
— А-а-а! Спасите! Эта тварь нас всех убьет! — Вдруг катающийся по полу мясник вспомнил о пришедшей в таверну шаманке и быстро пополз в ее сторону, рыдая и размазывая руками и коленями опрокинутую со стола еду. — Спаси нас от нее! Я все сделаю, я попрошу у нее прощения, я на коленях буду стоять! Только спаси нас! Спаси!
В это время Лиза громко хохотала. Аури и Найт уже догадались, за что она отомстила мужчине, но Вариан ничего не понимал. Сначала он хотел броситься помогать раненому, но был изумлен, увидев, что Аури не торопится применять целительские способности. А потом и вовсе застыл с открытым ртом, когда губы Найта растянулись в демонической улыбке. Последнее вообще не укладывалось у Вари в голове.
Как же так? Найт ведь такой добрый, заботливый и сопереживающий. Разве может он радоваться тому, что кто-то лишился глаза? Невозможно! Но как тогда это объяснить?
Юноша совсем запутался, что думать, и решил подождать.
Тут в таверну влетели Нае и Хан. Последний, резко остановившись и взглянув сначала на кровавую сцену, уставился на смеющуюся девушку, через которую был хорошо виден соседний стол и стена с пыльными картинами. Мозг Элияра работал быстро. Он сразу понял, кто эта призрачная девушка и почему она так радуется. Но почему он вообще мог ее видеть?
— Лиза? — спросил Хан.
Она повернула к нему свое бледное грязное личико с одним большим карим глазом и удивленно приподняла тоненькие брови:
— Странный парень, шаманка! Он тоже меня видит!
Хан лишился дара речи.
Он ее еще и слышит! Это точно ненормально!
— Возможно, это из-за контракта, — заявил Найт каким-то даже слишком ровным тоном.
— Нахрена оно мне надо, а? — проворчал Хан.
— Я не знаю, — искренне ответил Покровитель. — Пойдемте отсю...
— Лиза?! — взревел оставшийся без глаза мужчина и, обросив полотенце, в гневе перевернул стол. Зазвенела бьющаяся посуда, оставшаяся еда разлетелась по полу вместе со столовыми приборами. — Эта тварь здесь? Отродье! Как ты посмела сделать это со мной?! — его бешеный взгляд остановился на Аури. — Это все ты, поганая ведьма! Ты ее на меня натравила! Это ты, шаманская шлюха, все подстроила!
Он было ринулся прямо на девушку, рука которой потянулась к висевшему на поясе бастарду. Но шаг вперед сделал Нае и одним ударом снес разъяренного мужчину с ног. Тот с грохотом повалился на пол и заорал еще громче, брызжа слюной и капая на пол кровью:
— Сукин сын! Ты что творишь?! А ну иди сюда!
Его попытка подняться не увенчалась успехом, потому что Нае нанес еще один удар ботинком сверху, легко, будто играючи сломав ему коленную чашечку. Мужчина взвыл и схватился за покалеченную ногу, сыпля проклятиями, но больше не пытаясь драться.
— Сын! Вы, твари! Я вам!..
Отец, не успевший ничего сделать, когда его крепкого, хорошо умеющего махать кулаками ребенка так легко победили, схватил большую доску, с которой приходил накануне к дому лекаря, и бросился на Иннае. Тот ловко пригнулся уходя из-под удара, перехватил импровизированное оружие одной рукой, а другой ударил противника по запястью. Хозяин таверны охнул и выпустил доску, которая тут же с грохотом отлетела в сторону. Последовал еще один четкий удар в челюсть и живот. Теперь отец и сын оба валялись на полу и стонали от боли.
Все это Нае проделал со своим обычным выражением лица, только немного нахмурив брови, и то лишь потому, что был сосредоточен, чтобы случайно не убить этих людей. Вариан глядел на него с нескрываемым восторгом, мясник и его жена — с ужасом. Аури цыкнула и покачала головой, а Найт и Хан наблюдали за широко улыбающейся Лизой.
— Что здесь происходит? — наконец спросил Элияр.
— А? — Найт переглянулся с торжествующим призраком. — Ну, мы нашли ее.
— Но какого демона вы пошли сюда?
— Не ругайся на него! — Призрачная девушка-оборотень обошла валяющихся на полу людей и встала рядом с Покровителем. Ее, кажется, уже не волновало, как она выглядит, и боится ли ее кто-нибудь. — Это я их привела.
— Зачем?
Она задумалась, окинула взглядом беспорядок и ответила:
— Чтобы показать.
— И отомстить? Ты сама воткнула в него вилку?
— Да.
— Но ты же призрак.
— Спасибо, что напомнил.
Найт хмыкнул, Аури немного нервно рассмеялась. Хан строго посмотрел на обоих, а потом на призрачную девушку:
— Так как ты это делаешь?
— Я просто сильная.
— Из-за обиды, — объяснила Аури. — Ее энергия довольно сильна.
Вариан видел, как трое его друзей общаются с воздухом. Собственно, то же видел и Нае.
Юноша пояснил:
— Там Лиза. Она падчерица градоначальника и тот самый оборотень.
— Да, я знаю.
— О...
— Это ты отрубила руку вон тому ублюдку? — Хан показал на притихшего и дрожащего от ужаса усатого старика.
— Я, — кивнуло привидение.
— А остальные случаи? Падающая с крыш черепица, перевернутая кастрюля с кипятком? Тоже ты?
— Да.
Лучник взглянул на все ее раны, подмечая, что каждая похожа на те, которые получили жители Тинного.
— Хм, неплохо.
Лиза улыбнулась:
— Остался один.
— Кто?
— Мой отчим.
Хан знал это. Не могло оказаться так, чтобы он не был замешан.
— Вы что делаете?! — завопила, видимо, на время отключившаяся от страха, а теперь пришедшая в себя жена мясника. — Вы помогаете этой твари? Она же зверь, оборотень! Я вам говорю, она нас всех погубит!
Теперь все узнали в ней ту самую женщину, что так рьяно доказывала собравшимся у дома лекаря, что Аури ведьма, которая хочет им навредить.
— Захлопни свою пасть, тупая баба! — рявкнул мясник и снова пополз в сторону Аури, но Нае сделал предупреждающий шаг вперед, и старик остановился. — Шаманка, милая, прости ты эту дуру старую. Сама не ведает, что говорит. Из ума выжила, обидела тебя. Прости, милая, добрая шаманка! Молодые люди, добрые молодцы! Пожалуйста, помогите! Эта злобная тварь нам житья не дает, детей калечит, старикам руки рубит. Посмотрите, что она со мной сделала! Посмотрите! А ему она глаз вырвала! Избавьте нас от нее! Прошу вас! Шаманка! Ты же бабку вылечила, ты же сына у Энны спасла. Ты же нас не бросишь, а? Не бросишь?
— Я...
Аури замерла в нерешительности.
— Ты не обязана это делать, — сказал Нае.
Девушка потеребила косичку, на которой висел маленький медный амулет с ей одной понятным рисунком.
— Элисте нас учила, — произнесла она, — что помощь может понадобиться любому. Она говорила, мы должны быть милосердны, непредвзяты и одинаково относиться ко всем, кто в нас нуждается. Это правило шаманов-целителей, одной из которых являюсь и я. Еще Элисте говорила, что воины должны поступать справедливо, наказывать зло и защищать слабых. А я одна из лучших наших воинов. Так как же я должна поступить? Как целитель или как воин?
Ее рука лежала на рукояти меча. Четверо молодых мужчин знали, как опасен бастард, когда его вынимают из ножен, а дрожащие на полу и бессильно рычащие от злости люди после ее слов стали бояться еще сильнее.
С нескрываемой неприязнью и даже отвращением Аури подошла к ухватившемуся за свое колено и лицо мужчине, наложила две исцеляющих печати на его ногу и глаз, а затем отошла в сторону и жестко сказала:
— Сейчас я поступлю как целитель. Но если кто-то из вас попадется мне на глаза, вы увидите уже воина. И тогда обещаю: я вас убью. Для меня это так же легко, как лечить.
И, развернувшись на каблуках, она вышла из таверны, а за ней тут же последовал Вариан. Нае бросил предупреждающий взгляд на шокированных отца и сына, скривился, заметив, как снова рыдает, пуская сопли, мясник, и тоже покинул это отвратительное место.
Найт, Хан и Лиза остались стоять.
— Почему ты не уходишь? — поинтересовался Элияр.
— А ты? — чуть склонил голову набок Найт.
Призрачная девушка усмехнулась, еще раз сверху вниз посмотрела на своих обидчиков и направилась к двери.
Проводив ее полупрозрачную фигуру взглядом, Хан снова спросил:
— Остаешься?
Раздалось жалобное урчание чьего-то желудка.
Демон с Черничной горы вздохнул, покачал головой, развернулся и тоже вышел. Хану стало его даже немного жаль, поэтому он заглянул на кухню таверны и взял свежую булочку с повидлом, а немного поразмыслив, забрал сразу пять. От этих ублюдков точно не убудет.
Все пятеро вместе с призраком собрались на улице. Было уже за полночь, но жители городка не спали. Столпившись неподалеку, они переговаривались, но не решались подойти к таверне, а завидев чужаков, тут же подбежали, требуя объяснений.
— Что вы с ними сделали? Кто кричал?
— Эта девка и правда ведьма?
— Эй, вы! Зачем вы пришли в наш город?
— Убийцы! Они наверняка их всех убили! Душегубы!
— Где мясник и его жена?
— Кто знает, куда делась эта сумасшедшая старуха! К демонам ее! А этих гнать! Гнать! Нас же много!
Люди — стадные животные. И нападают они тоже, как правило, стадом. Толпа, чувствуя свою силу и безнаказанность, может творить очень жестокие, немыслимые вещи. Даже понимая, что пришедшие в Тинный молодые люди — воины, это тупое стадо все равно рычало и плевалось, считая, что им никто не посмеет причинить вреда, если они навалятся всем скопом.
Нае был терпелив после того, как выпустил пар, уложив сразу двух здоровых мужиков несколькими ударами, и попытался объяснить толпе, что никто никого не убивал и убивать не собирается. Зато Хан терпением не отличался и не пытался договориться.
Выбегая из дома Йена, он захватил колчан со стрелами и лук, который висел у него за спиной. Громовая стрела легла на тетиву, и по наконечнику пробежала синяя искра.
Хан выстрелил. Перед ногами толпы в землю с громким хлопком врезалась стрела, разбрасывая молнии и вспыхивая, как спичка. Все мгновенно позакрывали рты, в изумлении и страхе уставившись на нее и человека с луком.
— Никто никого не выгонит! — громко проговорил Хан и достал еще одну стрелу. — Ваш градоначальник попросил помощи, и мы согласились. Пока эта тварь не будет поймана и обезврежена, или пока Гарет Кей не скажет нам остановиться, мы будем делать то, что посчитаем нужным. Или вы не слушаетесь его приказов? Вы ведь очень уважаете этого достойного, мудрого и добродетельного человека, разве нет? — Элияр коснулся крохотного символа, вырезанного на древке и активирующего шаманскую печать. Стрела снова ярко вспыхнула вместе с белозубой улыбкой лучника. — Я, видите ли, нетерпеливый, вспыльчивый и безответственный псих. А если меня еще и спровоцировать, могу вовсе потерять контроль. Вы ведь не хотите узнать, что будет, если громовая стрела попадет не в землю, а в кого-то из вас? Поверьте, я тоже не горю желанием стрелять по обычным северянам, но вы меня вынуждаете: с кулаками на моих друзей кидаетесь, оскорбляете нашу шаманку, визжите, как дикие свиньи. От вас уже голова болит. Предлагаю вам молча развернуться и разойтись по домам. Мы быстро закончим свою работу и к рассвету нас здесь уже не будет. Если дошло, уходите прямо сейчас.
Настроение толпы мгновенно переменилось. Увидев мощь грозовой стрелы, люди попятились. Тихо переговариваясь и с опаской поглядывая на Хана, который казался им едва ли не страшнее ведьмы и оборотня вместе взятых, они стали расходиться, унося с собой фонари и свечи. Вскоре улица опустела и погрузилась в темноту.
Порывшись в своей сумке, Аури извлекла два магических камня и активировала их. Один она оставила себе, а другой отдала Нае.
В это время Лиза тоже смотрела на Хана с недоверием и опаской. Спрятавшись за Найта, она спросила:
— Вы договорились с ним, чтобы избавиться от меня?
— Никто не собирается от тебя избавляться, — сказал Хан, убирая лук и деактивируя печать на стреле. — Но чтобы ты снова без предупреждения не лишила кого-нибудь глаза или не спалила дом, нам нужно узнать, что все-таки произошло. Эти люди, конечно, — все злобные уроды, но позволять призраку без разбора калечить живых ненормально.
— А если я в следующий раз буду предупреждать?
Элияр строго сдвинул брови.
— Ну хорошо, я поняла! Но я не смогу рассказать. Это... — Она обхватила себя руками и задрожала. — Нет, я не хочу вспоминать!
— Некоторые шаманы умеют читать воспоминания призраков, — сказала Аури. — Но я могу только видеть и слышать тебя.
— Кстати, — подал голос Вариан, уже жевавший булочку с повидлом. — Почему я не вижу Лизу, а бабушку видел? Как это работает?
— Он о бабушке в беседке? — Лиза повернулась к пареньку, который изо всех сил пытался разглядеть ее, щурясь и, наоборот, выпучивая глаза. — Она сильный призрак, намного сильнее меня. Думаю, поэтому она может показываться простым людям. А я только тем, кто сам видит и... — она указала на Хана, — вот ему. Хотя это странно.
Аури передала ее слова Вариану.
Паренек дожевал булочку и тепло улыбнулся пустоте:
— Пусть я тебя не вижу, но приятно познакомиться, Лиза. Меня зовут Вариан.
Хотя призраки и не краснеют, но могут смущенно потупить взгляд.
— Тогда что можно сделать? — вернулся к насущному вопросу Хан.
Лиза протянула руку к Найту, за плечом которого стояла, и как будто схватила его за рукав, но на самом деле ее пальцы прошли сквозь ткань.
— Я могу показать ему, — уверенно сказала она. — Он отличается от вас, но я не понимаю чем. Я чувствую, что у меня получится.
Хан хмыкнул, наблюдая, как призрак жмется к демону с Черничной горы:
— Кто бы сомневался. Он у нас Покровитель.
— Покровитель?! — ахнула Лиза. — Н-но разве такое возможно? Как он может быть Покровителем?
— Спроси у него самого.
Девушка с надеждой и восхищением уставилась своим единственным глазом на Найта.
Юноша кашлянул:
— Кхм, да... Это долгая история. И я тоже думаю, что смогу увидеть твои воспоминания.
Он ощутил, как между ним и призраком будто протянулась тоненькая невидимая ниточка, и казалось, что через нее он может понять чувства Лизы и заглянуть в ее память. Это было что-то на уровне инстинктов, как исцеление ран божественной силой и как желание его ауры защищать своего хозяина.
Но Лиза, похоже, сомневалась.
— Что не так? Ты не хочешь? — спросила Аури.
— Давайте куда-нибудь отойдем, — предложила девушка-оборотень и похромала к швейной мастерской, принадлежавшей ей и ее матери.
Замок на цепи был легко сломан. Они вошли в небольшое пыльное помещение, в котором было два уютных рабочих места с мягкими креслами, большой раскроечный стол, шкаф с тканями, а также комод со всякими иглами, украшениями, нитками, пуговицами и прочими вещами для шитья.
— Мама больше любила шить, а я вышивать, — сказала Лиза, прошла в центр комнаты и провела рукой над столом, будто легонько царапая его своими черными коготками. — Мы зарабатывали немного, но нам хватало, мы никогда не голодали и носили хорошую одежду. Я почти ни с кем не общалась в городе, но когда ездила с матушкой на ярмарку, мы встречались с другими мастерицами. Они были нашими подругами, мы даже иногда писали им письма. — Она стыдливо опустила голову. — Мы не знали, что я оборотень до четырнадцати лет. Мама сказала, что с поло... половым созреванием... Ну, мой настоящий отец тоже был оборотнем.
Аури осторожно взяла в руки тряпичную куклу с волосами из пряжи и с шелковой вышивкой на пышном платьице. Улыбка куклы походила на полумесяц, а глазки были сделаны из голубых пуговиц. Мастерица, которая создала эту красавицу с длинными косичками, украшенными маленькими цветами из лент, потратила на работу много сил и времени.
— Можешь взять ее себе, — улыбнулась Лиза, заметив, с каким интересом шаманка разглядывает игрушку. — Это подарок.
Аури улыбнулась и прижала маленькую, размером с ладонь, куклу к груди:
— Спасибо. Я буду ее беречь.
Довольная Лиза беззвучно прошлась по мастерской и остановилась напротив Найта.
— Может, ты передумаешь? — с надеждой спросила она.
Покровитель был решителен:
— Покажи мне.
— Вы ведь и так уже много знаете. Я... — Лиза поджала губы, наклонилась к его уху и прошептала: — Ты переживешь то же, что и я. Будет очень страшно!
Найт улыбнулся и тихо сказал:
— Но тогда получится, что ты пережила это не одна, да?
Хоть это и будет лишь воспоминание, то, что уже нельзя изменить, он хотел, чтобы она знала: кто-то был с ней, кто-то видел и чувствовал то же, что и она, кто-то знает все о ее боли, кто-то разделил с ней эту боль. Больше всего он хотел обнять маленькую, худенькую, израненную девушку и поделиться с ней частичкой простого человеческого тепла. Но поскольку это было невозможно, он твердо решил сделать все, что в его силах.
— Хорошо, — выдохнула Лиза, словно была живым существом из плоти и крови, и ее легкие все еще могли работать. — Спасибо. Т-ты Покровитель, а я называла тебя странным... П-прости, пожалуйста! А как... как тебя зовут?
— Найт. Ты разве не слышала, как Вариан звал меня?
Девушка-оборотень потупила взгляд и смущенно пискнула:
— Нет, я... Прости.
— Тебе не за что извиняться. Так... — Юноша взглянул на замерших в ожидании северян. — Ты знаешь, как это сделать?
— Да, я представляю. Ну, сначала лучше сядь.
— Хорошо.
Найт стряхнул с одного из кресел слой пыли и сел. Ему было страшно, потому что он примерно представлял, что его ждет. Но он не собирался отступать.
В мастерской было темно, и лишь магические камни на ладонях Аури и Нае мерцали, как два светлячка.
— Сколько времени это займет? — спросил Хан.
— Может, пару минут, — предположила шаманка. — Я раньше видела, как это делают мастера из моего племени.
Лиза, нервничая, теребила коготками свое рваное платье:
— Ты готов?
Найт передал Кисточку Аури и откинулся на спинку:
— Да.
— Угу. Тогда я...
Протянув руку, Лиза остановила указательный палец между бровей Покровителя.
Найт моргнул и погрузился в воспоминания.

Глава 30. Зверь [18+]

Лиза вышивала картины, платки и кружево, вышивала простыми нитками и шелковыми, лентами и бисером. Мать сразу заметила талант дочери и с удовольствием учила Лизу, пока, повзрослев, та не превзошла ее в этом ремесле.
Они жили вдвоем в небольшом доме с мастерской, доставшейся от бабушки. Дни, месяцы и годы проходили спокойно. В туманном городе, где солнце выглядывает из-за туч лишь раз в неделю, почти ничего не менялось. Только мост все больше покрывался мхом, овраг расширялся, со всех сторон обсыпаясь и унося вниз вместе с камнями, растениями, заборами и огородами дома.
Но однажды перемена все-таки произошла. Старый градоначальник, которого не волновал ни город, ни его жители, не приезжавший сюда вот уже несколько лет, был заменен новым. Улыбчивый и общительный мужчина с лучиками морщинок в уголках глаз сразу расположил к себе жителей, завоевал их доверие и стал самым уважаемым человеком в городе. Он помог отремонтировать дом лекаря, несколько заборов и крыш, нашел деньги для строительства амбара, где горожане могли хранить зерно и овощи, а также птичника, в котором теперь обитали гуси, утки и куры.
Счастью жителей не было предела. В благодарность они приносили ему пироги и соленья, готовили для него завтраки, обеды и ужины, привозили гостинцы с ярмарок, а по праздникам обязательно дарили подарки. И новый градоначальник тоже не забывал о них.
Лиза даже не заметила, как и когда это произошло. Вот ее матушка сшила для господина Кея новый костюм, а вот он уже дарит ей цветы. Вот она принесла ему расшитую Лизой скатерть на праздник первого дня зимы, а вот они уже собрались жениться. Он был на несколько лет старше ее матушки, но у них были очень хорошие, теплые отношения. Даже Лиза, которой на тот момент было только десять, и перед которой эти двое старались не так открыто проявлять свои чувства, замечала, что господин Кей очень любит ее матушку, а та, кажется, тоже любит его. К самой девочке Гарет относился как к родной дочери. Ему нравилось, что Лиза не хулиганит и занимается любимым делом. А Лизе нравилась его добрая улыбка.
Так они жили, пока матушка не заболела. После ее смерти Лиза долго не выходила из комнаты, забросила шитье, запустила себя и больше походила на призрака, чем на живого человека. Она похудела, побледнела, стала еще меньше разговаривать и совсем не замечала, как один сезон сменяется другим.
Перед тем, как в их город приехал Гарет, Лиза часто бегала в беседку к слепой старушке, которая рассказывала ей удивительные истории. Девочка узнала множество легенд и сказок, услышала о других городах и странах, о народах, населяющих Юралию, о демонах и Покровителях, о богах и духах. Обо всем на свете ей рассказала добрая старушка, которая хорошо знала и понимала мир, но больше не могла его видеть. Поэтому она просила Лизу описать ей траву и деревья, небо, людей и животных, рассказать, что нового она увидела с матерью на ярмарке, какую одежду сейчас носят, какого цвета стали ее собственные, когда-то небесно-голубые глаза.
Но теперь не было ни этой старушки, ни лизиной матушки, а Гарет, которого она привыкла звать отцом, стал угрюмым и часто пил, но уже не ароматный чай, который каждое утро и вечер готовила его жена, а горькое вино. С Лизой он разговаривал редко и спрашивал только о том, что она делала, как себя чувствует и завтракала ли. Потом он перестал интересоваться и этим, часто вздыхал, говорил, что она обленилась и запустила мастерскую, что пора бы уже вырасти и перестать сидеть у него на шее. Иногда, напившись, отчим срывался на крик, и тогда Лиза убегала и запиралась до утра в своей комнате, боясь потревожить его и вызвать гнев.
Еще в четырнадцать, когда ее матушка была жива и здорова, в одно из полнолуний Лиза перекинулась в пушистую рыжую лису. Ночью мать спрятала дочку в ее комнате под одеялом, а наутро рассказала о своей первой любви и о том, что подозревала, кем на самом деле был тот человек и почему ушел.
Здешние все были ужасно суеверными, жили по старым порядкам, боялись любой нечисти и даже шаманов считали злыми колдунами и ведьмами. Город будто застыл в позапрошлом веке в своем первозданном виде, и сменялись в нем только поколения, но не нравы.
Разве приняли бы оборотня в таком месте? А ведь он мог случайно попасться им в своем зверином обличии. И куда тогда бежать, что делать? Ведь оборотней считали проклятыми, их боялись, считали, что они приносят несчастья и, принимая в полнолуние вид чудовищ, убивают людей. Вот поэтому, думала брошенная с ребенком женщина, ее любимый и сбежал.
Лиза не была согласна с мамой. Она считала, что этот человек не любил их и поступил подло. Но она не пугалась своей природы, ей нравились лисьи лапки и хвост, нравился красивый мех. К тому же она не контролировала свой облик только в полнолуние, в остальное же время она могла по желанию быть человеком или лисой. Конечно, мать безумно волновалась за свое чадо и запретила ей превращаться, поэтому Лиза только раз в месяц радовалась своим чудесным ушкам и черным коготкам, пушистому хвосту и несравнимым с человеческими зрению, обонянию и слуху.
Той ночью не было полнолуния, до него оставалось еще несколько дней. Гарет в очередной раз достал из комода вышитый женой платок, долго смотрел на него, сидя в кресле с чашей вина, а потом решил поискать дочь. Слегка пошатываясь, он обошел дом и обнаружил ее на кухне, тихо сидящую у окна и вышивающую в свете магического камня какие-то маленькие цветы. Хотя он сам говорил ей взяться за работу, почему-то эти голубые цветы на белой ткани очень расстроили и разозлили его. Может, когда-то он видел, как его жена вышивает такие же. А может, он просто был слишком пьян.
— Это все ты виновата, — донесся из темноты его грубый голос. Когда Гарет напивался, он полностью менялся, превращаясь из добродушного и улыбчивого человека и обиженного на весь мир вдовца. Таким его знала только Лиза. — Если бы ты не уговорила ее тогда поехать на ярмарку, она бы не заболела! И посмотри, где она теперь? В земле! А ты здесь, живая и здоровая, сидишь и шьешь эти хреновы тряпки! Днем на улицу не выходишь, притворяешься убитой горем, а ночью шьешь тряпки! Если б не твоя мать, я бы давно выгнал тебя! Ты все еще здесь только в память о ней. Я все еще не вышвырнул твою неблагодарную душонку только потому, что ты ее дочь. Ты слушаешь меня? Кому говорят, брось эти тряпки!
Он вырвал из ее рук пяльцы и с силой швырнул на пол. Деревянный ободок со щелчком раскололся, и белая ткань мягко опустилась у ног Лизы. А потом на вышивку наступил Гарет, беспощадно сминая маленькие цветы.
— Отец! — воскликнула перепуганная Лиза, бросаясь на пол и подбирая свое рукоделие. — Пожалуйста, успокойся! Мы же так хорошо жили вместе, почему ты говоришь такие страшные слова?
— Страшно тебе, да? Я знаю, что с тобой что-то не так! Ты давно на ночь запираешь свою комнату. Боишься, что я приду ругать тебя? Боишься, что вытащу тебя из твоей конуры и заставлю работать? Или у тебя какие-то тайны? Кто к тебе приходит?
— Никто! Ко мне никто не приходит!
— Врешь! Что ты там делаешь?
— Ничего!
От страха Лиза начала плакать, ведь все эти ночи, запирая дверь, она превращалась в лису и только в таком виде могла уснуть. Что же будет, если Гарет узнает? Он ее возненавидит! Обязательно возненавидит и бросит, как бросил ее матушку с маленькой Лизой тот подлый человек, ее настоящий отец.
— А ну вставай! — приказал градоначальник и рывком поднял ее за руку с пола. — Пойдем посмотрим, что в твоей комнате.
Поднявшись с всхлипывающей и прижимающей к груди пяльцы и вышивку Лизой на второй этаж, он распахнул дверь ее сппльни и обыскал все сверху донизу. Не пропустил ни матрас, ни подушку, заглянул даже в корзинки с нитками и лентами, но ничего не нашел. Сердитый и разочарованный, он махнул рукой и ушел. Лиза осталась одна. Она так и не смогла починить пяльцы.
Утром отчим протрезвел и даже извинился. Он сказал, что не против, если она будет шить ночью на кухне, если продолжит запирать дверь и захочет еще подождать, прежде чем снова открыть мастерскую.
Лиза была очень рада. Она росла в маленьком городке, общалась с простыми людьми и оберегала лишь одну тайну. Она была доброй и искренней. В облике лисы она чувствовала себя спокойнее, ей лучше спалось. Когда-то матушка проводила с ней такой долгие ночи, гладя мягкий мех и болтая, пока сон не одолевал их обеих.
Поверив словам отчима, Лиза, как обычно, заперла дверь и перекинулась в лису. Она не слышала никакого постороннего шороха. Даже Гарет, кажется, не стал пить в тот раз.
Через неделю хозяин таверны отмечал день рождения. Почти не общавшаяся с жителями городка Лиза, разумеется, не пошла, и никто не был этому удивлен. Но градоначальник пошел. Ни один праздник не обходился без него и его веселых историй. Гуляние продолжалось до глубокой ночи, и Гарет вернулся уже ближе к утру, когда Лиза в облике лисы спала, свернувшись клубочком на одеяле.
Отчим был весел. Этой ночью он впервые не думал о жене и не убивался горем. Вспомнив старые времена, он решил поболтать с падчерицей и расказать ей занимательную историю, которую пересказал один из жителей города, побывавших недавно на юге.
Поднявшись к ее комнате, Гарет постучал и позвал:
— Лизонька! Просыпайся, утро уже на дворе! Лизонька, хочешь послушать забавную байку? Ты же любишь шить и слушать меня, хе-хе! Эй, просыпайся и выходи скорей. Я жду.
Вот только Лиза не могла превратиться в человека до рассвета. То была ночь полнолуния. Девушка дрожала, спрятавшись под одеяло, и молила богов и Покровителей, чтобы они отвратили от нее беду.
А Гарет, не дождавшись, начал рассказывать:
— Представляешь, говорят, на юге видели демона. Не крейнского, а местного. Он из своего логова. Там гора есть с пещерой. То ли Черничная, то ли Земляничная. Хм, не помню... Две деревни с ним боролись, но никак не могли выгнать. Никто им не верил, все над ними смеялись. И вот... Лиза, ты слушаешь меня? Эй, девчонка, ты что, глухая стала в пятнадцать лет? Утро, тебе говорят! Вставай!
Перепуганная Лиза молила солнце быстрее выкатывать свой румяный бок на небо. До рассвета оставалось еще несколько минут. Обиженный безразличием приемной дочери Гарет не стал ждать.
Пьяные люди бывают очень опасны. Обиженные тоже могут порой творить страшные вещи. А если человек кого-то боится, он может так сильно возненавидеть, что в сердце не останется и крохотной частички сострадания и тепла к объекту ненависти, даже если это хоть и неродная, но все-таки дочь.
Дверь была выбита, задвижка сломалась и отлетела на пол. Лиза забилась под кровать, но Гарет увидел лисий хвост.
— Оборотень! — вскрикнул он. — Оборотень пробрался в мой дом!
Дальше Лиза смутно помнила, как он ловил ее по всей комнате, как она перекинулась с восходом солнца, оказавшись в одной ночной сорочке, как побежала по коридору и заперлась в комнате матери, нашла какое-то ее старое платье, надела и попыталась сбежать через окно. А потом ее схватили грубые руки, ударили, потащили куда-то. Она слышала проклятия, голоса отчима и еще каких-то людей, кричала сама и выравалась из крепко державших ее рук.
Одно она запомнила четко: перекошенное от отвращения лицо Гарета и его полные ненависти глаза, а еще слова: «Это ты проклятие, это ты убила свою мать! Гнусный оборотень! Пробралась в мой дом, притворилась моей дочерью и убила мою жену! Ненавижу тебя! Мерзкая, грязная тварь! Уберите ее с глаз долой и посадите на цепь, как и подобает зверю!»
Лиза не хотела сидеть на цепи, она так перепугалась, что не могла толком контролировать свое тело и даже не заметила, что у нее остались когти. Поцарапав кого-то и вырвавшись, она хотела спрятаться в одном из пустующих домов, но ее перехватили около таверны.
— Что это? Лиза?! — в изумлении вскрикнула увидевшая девушку пожилая женщина.
— Да какая Лиза?! — хлопнув себя по бедрам, воскликнула жена мясника. — Гляди, какие когтищи! Это оборотень! Проклятая тварь!
— Ох, как же так? Неужели это чудище все время жило с нами?
— Столько лет притворялась, паршивая псина! Это волк! Точно волк, я тебе говорю! А помнишь, как год назад половину гусей кто-то задрал? Это, верно, она и была!
— Точно! Ох, как же страшно-то! А детки-то с ней раньше играли! И маленькая ее сестренкой называла, кукол у нее брала. Уж не заколдовала ли она их часом?
— Пойдем, надо всем рассказать. Не зря говорят, что в Эпоху Бедствий живем. Кошмар какой творится! Оборотни по улицам средь бела дня ходят и людьми прикидываются. Страшно жить!
В таверне, куда Лизу за волосы втащил ее отчим, все еще пахло едой и вином. Старший и младший хозяева зашли следом. Первый принялся обматывать глубокую рану от когтей на бедре белым полотенцем, а второй принес цепь и ошейник из кладовой.
— Нет! Не надо! — охрипшим голосом просила Лиза, вцепившись в руку Гарета. — Я же Лиза! Я Лиза! За что ты так со мной?! Отец! Пожалуйста, отец! Отпусти меня!
— Кто тебе отец?! — рявкнул градоначальник, тряхнув ее и потянув за волосы вверх. Девушка заскулила от боли. — Зверь, чудище, проклятая тварь! Вот, кто твой отец! И ты его щенок, мелкая сука! Не смей звать меня отцом! Или я отрежу к демонам твой язык! Ты меня поняла?!
Лиза изо всех сил закивала головой, дергая волосы и причиняя боль самой себе.
— Я п-поняла! Поняла! Прости! Пожалуйста, п-прости меня! Только... Только отпусти, прошу!
— Глянь, чего захотела! Ты убила свою мать и теперь просишь тебя отпустить?!
— Нет! Нет! Я ее не убивала! Матушка знала про меня!
— Не ври! Да если б она знала, что ты такое, разве не утопила б тебя еще в колыбели, как щенка? Ты ее прокляла!
— Нет! Матушка! Матушка!
Когда ее снова выволокли на улицу, она звала мать, которая не могла к ней прийти. Когда на ее шее затянули ошейник и пристегнули цепь к перекладине для лошадей у таверны, она продолжала звать. Когда люди, услышав про оборотня, собрались поглазеть, она все еще звала, словно из мастерской в любой момент могла выйти добрая женщина, нежно улыбнуться и забрать ее отсюда. Но голос пропал, Лиза совсем охрипла и могла только шевелить губами, дергать цепь и тянуть руки к равнодушно уходящему отчиму. Он так и не обернулся.
Неужели он никогда ее не любил? Неужели презирал за слабый характер наивность и лишь притворялся, что она что-то значит для него, что ему не все равно? Может, ее маму он тоже не любил, а только был рад, что она шьет на него, что стирает и готовит, что она красива и радует глаз.
Но не все ли равно теперь? Не все ли равно, когда он бросил свою дочь и ушел? Привязал у всех на виду, оставив ей клеймо чудовища и пригласив всех посмотреть на нее, как на диковинного зверя в цирке.
Лизе казалось, что ее душа разбилась, а сердце режут ножом. Ей казалось, что она может выплакать глаза, что ее грудь разорвется от боли, что стянутая ошейником шея надломится от тяжести, навалившейся на нее, будто каменная плита. Но она все равно надеялась, что найдутся добрые люди, которые пожалеют ее и отпустят. Ведь этих людей она знала. Для многих они с матерью шили одежду, многие часто приходили в дом градоначальника с гостинцами и видели, как тихая и стеснительная девочка сидит у камина с пяльцами и вышивает очередную картину.
Когда Лиза немного успокоилась, до ее ушей стали долетать голоса собравшейся вокруг толпы:
— ...же на цепи, чего боишься?
— Ах! У нее такие страшные когти!
— Не подходи, а то укусит! Ха-ха!
— Чего гогочешь, а? Видал, как она старику-то ногу разодрала? Вот-вот!
Все смотрели на Лизу, а она, в свою очередь, смотрела на них сухими глазами. Слез в них уже не осталось, под веки будто насыпали песка. На лицах одних людей было любопытство, на лицах других — страх и отвращение. Кто-то казался равнодушным, а кто-то веселился. Прислушавшись к их словам, Лиза посмотрела на свою руку и только сейчас заметила, что у нее остались когти и что она не может их убрать.
— Эй, оборотень, — приблизившись к ней на такое расстояние, на которое не могла дотянуться короткая толстая цепь, позвал Дан — мальчик, с которым Лиза в детстве любила играть в прятки. — Ты меня не укусишь?
Лиза быстро замотала головой, надеясь, что вот сейчас он ее пожалеет и отпустит. Дан всегда был добрым мальчиком. Однажды он даже забрался на дерево, чтобы вернуть в гнездо птенчика, которого они нашли в траве. Он обязательно ее спасет!
— О, так ты оборотень некусачий? — Мальчишка рассмеялся и сделал еще один шаг вперед. — А если так?
Пнув ее по ноге, он тут же отскочил и захохотал:
— Ха-ха! Вот так вот! А вы, трусы, стойте дальше! Ничего она нам не сделает! Эй, Лиза! Ты еще Лиза? Оборотни же сходят с ума в полнолуние? А сегодня как раз полнолуние. Или ты не Лиза, а сожрала Лизу и превратилась в нее? Ха-ха-ха!
Подросток продолжал смеяться, довольный своей шуткой. К нему присоединились два других мальчика, а потом и взрослые.
Лиза не понимала. Еще вчера она была такой же жительницей Тинного, как и они, а сегодня она уже зверь на цепи. Как же так? Ведь она никогда никого не обижала! Почему ее все ненавидят? Только из-за того, что она оборотень?
— А давайте проверим, есть ли у нее хвост? — предложил кто-то.
Младший брат Дана, не желая отставать него, дважды обежал девушку и сообщил:
— Нет хвоста. Зад как зад. Человеческий. И ушей нет.
— А я слышала, что у оборотней в полнолуние, если им хвост или уши отрезать, новые вырастут.
— Так нечего резать-то.
— Вы что, хотите ее покалечить?! — в ужасе ахнула какая-то женщина. — Не надо!
В ответ раздался грозный рык старого мясника:
— Это еще почему? Она тебе кто? Оборотня жалеть решила, дура?
— Нет, я просто...
— Вот и молчи, тупая баба! Думай, прежде чем рот открывать! Если нечего рубить, так мы найдем чего-нибудь.
— Дед, ты сдурел, что ль?
— А что? Или вы будете ее бояться и так оставите? Она ночью цепь-то перегрызет, а потом и до ваших глоток доберется. Не-е-ет, теперь ее жалеть нельзя, а то она точно никого не пожалеет. И будем страдать, как деревни у Ежевичной горы.
— Черничной, — поправил кто-то.
— Тьфу! Да хоть как! А девку эту жалеть нельзя!
— Верно-верно! — поддакнула его жена. — Она нас всех проклянет или во сне загрызет! Жалеть нельзя! Градоначальник сказал, что она швею, мать свою родную, со свету сжила! Такую-то тварь и жалеть?! Бить ее надо, я вам говорю!
В толпе послышались одобрительные возгласы. Теперь люди поглядывали на дрожащую от утреннего холода и страха Лизу уже не с опаской, а с ненавистью, не со страхом, а с азартом.
— И что ты собрался ей резать, дед?
— Да хоть бы и руку! В жизни оборотня не видывал. Вот и посмотрим, отличается ее кровь от человечьей иль нет.
В горло Лизы будто насыпали мелких острых камешков. Одними губами она стала просить людей остановиться. Что значит отрубить руку? Как можно?! Она же не домашний скот, она человек! Нет, нельзя!
Мясник вернулся с большим тесаком и жестоким блеском в глазах. Пригладив седые усы, он стал отдавать команды:
— Вы двое, держите ее за ноги, вы — за руки. Да крепче держите, дураки! Вырвется, за шею ухватит и жилу перекусит. Помрешь, бестолочь! Дан, а ну, давай сюда ее лапу. Ого, какие когтищи! Немудрено, что она Тому бедро порвала. Хо-о, еще брыкается, зверюга! А ну, держите крепче!
Лежа в пыли, Лиза была вынуждена наблюдать, как мясник примеряется, проводит своим страшным тесаком по ее нежной коже на запястье, а потом замахивается и замирает. Его толстый живот затрясся от смеха.
— Что, испугалась, волчица? Боишься человека? А гусей наших драть не боялась?
«Это не я! Это не я!» — твердила Лиза, не оставляя попыток вырваться, но из ее горла вырывались только жалкие хрипы.
— Посмотри, волчица, как блестит мой тесак! Стало быть, тебя он и ждал, пока висел без дела на стене?
— Дед, давай быстрее! Надоело держать!
— Подождите! Может, не надо ее калечить? Пошутили и хватит!
— Опять ты! Рот закрой, кому говорят!
— Ну, ведьма, держись!
Тяжелый острый тесак опустился, ярко сверкнув. И надо же, что именно в такой день солнечный диск выглянул из-за туч, чтобы осветить эту кровавую сцену.
От боли Лиза, казалось, ослепла. Она еще больше поранила горло, пытаясь закричать. А ведь она до последнего надеялась и ждала, что ее кто-нибудь спасет, что кто-нибудь это остановит. Но нет. Как же глупо! Она столько лет считала их людьми, а они оказались хуже зверей. Настоящие чудовища!
Девушка увидела знакомое лицо соседа — дяди Йена. Когда они жили с матушкой в старом доме, он иногда приходил в гости, дарил посуду из глины и приносил семечки подсолнечников, которые росли у него во дворе.
«Дядя Йен, ты же меня спасешь? — Она смотрела на него. Ее сознание ускользало. — Ты заберешь меня отсюда? Вы же с матушкой были друзьями. И хотя я тебе не особо нравилась, ты все равно не бросишь меня, правда? Дядя Йен, дядя Йен... Мне так больно! Так страшно! Что же я такого сделала, чем же это заслужила? Спаси меня, дядя Йен! Не уходи!»
Но она очнулась у все той же перекладины, у все той же таверны. Лишь рука болела уже не так невыносимо и была перевязана пропитавшейся кровью тряпкой. Ее кисть и правда отрубили тем страшным тесаком. Никто ее не спас.
— Дя... дядя Йен... — беззвучно позвала Лиза.
Она лежала на тонком покрывале, которое кто-то постелил, пока она была без сознания. Ошейник по-прежнему сдавливал горло, и она попыталась его ослабить. Цепь звякнула, кожаный ремешок натянулся. Бесполезно.
Рядом кто-то стоял. Лиза подняла взгляд, и ей в лицо прилетела маленькая тряпичная кукла.
— Забирай свою пакость! — проскрежетала старуха, бросившая куклу. — Дите малое со свету сжить хотела? Вот и поделом тебе! Ух, паскуда! Смотри, внучка, какую тварь ты сестричкой звала!
Тоненький детский голосок заикался и затихал, прерываясь всхлипами:
— Баба-а-а! Я не п-понима... Не понимаю, баба-а-а! Зачем Лизу обижают? У-у-у! Лиза мне ку... куклу подарила-а-а! Зачем ты б-бросила, баба-а-а?
— Глупая, чего ты не понимаешь? Слушай, что тебе говорят! Куда ручонки тянешь? Она оборотень! Она их тебе откусит!
— У-у-у! Зачем Лиза мне откусит, баба-а-а? Лиза хорошая!
— Кто хороший? Она-то хорошая? Мала ты еще, не понимаешь. Смотри и запоминай: оборотни едят детей, они проклятые. Поняла? Еще моя бабка говорила: для тварей огонь — самое верное средство.
— Огонь, баба? Зачем огонь?
— Как зачем? Жечь, внуча, жечь их!
— Но баба, разве м-можно Лизу жечь?!
— Что ж ты никак не поймешь, глупая?! Смотри!
По лицу малышки градом катились следы, из носа текли сопли, глазки покраснели, ручки дрожали. Она не понимала, почему Лизу, которая всегда была с ней ласковой и даже подарила такую красивую куклу, все обижают. Не понимала, куда делась лизина ручка, почему у Лизы такой печальный взгляд и жалкий вид. Ей было только очень страшно от того, что делала и говорила ее бабушка, но девочка слушала и одновременно пыталась дотянуться до куклы, брошенной в пыль.
Заметив трясущуюся ручку, Лиза приподняла голову, подобрала куклу и хотела отдать ее девочке. Увидев это, старуха вскрикнула и ударила Лизу по запястью. Кукла упала. Девочка заплакала пуще прежнего.
— Чего делаешь, паскуда?! Куда свои когти тянешь? Вот я тебе сейчас покажу, как меня бабка учила! Вот ты у меня сейчас получишь!
Зазвенело что-то железное, и через мгновение Лиза почувствовала невыносимую боль. На ноги ей посыпались еще горящие красным угли из печи. Девушка дернулась, отползла в сторону и стряхнула их с себя, но в тех местах, где они коснулись кожи, остались страшные ожоги.
— Баба! Ей же больно!
Лиза подтянула к себе обожженные ноги и сквозь пелену слез наблюдала, как старуха уводит девочку, пытаясь ее успокоить и что-то объяснить. Кукла лежала в пыли рядом с укольком, подпалившим ее сделанные из ниток волосы. Взяв игрушку, Лиза сжалась к комочек на покрывале и то ли уснула, то ли потеряла сознание. Когда она вновь открыла глаза, была уже ночь.
На террасе стоял, положив руки на перила, знакомый мужчина. Лиза никак не могла вспомнить его имя, обычно все звали его просто младшим. Возможно, у них с отцом были одинаковые имена.
Лежа на холодном ветру, девушка с ненавистью и обидой смотрела на равнодушного человека.
— М? Чего пялишься? — из темноты донесся его низкий голос.
Лиза, обычно превращающаяся на ночь в лису, чувствовала себя с наступлением темноты свободнее, и ее звериные инстинкты просыпались. Она лучше слышала, лучше видела, чувствовала множество новых запахов.
Из ее охрипшего горла вырвался грозный рык.
— Ты что, рычишь на меня?
Темно-карие глаза девушки по-звериному сверкали в темноте, когда она прожигала человека взглядом. В голове мелькнула мысль: если уж они все равно считают ее зверем, недостойным жалости, то зачем мерзнуть в человеческом теле? У нее ведь есть шерсть и прекрасный пушистый хвост! Она хотела перекинуться в лису, но не смогла. Изменились лишь ее зубы.
Лиза снова зарычала, скаля клыки.
— О, так ты решила больше не притворяться бедной и несчастной? Решила показать свою звериную сущность? — Человек рассмеялся и подошел ближе. В падающем из окна тусклом свете девушка увидела жестокую улыбку и злые глаза. — Ты покалечила моего отца, знаешь, сучка? Твои когти хоть и не выглядят острыми, но ты поцарапала его очень сильно. Мы долго не могли остановить кровь. А может, ты и проклясть его успела? Чего ты так свирепо смотришь? Думаешь, я тебя боюсь? Хотела жить с людьми и стать одной из нас? Знавал я твоего папашку. Он бросил твою мать с пузом и сбежал. Оборотни не заботятся о своих щенках? Глянь, какая ты жалкая. Мать свою сгубила, а отцу и даром не нужна. Эти твои звериные глаза... Не смей так на меня смотреть, сука!
Она не могла возразить, не имея голоса, не могла ударить его, потому что была слаба. Но она могла смотреть с ненавистью, которой еще не знало ее невинное сердце, с такой яростью, с какой смотрит на охотника затравленный гончими зверь.
«Ненавижу! Я вас всех ненавижу!» — говорил ее взгляд.
— Мелкая сука!
Мужчина присел рядом на корточки и достал из кармана складной нож.
Щелчок.
— Больше ты не будешь так на меня смотреть!

Глава 31. Страшно?

Следующий день превратился для Лизы в размытое грязно-серое пятно с запахом крови. Каждый, кто проходил мимо, считал обязательным бросить в нее камень. Трижды прибегали мальчишки: сын Энны, Дан и его младший брат. Один раз они явились с палками, в другой — с кучей камней. В третий раз один из них вылил ей на спину кувшин кипятка. Лиза запомнила, как он весело хохотал, напевая своим мерзким, еще не сломавшимся и похожим на скрип несмазанных дверных петель голосом:

        Лиза пьет людскую кровь.
      

        Ей за это камнем в бровь!
      

        Чтобы не жрала людей,
      

        На цепи сидит теперь.
      

        Хоть клыки ее страшны,
      

        О
        долели ведьму мы!
      

        И за то, что съела мать,
      

        Надо Лизу наказать!
      
Чаще всех бросала камни и ругалась жена мясника. Но она делала это издалека, боясь подойти ближе. Были и те, кто смотрел на девушку-оборотня с жалостью. Одна женщина даже принесла ей воды, но не сняла ошейник, не отпустила. А еще маленькая девочка, улизнув от бабушки, прибежала к Лизе и долго сидела рядом, то плача и пытаясь расстегнуть ошейник или сломать цепь, то поглаживая своей маленькой ручкой грязную повязку на руке девушки, шмыгая носиком и что-то бормоча, пока не пришла старуха и не утащила ее домой.
Боль была постоянной, не отпускала ни на миг. Лиза скоро привыкла к ней и просто спала или бредила, свернувшись в клубочек на влажном от тумана покрывале. На третий день она почти не шевелилась. Лишь сидела под перекладиной, обхватив колени руками и положив на них подбородок.
Пока она была без сознания и мучилась от жара, кто-то приходил, обрабатывал ее раны пахучей мазью и менял повязку на руке, хотя толку от этого не было. Иногда на покрывале лежала еда и стояла чашка с водой, но их обычно утаскивали мальчишки. Некоторые жители вообще забыли про оборотня и только бросали в ее сторону короткие равнодушные взгляды или камни, а потом отправлялись по своим делам. Пару раз Лиза швыряла камни в ответ, и тогда на нее обрушивались проклятия, куски старой черепицы и удары. В итоге ей стало на все и на всех наплевать, она никого не слушала, отгородившись от мира завесой грязных волос и оглушающего оцепенения, в котором пробыла еще один день.
На четвертую ночь высокая температура не спадала, мысли путались от галлюцинаций, но Лизе было уже не так страшно. Она словно отупела от всего происходящего и правда превратилась в зверя, который может только пить, спать и выть, неспособный на человеческую речь.
Утром боль вдруг ушла. Ее тело лежало все там же, а сама она стояла рядом и смотрела на него. Пусть девушка и смирилась с тем, что ей не сбежать и не вызвать у людей сочувствие, но вот так умирать... Это было слишком ужасно, слишком несправедливо! Но у нее больше не было ничего, даже тела, чтобы что-то изменить.
Позже она видела, как пришел дядя Йен, как он, этот трус, не осмелившийся хотя бы попытаться защитить ее, отстегнул ошейник, завернул искалеченное тело в покрывало и куда-то понес. Лиза хромала за ним, рыча ругательства, о существовании которых раньше даже не подозревала, но успела выучить за эти дни.
— Ненавижу тебя! Почему ты не помог мне? Почему?!
Йен унес ее за город и закопал там, где была могила ее матушки, потом нарвал два букета полевых цветов и положил их на оба холмика: на старый, и на совсем свежий. Опустившись на траву, мужчина вытер слезы со щек перемазанными в земле руками и заговорил:
— Я тебя ненавидел... Ты так похожа на него... на того человека, нет... на того оборотня, который соблазнил и бросил твою мать. Я ее любил! Я всю жизнь любил только ее, а ты была так похожа на него! Как же я мог не чувствовать к тебе отвращения? — Закрыв лицо, он разрыдался. — Я старался! Я правда старался хорошо к тебе относиться! Но каждый раз, видя твои глаза, я видел и его! Я был глуп! Я трус! Нужно было сказать твоей матери, что я люблю ее, что хочу быть с ней! Это надо было сделать раньше... Да, раньше, пока он еще не появился в городе, но я... я тряпка, никчемный человек! Прости, что не помог. Нет! Я не достоин твоего прощения! Боги видели, какой непростительный поступок я совершил. Они накажут меня, накажут нас всех! Лиза... Ох, бедная девочка... Ты не заслужила этого...
— Я не заслужила! — закричала Лиза, хотя он не мог ее слышать. — Но вы — да! Я просила богов и Покровителей помочь, я молила их день и ночь... Я умоляла вас! Но никто мне не помог! Никто! Ты ничтожество! Теперь мне не нужна помощь! Я сама, сама буду вашим кошмаром! Этот город... вас всех... я накажу сама!
У нее больше не было тела, но была обида. У нее не было голоса, но была ярость. Не было никого, кто мог бы увидеть ее, выслушать и рассказать о том, что эти звери сделали с ней. Но у нее было одно единственное желание — отомстить. И этого ей хватало.
Сначала она научилась двигать предметы. Это было не так уж сложно. У ее духа оказалось достаточно энергии, чтобы раз в день с легкостью перемещать один или два небольших камня. Тогда она пошла в дом мясника, дождалась, когда он с женой сядет ужинать, взяла его начищенный до блеска тесак и отсекла руку, которая когда-то отрубила ее собственную. Она никогда не была жестокой, но в тот момент широко улыбалась.
Потом Лиза размышляла, что же ей делать с мальчишками, ведь бросать в них камни весь день она не могла. Зато ей было известно, что младший брат Дана любит качели, висящие на большом старом дереве. Оказалось, энергия обиды и ненависти придала ее когтям интересное свойство: предметы, которые она ими царапала, получали повреждения, сравнимые со следами от пилы. Когда ребенок в очередной раз сел на качели и сильно раскачал их, Лиза в последний раз полоснула когтями цепь, и та лопнула. Ее поврежденная нога и часть ссадин и синяков были отомщены.
Она не собиралась делать им больнее, чем они сделали ей. Лишь хотела, чтобы они почувствовали то же самое, ту же боль, тот же страх. И постепенно жители Тинного стали бояться ее.
Маленькой девочке Лиза ни в коем случае не хотела навредить. Напуганная поведением бабушки, малышка два дня ночевала у тети Дана, прикованной к креслу. А злая старуха оставалась в доме одна. Уронить свечу на кровать было еще проще, чем взять в руку тесак. На мгновение старая женщина даже смогла увидеть призрака, стоявшего над ней с улыбкой на губах.
Лиза погружалась во тьму. Она начинала забывать, какой доброй была, как ненавидела насилие, а еще те хорошие вещи, которым ее учила мать. Изо дня в день, из ночи в ночь она могла думать лишь о том, как столкнуть Дана в овраг. Набравшись сил, она все-таки это сделала. А в одно туманное утро, прогуливаясь неподалеку от старой беседки, она увидела призрак слепой старушки.
Это была та добрая женщина, рассказывавшая ей маленькой сказки и легенды, познакомившая ее с большим миром. Но Лиза чувствовала себя недостойной снова с ней заговорить. Ее слепые глаза излучали свет и доброту, а единственный глаз оборотня горел злостью.
Понаблюдав за старушкой, Лиза поняла: став призраком, она может видеть. Именно поэтому она все еще не ушла в другой мир, сидит в своей беседке и улыбается. Если она увидит такую Лизу... узнает... Нет, нельзя!
Девушка убежала, сильно хромая и не следя за дорогой. Она могла проходить сквозь стены, деревья и людей, а потому бежала, закрыв лицо руками и проливая призрачные слезы. Все эти дни она боялась пойти в дом отчима, но теперь ей вдруг захотелось посмотреть. Как он живет без нее? Чем занимается? Так же пьет по вечерам? Так же ругается?
Но что она увидела, появившись на пороге? Убитого горем человека? Несчастного вдовца, бросившего приемную дочь на растерзание суеверными, трусливым и жестоким идиотам? Нет. Он сидел на диване, потягивал из дорогой фарфоровой чашки ароматный чай и смеялся, играя с маленькой лохматой собакой.
Итак, что сделал Гарет после ее смерти?
Он завел собаку.
Лиза покинула этот мерзкий дом и в то же утро опрокинула на сына Энны кастрюлю с кипятком. Оставалось еще немного: еще одна месть, одно наказание. Она собирала силы, ждала. Ярость переполняла ее.
Мерзкие! Жестокие! Она ненавидела их так сильно! Ей было так больно! Она не находила себе места от ожидания и душевной боли. Пока девушка до дрожи пугала людей, пока сводила их с ума, она и сама страдала. Ведь никто не знал о ней, никто ее не видел, никто не подозревал о том, как ей было больно. Вместо этого все они продолжали проклинать и ненавидеть ее. И никто не сожалел о своих поступках. Они продолжали себе спокойно жить. А она злилась! Так злилась, но...

        — Ты ведь Лиза, да?
      
Приятный, ласковый и немного хриплый голос. Красивые, абсолютно черные, как ночь, глаза. Блестящие и влажные от едва сдерживаемых слез. И взгляд, наполненный не чувством ненависти к ней, не отвращением, а печалью и состраданием, искренним участием и нежностью. Такой теплый, как матушкины объятия, о которых Лиза уже начинала забывать.
Он сказал:

        — Я не испугаюсь.
      
И он не испугался.

        — Вот видишь, я же обещал.
      
Он спросил:

        — Кто это сделал?
      
И он поверил!

        — Веди.
      
Он пошел за ней, а еще...
Он плакал.
Он улыбался, когда она воткнула вилку в глаз того чудовища. Он ненавидел и злился вместе с ней, радовался и одновременно сожалел, потому что он тоже не хотел, чтобы люди страдали.
Но разве это люди? Может ли она их судить? А он?
Сделанного не вернуть назад и юную швею с добрым сердцем не оживить. Остался только несчастный призрак и его боль...
Кто такой Покровитель? Это ведь тот, кто рождается из желаний людей и приходит на помощь, когда им очень плохо. Тогда где же ее Покровитель? Или она, лежа в грязи и крови, была недостойна его защиты? Необязательно это должен быть именно ее Покровитель. Подойдет и какой-нибудь другой. Ведь их так много на свете, а Лиза всего одна.
Совсем одна...
Он улыбнулся.

        — Но тогда получится, что ты пережила это не одна, да?
      
Ей больше не было больно.

        
      
Найт открыл глаза.
Темнота набросилась на него, будто стая голодных волков, напугала и едва не поглотила. Холод сковал тело, которое била крупная дрожь. Он не мог сфокусировать взгляд, не понимал, где находится.
Кто-то протянул руку и коснулся его плеча. Найт вскрикнул, отмахнулся от руки, вскочил с кресла и упал на пол.
— Найт! Найт!
Кто-то звал его.
Кто? Зачем? Нет! Не трогайте! Страшно! Не прикасайтесь! Уберите свои руки!
— Найт! Да что с тобой? Какого хрена?! — знакомый голос.
— Не кричи на него! Ты же видишь, что что-то не так, идиот! — тоже очень знакомый.
Найт с трудом подавил панику и осмотрелся. Он сидел на полу. Шарахнувшись от руки Вариана, ударился головой об край стола. Все смотрели на него с беспокойством, не рашаясь приблизиться. Кисточка пищала и тянула его за рубашку. Лиза просто смотрела и молчала.
— Найт, все хорошо. Все нормально, ты в безопасности, — успокаивающим голосом повторяла Аури, присев рядом с ним. Заметив, что он уже не мечется, как безумный, и смотрит на нее, шаманка осторожно погладила его по голове. — Все хорошо. Вот так. Было страшно, да? Ты был к этому не готов, погрузился слишком глубоко. Но теперь ты здесь. Все закончилось. Ч-ш-ш, тише. Ох, он так дрожит! Парни, дайте что-нибудь, чтобы его укрыть.
Хан протянул свою куртку, и Аури набросила ее на плечи Найта. Юноша съежился, обняв колени руками, как в воспоминаниях это делала Лиза. Медленно моргнул. По его щекам катились слезы.
— Получше? — спросила шаманка, продолжая гладить его по спине, как маленького ребенка.
Найт кивнул. Помотал головой. Нет, не лучше. Это был кошмар! Хуже, чем кошмар! Это случилось на самом деле, и он пережил все в теле Лизы. И хотя в воспоминаниях он не чувствовал в полной мере ее боль, но все эмоции были яркими, как его собственные.
Их с призраком взгляды встретились.
Лиза произнесла:
— Спасибо.
Кусая губы, демон с Черничной горы дрожал под курткой Хана и плакал у всех на глазах не в силах остановиться. Но ему было все равно, насколько жалким он выглядел. Теперь он знал происхождение каждой раны на теле Лизы и не мог спокойно на них смотреть. Он увидел слишком много, чтобы бездействовать.
— Что будем делать? — Хан озвучил волновавший всех вопрос. — Пойдем и побьем всех этих ублюдков? Честно говоря, я не против.
Заговорил все время молчавший после того, как они покинули таверну, Нае:
— Чего хочет Лиза? Ты хочешь, чтобы мы рассказали всем, что сделали жители города?
Призрак покачал головой.
— Нет. — Аури озвучила ее ответ для Вариана и Нае.
— Хочешь отомстить кому-то еще?
На этот раз Лиза кивнула.
— Да.
— Кому?
Она посмотрела умоляющим взглядом на того, кто теперь знал ее сердце лучше всех:
— Ты мне поможешь?
Еще не понимая, что же все-таки собирается делать, Найт поднялся, пошатнулся, едва не упав назад и удержавшись на ногах только благодаря Аури, и стремительно вылетел из мастерской. Никто не успел его остановить.
Северяне переглянулись.
Хан выругался, выбегая за Покровителем.
Вариан перепугался:
— Что она ему сказала?!
— Она... — Аури посмотрела на призрака, прошедшего через стену, и вздохнула. — Ха... Так! Сначала догоним их, а на месте разберемся. Я догадываюсь, куда он побежал.
Была глубокая ночь. Обе луны прошли большую часть своего пути. Ясно, ни облачка — огромная редкость для Тинного. Звездная река раскинулась на небе, сияя, словно россыпь алмазов на черном бархате. Но никому не было дела до этой красоты.
Найт прибежал к дому градоначальника меньше, чем за минуту. Но Хан моментально его догнал.
— Эй, ты обезумел? Нельзя было предупредить, а? — негодовал лучник. — Да скажи уже хоть что-нибудь! Что ты собрался делать?
— Я не знаю.
Найт толкнул дверь, которая, как и днем, легко открылась. Гарета настолько уважали в городе, что никто не стал бы к нему пробираться и что-то красть, а он сам, видимо, полностью доверял этим людям. И еще, конечно, у него была «грозная» собака, которая сопела на диванной подушке, задрав кверху лапки и высунув язык.
Градоначальник не спал посреди ночи, почесывая мягкий рыжий живот пса и попивая вино. Он не выглядел пьяным, но глаза его странно блестели, и под ними были заметны темные круги.
— О, вот и вы! Наконец-то, — из-за широкой улыбки его морщинки в уголках глаз стали еще глубже. — Я ждал вас. Пожалуйста, прошу.
Он жестом предложил им сесть, но они не сдвинулись с места. Найт молчал, а Хан выгнул бровь и хмыкнул:
— Ждали?
— Я ведь пригласил вас в гости, подготовил комнаты. Но вы так и не пришли.
— У нас появились дела. Было не до переселения.
— Ох, вот как? Может, хотите перекусить? Мне принесли очень вкусный пирог с капустой.
— Спасибо, нет аппетита.
— Тогда вина?
Уголки губ Хана дернулись. Он хотел послать градоначальника куда подальше, но каким-то чудом сдержался.
— Нет настроения пить, — холодно ответил Элияр.
Гарет пожал плечами и вежливо обратился ко второму гостю:
— Господин Найт, а почему же вы молчите?
Юноша моргнул в первый раз с того момента, как вошел в дом. Взглянув на застывшего рядом безмолвного призрака, он чуть склонил голову набок и направил взгляд своих черных, поглощающих свет глаз на Гарета.
— Ее звали Лиза, — его хриплый голос и ледяной тон напоминали завывание ветра и треск ломающегося льда.
Чаша с вином в руке градоначальника задрожала:
— О-о чем вы?..
— О ком. Я говорю о твоей падчерице.
От кончиков пальцев Покровителя, опускаясь к его ногам, стал растекаться черный туман. Аура, которую не пытались ни скрывать, ни сдерживать, походила на щупальца, ползущие по полу.
Гарет что есть мочи заорал, роняя чашу с вином и пугая собаку:
— Что это?! Кто ты такой?! А-а-а! Оно... оно... Убери это! Чудовище! Демон!
— Не угадал.
В гостиную вбежала брошенная в мастерской троица и застыла с изумленными лицами.
Гарет взмолился:
— Шаманка! Молодые господа! Смилуйтесь! Спасите меня от этого демона!
Туман расползался по полу, будто десятки черных змей, извиваясь у ног Найта, который управлял им плавными движениями тонких пальцев.
Бросившись к пришедшим, как он думал, помочь ему людям, градоначальник был вынужден отступить, дрожа и потея от страха:
— Помогите! Помогите!
— Ее звали Лиза, — повторил Найт. — Ты ее убил.
— Что?! Нет! Какая Лиза? Не знаю, о чем ты! Я никогда никого не убивал! Я обычный человек! Я не убийца!
— Лжешь!
Взгляд Гарета в панике метался между приближающимся к нему демоном и бездействующими людьми за его спиной.
Почему они просто стоят? Почему не помогают?! Они боятся этого демона? Или он подчинил их себе? Что же делать? Как быть?
— Нет! Я не лгу! Лиза!.. Эта Лиза... Ну, хорошо! Признаю: она была моей приемной дочерью. Но я ее не убивал, клянусь! Она... она оказалась оборотнем!
Все живые в комнате почувствовали подавляющую мощь темной энергии, которая заставляла цепенеть если не от ужаса, то от тяжести, сковавшей руки и ноги.
Найт даже изменился в лице: скулы казались острее, кожа еще бледнее, тонкие брови были сведены к переносице. Глаза не отражали света от камина, а поглощали его, как две черные бездны.
Градоначальнику некуда было бежать. Его со всех сторон окружала живая тьма, а в ее центре — разгневанное божество, словно ожившая легенда, сошедшая с книжных страниц.
— Н-не подходи! Не п-подходи ко м-мне! — заикаясь, лепетал мужчина, прижимаясь к камину и чудом не подпаливая себе одежду. — Я же ничего не сделал! Н-ничего! Это все они! Они ее побили, отрезали ей руку и в-выкололи глаз! А те ожоги — все та чокнутая бабка! Да, это все они виноваты! Я не причинил ей никакого вреда!
Найт сделал еще несколько шагов вперед, обходя диван, с которого давно убежала и куда-то спряталась перепуганная собака. Туман колыхнулся следом, словно черные змеи поползли за своим хозяином.
— Не надо! Пощади!
— Что не надо? — голос юноши был холоднее Хрустального океана. — Скажи мне.
— Не убивай меня! Я ни в чем не виноват!
— Вот оно что.
Туман изменил форму, став похожим на колышущееся покрывало. Оно поднялось и окружило Покровителя, как большой плащ. Аура обвила его руки и легла на плечи, лизнула шею, скулы и щеки. Она словно ластилась к хозяину, умоляя выпустить ее погулять.
Губы юноши растянулись в такой зловещей улыбке, что Гарет при виде нее закрыл рот, перестав умолять и осознав, что его уже ничто не спасет.
Найт поднял руку и посмотрел на ладонь. Оказывается, он так сильно сжал кулаки, что проткнул ногтями кожу. Ранки мгновенно затянулись.
Но Гарет не видел этого. Он лишь заметил, как на пол упала пара алых капель, а потом рука в крови схватила его за воротник и ударила спиной об край камина. Огонь внезапно погас. В ночи сияли лишь магические камни в руках Аури и Нае и две луны за окном.
— Страшно? — склонившись к уху градоначальника, прошептал Найт.
— П-прошу... отпусти!
— Она думала, что ты любил ее мать. Что смог полюбит и ее — ребенка от другого мужчины. Ты ведь такой ответственный, заботливый, честный. У тебя такая добрая улыбка, такое доброе сердце. — Найт опустил взгляд к груди градоначальника. — Твое сердце, Гарет Кей... — Его шепот был как дыхание приближающейся погибели. — Эту бесполезную штуку стоило бы вырвать из твоей груди.
— Нет! Не надо!
— Но вот проблема: сердца у тебя нет.
Внезапно Найт ощутил сильную боль.
Лиза, стоявшая рядом и увидевшая движение отчима, вскрикнула.
Юноша равнодушно опустил взгляд на торчащий из его живота кинжал.
— О? — его брови приподнялись, выражая легкое удивление. — Вытащи.
— Ч-что?.. — проскулил Гарет.
— Так ты меня не убьешь. Только раздражает.
Когда мужчина трясущимися руками вытащил кинжал, и тот упал на пол, громко звякнув, а из раны, прежде чем божественная сила начала залечивать ее, потекла кровь, Найт не знал, больно ему или нет. Кажется, больно. Но в воспоминаниях призрака было больнее.
— И что теперь, Лиза? — спросил Хан с усмешкой. — Хочешь, чтобы Найт убил его? Именно этого ты хочешь?
Призрак молчал.
— А ты? Ты так решительно прибежал сюда. Для чего? Отомстишь за нее? По-моему, она и сама неплохо справлялась.
Найт вздрогнул. Эти слова словно пробудили его, прогнали наваждение. До этого момента он не осознавал, что творит. Его поглотили обида и ненависть, которыми существовала девушка-оборотень и с помощью которых мстила своим мучителям и убийцам. Но виноват в ее страданиях больше всего был Гарет Кей. Отчим, который назвал ее чудовищем и бросил, позволив страху и жестокости возобладать над жителями города и убить невинную девушку. Он мог выслушать ее, мог защитить, не поступать так бесчеловечно. Но не стал.
А что, если в ту ночь он вернулся бы домой чуть позже? Что, если бы он не захотел рассказывать Лизе ту историю? Что, если бы он сам ее не услышал? Если бы... никакого демона с Черничной горы вообще не существовало?
Пусть и косвенно, но поступок Найта повлиял на многие жизни, а одну даже сгубил. Он не знал, что его глупое, принятое под влиянием эмоций решение приведет к тому, что кто-то умрет. Но в случившемся была и его вина.
Может ли он мстить за Лизу? Может ли кого-то убить? Нет! Чем тогда он будет отличаться от этих людей? И разве он способен на такое? Это не его месть, не его право. Решать только ей.
Найт отпустил Гарета и убрал ауру одновременно с тем, как девушка протянула к нему руку.
— Спасибо тебе. Спасибо, что пережил это со мной. — Лиза улыбнулась, и улыбка впервые коснулась не только ее бледных потрескавшихся губ, но и единственного глаза. — Дальше я сама. Сегодня мой отчим и этот дом исчезнут вместе со мной.
Наклонившись, она взяла тлеющий уголек из камина и бросила его на пол. Пламя быстро охватило ковер и стоявший на нем стол, перешло на диван и кресла. По гостиной распространился запах горящей ткани и набивки.
Упав на колени, Гарет завопил:
— Лиза! Доченька! Ты здесь? Ты ведь здесь, Лизонька?! Прости меня, прошу! Я испугался! Я увидел тебя в зверином обличии и испугался! Ты не виновата, ты не убивала свою мать! Я знаю, я все знаю! Остановись, Лиза! Не убивай! Вы же ее видите? Вы же слышите? Прошу, остановите ее! Я не хочу умирать! Я все сделаю, любые деньги достану! Пожалуйста, остановите ее!
Лиза крепко держала одежду отчима, не позволяя ему сдвинуться с места. Но смотрела она вовсе не на Гарета, а на северян и Найта.
Девушка медленно кивнула.
Хан кивнул в ответ.
— Уходим, — сказал он, разворачиваясь к двери.
— Нет, не бросайте меня! — огонь уже окружил бьющегося в истерике градоначальника, и тот начал кашлять от едкого дыма, но не оставлял попытки вырваться и убежать. — Спасите! Отпусти меня, Лиза! Я же попросил у тебя прощения! Будь милосердна! Ты же добрая девушка! Я правда не хотел, чтобы ты умерла! Это все они — это тупое стадо! Не я ведь тебя убил, не я!
Вариан воскликнул, схватив Хана за руку:
— Мы что, бросим его здесь?!
— Нае, забери его.
Голубоглазый мужчина кивнул, взял Вариана и потащил к выходу.
— Найт, — позвал Элияр.
— Да, сейчас.
Все северяне вышли, стараясь не смотреть, как обезумевший от страха мужчина то умоляет, то проклинает свою мертвую падчерицу. Остался только демон с Черничной горы, не желающий уходить, не попрощавшись.
— Я не знаю, что ты за Покровитель, — сказала Лиза. — И я не знаю, почему ты решил разделить со мной мою боль. Но я обещаю, что ни в этом мире, ни в следующем, даже если мне придется родиться и умереть сотни раз, я никогда тебя не забуду!
Найт тепло улыбнулся:
— Не обещай того, чего не сможешь выполнить.
— Но ведь я уже пообещала. Я смогу!
— Хорошо. Тогда давай встретимся через много-много лет в следующем мире.
— Да, обязательно встретимся. Я буду ждать!
Большой дом градоначальника поглощал огонь. Свет за спиной уходящего Найта становился все ярче, дым заполнял комнаты и коридоры. На втором этаже была спальня пятнадцатилетней девушки, юного оборотня, убитого невежественными и жестокими людьми. Гарет выбросил все ее вещи и полностью очистил комнату от ее присутствия, словно Лиза никогда не жила здесь. Но кое-что он все же оставил лежать на аккуратно застеленной кровати — незаконченную вышивку с маленькими голубыми цветами. Это были незабудки.

Глава 32. Июль

Огонь пожирал двухэтажный деревянный дом, как оголодавший зверь. Найт вышел к своим спутникам, стоявшим во дворе и в безмолвии глядевшим на пляшущее в окнах рыжее пламя
На душе у юноши было тяжело как никогда. Тревога и ужас из воспоминаний Лизы царапали его сердце когтями, а чувство вины давило на плечи. Он знал, что Гарет заслужил наказание за свой поступок, но сомнения не давали спокойно стоять и смотреть, как это делали остальные. Может, он просто дурак, неопытен и плохо понимает эту жизнь, но он ведь только что чуть не убил человека!..
Хотя Найт сомневался, что со своей силой мог убить Гарета. Он не заметил даже, как ударил того об камин, не почувствовал, как крепко сжались его пальцы на шее градоначальника, не увидел густой туман позади себя. Зато хорошо запомнил неконтролируемую ярость в сердце. Разве он такой жестокий? Что сделали с ним эти воспоминания?
Найт подошел к Аури, и Кисточка перепрыгнула на его плечо с плеча шаманки. Только сейчас юноша обнаружил, что на нем до сих пор чужая куртка.
— Ты в порядке? — спросил Вариан, с беспокойством рассматривая его порванную на животе рубашку. Рана затянулась, но кровь не могла испариться без следа.
Найт кивнул.
Вари выдохнул и направил печальный взгляд на дом:
— А ведь он сначала показался мне таким хорошим человеком... Все его так уважают, любят, а он...
— Они любят его деньги, — сказал Хан, усмехаясь. — Хотя и сами вряд ли это понимают. Для них он авторитет в первую очередь из-за того, что помогает с их проблемами и прикидывается добреньким и несчастным. Самые отвратительные люди на свете — лицемеры. Кстати, о тех, кто говорит одно, а делает другое. Помнится, кое-кто утверждал, что его аура безобидная, хотя и вполне себе демоническая.
У Найта не было сил спорить с ним или что-то объяснять. Он чувствовал, что забыл что-то очень важное, но никак не мог вспомнить, что именно.
— А мне понравилось! — заявил Вариан, с вызовом глядя на Хана. — Было круто! Особенно когда эта аура...
— Июль! — воскликнул Найт.
Лица всех четверых северян приняли вопросительное выражение.
— Июль! Он убежал!
И, развернувшись, Покровитель рванул в полыхающий дом, успев лишь стряхнуть очумевшую Кисточку обратно в руки шаманки. Куртка Хана шлепнулась на землю.
Огонь охватил весь первый этаж и добрался до лестницы, но Найт смог проскочить по нижним ступенькам, едва не подпалив брюки.
Никакой Лизы в доме уже не было: должно быть, призрак рассеялся, когда ее месть была исполнена, а душа успокоилась. Где находился Гарет Кей, Найт тоже не знал, — градоначальник уже не кричал.
Юноша кашлял, бегом поднимаясь по лестнице наперегонки с огнем. Страшный жар и запах гари наполнили его легкие, глаза начали слезиться, но он все еще мог четко видеть, куда бежит, благодаря обостренному зрению.
Огонь пока не поднялся на второй этаж, но дыма здесь хватало. Найт закрывал лицо рукавом рубашки и щурился, силясь разглядеть в полумраке рыжую шерсть собаки. Сильно кашляя, он распахнул сначала дверь одной комнаты, которая была не заперта, затем второй и третьей, но Июля в них не оказалось. Может, он вообще выбежал на улицу или забился в угол где-то внизу.
— Июль! — закричал Найт. — Июль! Малыш, иди сюда! Не бойся, Июль! Кха-кха! Да где же ты?!
Дом градоначальника нельзя было назвать маленьким: только на втором этаже было четыре больших комнаты и одна маленькая, а на первом — гостиная, кухня и еще несколько помещений. Открыв последнюю дверь, Найт оказался в почти пустой спальне Лизы, которую знал по ее воспоминаниям. Единственное, что напоминало о бывшей хозяйке, это оставленная на кровати незаконченная вышивка с незабудками. Найт схватил клочок ткани и засунул в карман брюк, а потом стрелой вылетел в коридор и направился к лестнице. Но он опоздал: огонь уже дошел до второго этажа и полностью отрезал путь к выходу.
К тому же дом начинал рушиться. Со стены на пол коридора упала большая картина в горящей рамке, которая громко треснула, ломаясь прямо у ног Найта. Отскочив в сторону, он стал в панике искать другой способ спуститься. Можно было разбить стекло и выпругнуть из окна, но тогда Июль умрет. Найт не мог бросить его. Собака не виновата в грехах своего хозяина.
— Июль! Где ты? Пожалуйста, хотя бы гавкни, слышишь? Июль!
Возможно, песик уже задохнулся. Возможно, он спрятался и не выйдет, как бы его ни звали. Найт поглядывал на лестницу и окно, не решаясь сделать шаг ни в одном, ни в другом направлении. В отчаянии он звал, кашлял и прислушивался, пытаясь различить в треске пламени лай или скулеж, но безрезультатно.
— Июль...
Это он виноват! Это из-за него бедное животное погибнет страшной смертью! Он должен был забрать его сразу, но так увлекся своими переживаниями, что забыл. Безмозглый идиот!
— Какого хрена ты вытворяешь, пернатое недоразумение? — раздался из-за стены огня голос Хана, а затем показался и он сам.
Найт в узумлении смотрел, как магия ветра, защищая лучника, окутывает его фигуру прозрачным плащом, через который не могут прорваться языки пламени и дым. Взгляд Хана был суров, ладони сжаты в кулаки. Остановившись напротив, он схватил Найта за рубашку, хорошенько встряхнул и рявкнул:
— Ты оглох?! Отвечай!
— Я-я слышу... Необязательно так орать. Кхе-кхе!
— Сдохнуть захотелось, а? Зачем ты сюда поперся?
Найт замотал головой, одновременно пытаясь отцепить от себя руку Элияра:
— Июль в доме! Надо его найти!
— Июль? — Хан нахмурился, вспоминая. — Собака, что ли?
— Да! Он же не виноват, что его хозяин урод!
Лучник выругался и наконец-то отпустил Найта. Защитив барьером и его, он спросил:
— Весь этаж обыскал?
— Да.
— Ладно, идем вниз.
Они направились к лестнице, по которой каким-то непостижимым образом смог подняться Хан, но теперь им не помогло бы даже чудо: лестница вместе с перилами рухнула и догорала на полу.
Северянин заметил:
— Находиться рядом с тобой опаснее, чем на границе.
Найт, озабоченный лишь поиском собаки, пропустил его упрек мимо ушей. Он спросил, глядя вниз на горящую гостиную:
— Как мы спустимся?
— Можешь спрыгнуть, а я посмотрю.
— Хан!
— Хм, а что ты хотел? Давай, а я подстрахую ветром. Только быстрее. Я не смогу долго нас защищать.
Найт не был уверен, что это разумное решение — прыгать со второго этажа в огонь. Но он и сам зачастую принимал не самые разумные решения. А еще Хан, похоже, просто любил прыгать с высоты, как, например, с обрыва в реку или с крыши на другую крышу. Особых причин доверять ему не было. Но магия ветра защищала Найта от огня, а Элияр в кои то веки выглядел сосредоточенным и готовым помочь.
Юноша выдохнул и спрыгнул. Он приземлился прямо в огонь, едва не сломав ногу от удара об пол и отбив пятки, но сильный порыв ветра помог ему устоять. Хотя магия сдерживала пламя, стало невыносимо жарко, пот струился по лицу, а дышать было практически невозможно.
Через секунду рядом ловко приземлился Хан и, схватив Найта за предплечье, потащил в другую комнату.
— Ищи собаку! — приказал он. — У нас две минуты, больше магия не продержится!
Они стали быстро осматривать дом и звать Июля, переходя практически по горящим доскам от одной комнаты к другой, а затем к кладовке. Досюда огонь еще не добрался, поскольку пол был каменным, но все помещение оказалось заполнено дымом. Найт с Ханом кашляли, не успевая вытирать слезы и прикрывая лицо.
— Июль! — уже потеряв всякую надежду, выкрикнул Найт.
И в этот момент откуда-то снизу раздался тихий скулеж.
— Июль!
Песик слабо тявкнул.
— Живой! Хан, ты слышал? Где он?
Элияр приложил палец к губам:
— Помолчи. Не ходи за мной.
Усилив барьер вокруг своего лица и зайдя в задымленное помещение, он прислушался, прошел в правую часть кладовой и вытянул из-под большого стеллажа с банками деревянный ящик с картошкой.
— Застрял?
Хан вытащил взлохмаченную и грязную рыжую собаку, которая прижалась к нему всем своим маленьким тельцем и уткнулась носом в ключицы. Поскуливая, Июль едва ли не плакал от счастья, что его спасли.
— Ну все, тише, — сказал Хан, обнимая собаку и направляясь к выходу. — Не ерзай.
В ответ его благодарно лизнули в лицо.
Но не успел лучних сделать и шага за дверь, как его с силой толкнули назад. Упав и едва не выронив песика, он хотел в гневе закричать, но обнаружил, что перед дверью упала большая горящая балка.
Позабыв обо всем, выпустив Июля и подскочив на ноги, Хан заорал:
— Найт!
Он больше не мог контролировать защитный барьер вокруг Покровителя!
Балка перегораживала проход, но у него получилось дверью оттолкнуть ее немного в сторону и выбраться из кладовки. Еще одна такая же балка лежала дальше, полностью закрывая выход из комнаты напротив. За потрескивающим пламенем и дымом Хан увидел на полу темный человеческий силуэт, а потом услышал кашель.
— Найт!
— Я... — сказал демон с Черничной горы и снова закашлялся. — Все нормально. Как Июль?
— Твоя псина жива и здорова! Подожди, я как-нибудь тебя вытащу!
— Не надо! Я выберусь... через окно. Уходите отсюда!..
— Ты!..
— Уходи!
Выругавшись в очередной раз, Хан подхватил пса и побежал к выходу. Снаружи Аури уже накладывала защищающую от огня печать на Нае, собираясь вместе с ним войти в дом. Увидев Элияра, она сразу бросилась искать на нем раны, а Июля забрал Вариан.
— А Найт? Где Найт? — Паренек, прижимал к груди собаку и едва не плакал.
— Хан! Ты его там одного оставил?!
Аури и Вари, схватившие лучника за рубашку с обеих сторон, едва ее не порвали.
Хан ждал звона стекла от разбивающегося окна, но его не было. Пять секунд, десять, пятнадцать. Уже давно пора!
Снова окружив себя барьером, он бросился в дом. Крыша начинала обваливаться, стало еще жарче. В любой момент все это могло рухнуть и похоронить под собой не только Гарета Кея, но и Хана Элияра с одним неудачливым Покровителем.
— Демонов сын! Тупой Найт! Если мы сегодня выживем, я тебя прибью!

        
      
Когда с потолка начала падать горящая балка, Найт почувствовал приближение опасности. Это было похоже на тот раз, когда в Сетхане он заметил на крыше стрелка.
Найт действовал интуитивно. Шагнув вперед, он изо всех сил толкнул Хана обратно в кладовую, а сам отпрыгнул назад. Огромный кусок дерева с грохотом упал, разбрасывая во все стороны искры. Едва успев забежать в комнату, юноша спасся от второй балки, рухнувшей сразу после первой. Его едва не пришибло этой громадиной! На мгновение он почувствовал себя невероятным везунчиком, но потом осознал, что магический барьер исчез. Сразу стало невыносимо жарко.
У пола дым был не таким плотным, поэтому Найт опустился на колени и попробовал активировать свою ауру. Она немного остудила воздух и позволила несколько раз нормально вдохнуть, но потом тоже исчезла.
Сказав Хану уходить, Покровитель собирался выбить окно, взял в руки стул и замахнулся, но перед ним нарисовалось еще одно препятствие — увитая плющом с обратной стороны деревянная решетка. Да такая добротная, что выбить ее стулом не представлялось возможным.
Вот тебе и гостеприимный градоначальник! Сначала кинжал в живот, а теперь это! Найт начинал подозревать, что боги его за что-то терпеть не могут, иначе как объяснить подобный уровень невезения?
О причинах отсутствия удачи демон с Черничной горы мог рассуждать долго, вздыхая и жалея самого себя, но на этот раз у него не было времени. Его больше не защищала магия Хана, а дом начинал опасно трещать, собираясь вот-вот развалиться.
«Он будет ругаться, — подумал Найт, прижимаясь к полу и вдыхая последние крохи горячего воздуха. — Скажет, что я опять соврал. А я ведь не знал...»
Затуманенным зрением он видел чей-то силуэт. Один и второй. Слышал голоса и крики. Кажется, его обозвали идиотом и как-то еще. Потом кто-то, матерясь, отодвинул балку, чьи-то руки рывком подняли Найта и поставили на ноги. Перебросив его руку через свое плечо, человек почти вынес его из пожара. Кое-как юноша все же смог разглядеть перемазанное в саже злое лицо Хана и капающую из его носа кровь.
Снаружи было так прохладно, так свежо, так много воздуха попало в легкие Найта, что он едва не задохнулся и стал безостановочно кашлять.
— Лечи себя уже! Ты же Покровитель!
— Хан, а Нае?!
— Я здесь.
— О боги, что у него с руками?!
— Подержите Найта. Я использую печать.
— Да ерун...
— Закрой свой рот, Элияр! Вы оба меня до смерти напугали!
— Но ты же жива, значит, все норма... Ай!
— Кажется, я сказала тебе закрыть рот!
Ладони Аури излучали зеленый свет над ладонями Хана. Найт, которого Иннае положил за землю, наконец-то перестал кашлять. Рядом кто-то заскулил и тявкнул. Мокрый собачий нос ткнулся Покровителю в лицо. Слюнявый язык стал лизать его, размазывая сажу.
— Июль... — выдохнул юноша.
Песик радостно залаял и прыгнул ему на грудь, не переставая облизывать. Найт отфыркивался, но не прогонял его, а крепко обнял.
Одинаковые мысли были в головах божества и собаки: «Он живой! Мы спасли его!»
Кисточка тоже по-своему радовалась: она кусала Найта за ухо и пищала, то ли ругаясь, то ли пытаясь что-то объяснить непутевому Покровителю. Он прижал ее ладонью к щеке. Ласка тяпнула его за палец и пискнула в лицо что-то явно оскорбительное.
— Очухался, спасатель недоделанный? — подобно раскату грома прогремел голос Хана. — Вот а теперь я тебя прибью!
— Успокойся! — Аури поймала его за плечо. — Найт, ты в порядке? На...
Элияр в гневе уставился на окруженного любовью собаки и ласки и потерявшего сознание с тупой улыбкой на лице демона с Черничной горы. Ну и как теперь его такого убивать?

        
      
Тонкие зеленые колоски с длинными усиками мерно покачивались на ветру. Распростершееся над ржаным полем бескрайнее синее небо украшали легкие, будто небрежные штрихи пастели, перья облаков. На ветках деревьев птицы соревновались в пении. В теплом воздухе витал аромат травы и каких-то цветов.
Загорелая ладонь нежно гладила молодую рожь, словно пытаясь показать полю свою любовь и заботу, а ноги в легкой обуви ступали очень осторожно, чтобы не повредить ни одного колоска. На губах ощущалась улыбка, а в сердце — нежность и грусть. Взгляд подмечал каждую деталь, каждый колосок, чтобы сохранить в памяти, как неизменную живую картину, которую можно было бы вытащить, стряхнуть пыль и снова погрузиться в этот солнечный день.
— Почему ты еще здесь? — прокричали издалека. Голос принадлежал маленькому мальчику и был похож на задорный звон колокольчика.
Найт развернулся и почувствовал, как его улыбка становится шире. По зеленому полю к нему приближался невысокий силуэт ворчащего ребенка. Среди высоких колосьев мелькала его светлая рубашка и темная макушка, но он был еще слишком далеко, чтобы лучше его разглядеть. Зато его голосок оказался очень громким.
— Что за ерунда — прощаться с полем? Как будто там, куда мы едем, больше такого нет. Если тебе нравится рожь, я могу собрать ее очень много и взять с собой. Ты же смотришь на нее каждый день! Как она тебе не надоела?
Колокольчик на время замолк, макушка исчезла. Видимо, мальчик потерял обувь и искал ее. Но вскоре над колосками вновь появилось его загорелое личико.
— Между прочим, я уже собрал все вещи и оседлал лошадей. Старый осел сказал, что я сделал это неправильно и решил поиздеваться надо мной. Но я-то знаю, что все правильно! Он заставил меня проверять седла и все остальное, а сам тихо смеялся! Но скоро он перестанет меня поучать!
— Невежливо называть соседа старым ослом.
— Он говорит, что я мелкий грубиян! А мне уже семь лет! Почему он называет меня мелким?
— Может, потому что он почти в десять раз старше тебя?
— Но я не мелкий! И если ему можно так меня назвать, то почему мне нельзя?
— Правда? Что ж, ладно, можешь звать его старым, но только не ослом.
— Хорошо! Но почему ты все еще там стоишь?
— А почему ты все еще ко мне идешь?
Мальчик тут же остановился. Теперь можно было разглядеть его прищуренные от яркого солнца глаза, ровный нос и пухлые щечки.
— Иди, — усмехнувшись, сказал юноша. — Я догоню.
— Только не слишком долго!
— Обещаю.
Мальчик тут же развернулся и поскакал через поле, словно выпущенный порезвиться жеребенок. Вскоре его светлая рубашка и темная макушка исчезли вдали.
С не сходящей с губ легкой улыбкой Найт снова провел ладонью по пышным колоскам.
Странно. А когда его руки успели стать такими загорелыми?
Внезапно зеленое поле стало трескаться и разрушаться, словно стекло витража. Найт не успел даже закричать, как его затянуло в образовавшуюся дыру вслед за миллионом цветных осколков. На блестящей поверхности некоторых из них отражался силуэт убегающего мальчика, на других — синее небо, поле, деревья вдалеке и какой-то небольшой деревянный дом, окруженный яблонями с одной стороны и вишнями с другой. Эти сцены были Найту незнакомы, но среди них появились и другие, из его воспоминаний. Изображения повторялись и кружили рядом, будто мухи или стая обезумевших птиц. Со всех сторон слышались голоса, смех и крики.

        — Почему ты еще здесь?
      

        — Он не может быть предателем!
      

        — Да кто ты такой?!
      

        — Твое сердце, Гарет Кей...
      

        — Чудовище!
      

        — Считай, что тебя не существует.
      

        — Я не притворялся.
      

        — Давай уедем отсюда! Пожалуйста, давай уедем из этого города!
      

        — Что за ерунда — прощаться с полем? Как будто там, куда мы едем, больше такого нет.
      

        — Просыпайся, Найт! Проснись!
      

        — Что случилось?..
      

        — Ты не помнишь? Тебе приснился кошмар.
      
Он все падал и падал в бесконечную бездну, а знакомые и незнакомые голоса летели следом, догоняя, окружая, превращаясь в какофонию, от которой звенело в ушах. Мозг не успевал перерабатывать информацию. Найту казалось, что его голова вот-вот взорвется, а сознание разобьется на тысячи таких же осколков и разлетится по миру градом маленьких метеоров или, наоборот, подобно легкому тополиному пуху, осядет на дома, траву и деревья, на людей, слившись со всем и превратившись в ничто.

        
      
Найт резко выдохнул и открыл глаза. За окном занимался рассвет, плотные облака, подсвеченные малиновыми лучами солнца медленно плыли по небу. На ветке дерева, покачиваясь, сидел черный ворон.
Птица и Покровитель переглянулись.
— О, очнулся. Что-то ты рано, поспал бы еще.
Нельзя было не узнать этот полный сарказма голос. Но, несмотря ни на что, Найт был рад его слышать.
— Как там Июль? — спросил он хрипло и закашлялся.
— То есть ты, чуть не померев в пожаре, в первую очередь интересуешься собакой?
— Э... — растерялся Найт.
— Боги, сделайте мне милость, подарите этому ненормальному мозги!
Найт даже не обиделся и продолжал вопрошающе смотреть на стоявшего в дверях, навалившись плечом на косяк, Хана.
— Жива твоя псина.
— Хорошо.
Сев на кровати, юноша помассировал виски, пытаясь вспомнить, что же ему приснилось, раз самочувствие такое паршивое.
«Может, пора попросить у Аури какие-нибудь травки для спокойного сна? — раздумывал Найт, чувствуя, как головная боль постепенно отступает. — Но подействуют ли они на меня? Все же стоит попробовать».
Хан кашлянул, и демон с Черничной горы вспомнил о нем, подпирающем косяк с недовольным видом, как бы говорящим: «Итак, ты проснулся. Но где же твоя благодарность? Разве перед тобой не стоит человек, спасший твою покровительскую задницу из пожара? И не стыдно тебе быть таким, а?»
Найт открыл рот:
— Эм... Хан, ты вчера...
— Ну-ну?
— Я благодарен тебе за помощь. И с Июлем, и с Лизой. Я ведь Гарета едва не...
— Едва не что? Едва не придушил? А стоило бы. Вот же мрази! Да, мир не сказка, в которой всегда побеждает добро, но такое дерьмо не должно происходить. — Он выругался себе под нос и вдруг спросил: — Как ты видел ее воспоминания? Стоял рядом и смотрел, да?
— Я видел ее глазами, — сказал Найт. — И чувствовал...
Его ладони сами сжались в кулаки, а в груди полыхнул отголосок ярости и обиды, которые испытывала Лиза, а потом и он сам.
Хан был сильно удивлен, ведь Аури не говорила о настолько глубоком погружении в память призрака. Но Найт ничего не знал об этом и не заметил его замешательства.
Элияр проговорил:
— Забудь. Я представляю, что там могло твориться. И не надо жалеть этих людей: они получили по заслугам.
— Почему ты решил, что я их жалею?
— Мне просто показалось... — Он покачал головой. — Нет. Зачем Покровителю жалеть смертных? Ладно еще Лизу, но не этих. Неудивительно, что город прогнил и разваливается.
— Кстати, а где мы? Это разве дом Йена?
— Это старый дом Лизы и ее матери. Через стену мастерская, где мы были.
— Но почему мы здесь? А Йен?
Элияр немного помолчал и коротко ответил:
— Повесился.
— Что?..
Но Хан не собирался объяснять. Он просто стоял и наблюдал, как на лице Найта сменяются эмоции: сначала изумление, затем ужас, печаль и что-то еще, непонятное лучнику.
А Найт чувствовал вину. Разве не из-за глупой истории о нем все началось? Если бы Лиза узнала, что он и есть тот самый демон с Черничной горы, о котором ей пришел рассказать отчим, она возненавидела бы его.
Теперь еще и Йен... Он ведь как-то жил все это время, улыбался людям, разговаривал с путешественниками, которых приютил в своей мастерской, смеялся...
«Но не в моих силах было это предотвратить, — подумал Найт, кусая губы. — Гарет мог узнать тайну Лизы и по-другому. Может, через несколько дней, спустя годы или вообще никогда. Хватит об этом думать. Все закончилось, она ушла в новый мир».
Эти слова казались ему оправданием. Действительно ли он ничего не мог?
— А, еще кое-что, — сказал Хан, прерывая его самокопание. — Ты сутки проспал.
— Что?!
— Видимо, утомился, бегая по дому градоначальника с подпаленными перышками. Ты же собирался выбраться через окно.
— Там была решетка.
— Похоже, не только Покровители, но и боги не очень-то тебя любят.
Найт вздохнул. Разве он мог возразить?
— Ты пошел за мной.
Хан прищурился:
— И что? Кажется, ты уже поблагодарил меня.
— Да, но... — Найт посмотрел ему в глаза и продолжил: — Это было опасно.
Брови Элияра иронично изогнулись:
— Ну и что же демон с Черничной горы пытается сказать? Пообещаешь, что больше так не будешь?
— Нет, я хочу сказать не это. Знаешь, вначале ты вел себя как придурок. Хотя и сейчас иногда...
— Оу.
— Просто послушай! Я считал тебя раздражительным, ворчливым и бессовестным. Думал, что ты меня ненавидишь. Вообще-то, я предполагал, что ты захочешь избавиться от меня при первой же возможности. Достаточно было не возвращаться за мной, и тогда контракт... Кхм, в общем... Я хочу сказать «спасибо» за то, что ты спас меня. — Найт сглотнул. — И когда я сказал о собаке, ты не ушел, а помог ее найти. Мне жаль, что я доставил тебе столько проблем, правда. А еще я думаю, что ты хороший человек, Хан.
— Повтори.
Найт вздрогнул от его низкого голоса и приказного тона. Слова сами слетели с губ:
— Ты хороший.
Хан холодно улыбнулся.
— Хороший? Я? Интересно, ты правда такой наивный или просто прикидываешься? Ты хоть понимаешь, кому ты это говоришь? Тому, кто убил кучу людей. Я без колебаний перерезал бы горло Гарету Кею, если бы Лиза не захотела сжечь дом. Думаешь, я спас тебя, потому что хороший? Никогда не слышал ничего более нелепого. Вытащить собаку — ладно, она действительно не виновата в том, что ее хозяин ублюдок. Но как считаешь, почему я вернулся за тобой? — Он не дождался ответа от Найта и, хмыкнув, развернулся, чтобы уйти. — Сам не знаю. Может, подумал, что ты еще пригодишься.
Примерно через минуту, как ушел Хан, в комнату влетела Кисточка и, взволнованно пища, взобралась на кровать и к Найту на плечо. Следом прибежал Июль, радостно тявкая. Пес прыгнул на юношу и попытался облизать ему все лицо, но получилось дотянуться только до подбородка.
— Проснулся! — воскликнул Вариан, в порыве чувств подбежал, плюхнулся на кровать и стиснул демона с Черничной горы в объятиях. — Мы переживали! Ты давно не спал, да? Поэтому так долго не просыпался? Июль все время лежал у тебя в ногах, мы еле заставили его и Кисточку поесть. Аури сказала, что ты будешь в порядке, но я все равно волновался! Если бы Хан не поднял ту балку и не вытащил тебя, страшно подумать, что бы случилось! Покровители ведь не полностью бессмертные, да? Это было опасно! Июль, слышишь? Теперь ты обязан ему жизнью. Он умный пес, Найт, он это понимает, смотри. Ай, Кисточка, не кусайся! Лучше укуси Найта — он совсем себя не бережет. Ха-ха-ха! Она правда тебя укусила!
— Как ты? — спросила Аури, садясь рядом с Найтом с другой стороны. Тем временем Июль не оставлял попыток лизнуть ему лицо.
Юноша выдавил улыбку:
— Все хорошо, спасибо за заботу.
— Пожалуйста! — Вариан сиял, как солнышко, продолжая тараторить. — Хан уже был у тебя? Он сообщил про Йена? Это ужасно! Наверное, он чувствовал вину за то, что не помог Лизе. Нае рассказал: Йен любил ее маму. Представляешь? Наверняка ему было тяжело, ведь Лиза ее дочь от другого мужчины. Но я все равно не понимаю, почему он ее не спас! Эх, но теперь уже ничего не поделаешь. Мне его жаль, он был неплохим человеком. Веселый дядька, да, Аури? И мастерская его теперь пустует. А еще возле его дома растут подсолнухи, но они еще маленькие.
Вариану восемнадцать лет, а Лизе было почти шестнадцать. Кто знает, если бы она была жива, может, повстречавшись с ней, этот солнечный юноша поделился бы с тихой и грустной девушкой частичкой своего света. А может, они бы так и не встретились, а еще Лиза никогда бы не узнала, среди каких чудовищ все это время жила.
Найт отвечал на вопросы, кивал или качал головой. Он был рад, что за него переживали, счастлив, что песик сидит у него на руках живой и здоровый. Уже отмытый от сажи, в отличие от него самого.
Перчатка была снята с его руки, на которой чернела печать священного контракта. Найт старался не смотреть на нее. Ведь ему уже не раз говорили вещи и похуже, но почему именно от слов Хана, вдруг стало так... больно? Нет, не больно. Правильнее будет сказать «пусто».

        
      
Тучи, окрашенные в малиновый, постепенно приобрели обычный для этих мест серый цвет. В покосившейся беседке на краю города все так же сидела старушка. Ее выцветшие глаза наблюдали за покачивающимися ветками деревьев с молодыми листьями и за ковром желтых одуванчиков. Она и впрямь теперь могла видеть.
— Тетушка, — произнес мужчина, подойдя и встав рядом с креслом-качалкой.
Старушка улыбнулась:
— О, Йен, мой мальчик! Я знала, что однажды мы увидимся. Но что-то ты слишком рано.
— Лиза... Ох, тетушка! Я сделал что-то ужасное!
— Знаю, милок. Что я могу сказать? Ты был слишком стеснительным еще в детстве, тебе не хватало смелости кому-то возразить или за что-то побороться. Даже игрушки другие дети утаскивали у тебя из-под носа.
— Тетушка...
— Ху-ху, милок. Ты дурачок!
— Знаю, — вздохнул Йен и опустил голову. — Но я без нее не могу. Мне было достаточно хотя бы просто видеть ее иногда, знать, что она счастлива. А теперь, когда я позволил случиться такому с ее дочерью... Мне так стыдно, тетушка! Я очень перед ними виноват!
— Надо было остаться, чтобы искупить свою вину, даже если бы на это понадобилась вся жизнь.
Гончар болезненно нахмурился:
— Тетушка, что же мне теперь делать?
— Идти дальше, что ж еще, милок.
— Дальше? В другой мир... Ну, а вы? Так и останетесь здесь?
— Да. Может быть? Всему свое время. Я еще не насмотрелась на этот мир. К тому же я хочу узнать, чем все это закончится. Я встретила любопытного юношу, который очень меня заинтересовал.
— Хорошо. Тогда... я пойду?
— Иди, мой мальчик. Все, что было в Тинном, в нем останется. В следующий раз сделай правильный выбор.
Теплый ветер неторопливо дул с юга. Старушка не могла чувствовать его на покрытом морщинами лице, но могла представить.
— Прожила целых восемьдесят шесть лет, будучи магом, а такое вижу впервые. — Она покачала головой и снова улыбнулась. — Надо же было случиться, что из двух чужаков, которым я решила показаться, один будет Покровителем. Выглядит таким молоденьким, а воспоминаний лет на сорок или больше. Как же все-таки прекрасен и удивителен мир!

Глава 33. Кочевники

Дом градоначальника сгорел вместе с владельцем до тла. Перепуганные заревом жители Тинного повыбегали из своих домов, но им оставалось только взирать на догорающее жилище их благодетеля и обливаться слезами.
Когда умерла швея, плакали некоторые женщины и двое мужчин. Когда умерла Лиза, плакал только Йен и маленькая девочка. Когда стало известно о том, что умер и он, все качали головой и говорили: «Вот дурак. И ради кого? Ради бабы, что оборотня родила». Энна плакала, но тихо, чтобы никто не видел и не слышал.
А когда умер Гарет, рыдал весь город. О его собаке все благополучно забыли, что нельзя сказать о чужаках. Естественно, во всем обвинили их. Вот только шаманка и ее спутники пропали, будто дым от пожара, растворились в воздухе. Это было так таинственно и зловеще, что породило новые байки, которые стали рассказывать всем мясник и его жена.
На самом деле ребята провели почти сутки в старом доме Лизы и ее матери, стараясь вести себя как можно тише и дожидаясь пробуждения Найта. Лошадей от дома гончара на рассвете, когда все жители толпились у пожарища, увели Аури и Нае, а Вариан набрал припасов.
На столе нашлась записка от Йена:

        Берите все, что захотите. Пусть это ничтожная плата, но она будет моей благодарностью за то, что вы позаботились о Лизе. Пожалуйста, сделайте так, чтобы ей больше не причиняли боль, даже когда она стала призраком.
      
В дорогу он приготовил им мясо и хлеб, два мягких шерстяных покрывала, еды для лошадей и даже угощение для Кисточки. Северяне не стали раздумывать и просто приняли это, как он и хотел, а потом тайно выехали из города, прихватив Июля.
Отмытый песик с комфортом устроился на руках демона с Черничной горы, что очень раздражало Кисточку. Но в конце концов, повозмущавшись и покусав уши и пальцы Найта, она все же смирилась.
Аури и Вариан были рады, что в их компании прибавление. Они поочередно забирали песика себе, чтобы потискать мягкие бока и пузико или скормить ему кусочек мяса. Хан подозревал, что скоро Июль превратится в увесистый шар, если ревнивая ласка не сговорится с какой-нибудь пролетающей мимо хищной птицей, и та не сожрет его раньше.
Ватрушки, которые лучник взял из таверны ночью и оставил в швейной мастерской, в итоге все съел Вариан, пока ждал пробуждения Найта, и сказал, что виноваты нервы. Хотя очевидно, что дело в его бездонном желудке.
Хан весь день размышлял, злился и сердито жевал сухари, пока на пути не попался ручей. Тогда лучник спешился и засунул голову, которая, казалось, скоро задымится, в холодную воду. Это немного помогло.
Наблюдая за его странным поведением, набиравшая рядом фляжки Аури ничего не сказала, но по лицу можно было легко понять ее мысли. Без сомнения, премудрая шаманка думала что-то вроде: «Не стоит так сильно напрягать могз — тебе это вредно».
Но как иначе? Ситуацию необходимо было проанализировать. Хан никогда не считал себя благоразумным, да и никто другой его таковым не считал. В своей жизни он совершил множество необдуманных поступков, попадал в разные неприятности, ввязывался в опасные дела.
В детстве он был хулиганом, до академии — безбашенным подростком, живущим только мыслями о границе и развитии своих магических способностей, а сейчас его можно было назвать отчаянным и в какой-то степени даже одержимым своей идеей и местью. При всем этом он весь состоял из противоречий.
К тому же с его сердцем было кое-что не так, и это не давало ему покоя и не позволяло жить в гармонии с собой. Там не хватало огромного куска, вырванного с плотью и кровью три года назад. Хан все пытался заполнить эту дыру, но она никак не зарастала. Да и вряд ли когда-нибудь зарастет. Он уже принял этот факт и жил с невидимой раной, прикрытой высокомерием, сарказмом и ухмылкой. И ему было хорошо, потому что он всегда был таким человеком.
Но как он мог рискнуть своей жизнью, а значит, возможностью отомстить и защитить тех, кто еще у него остался, ради Покровителя, от которого желал избавиться? Почему Хан должен чувствовать, что он в долгу перед ним?
Ему хотелось разбудить Найта и спросить, почему он оставил свое чувство самосохранения на Черничной горе. Куда делся трусливый молодой господин? Зачем он пытался быть героем?
Хан ненавидел быть в должниках и не желал таскать за собой бремя. Подняв ту упавшую балку, он обжег руки и потратил много энергии. Он считал это расплатой за пойманную Найтом стрелу, но этот дурак проснулся и назвал его хорошим человеком.
Откуда это чувство вины? Почему Хан вдруг ощутил себя подлецом?
Впервые он не мог понять чьих-то мотивов. У Найта не было причин любезничать с ним, они ведь все уже решили. Разве могут существовать такие идиоты, которые что-то делают для чужих людей и ничего не ждут взамен? Кем возомнил себя этот Найт? Разве кто-то просил его помощи или пытался добиться уважения?
Хан злился еще и потому, что они катастрофически не успевали. Намереваясь пробыть в Тинном всего один день, они проторчали там целых три. Еще и Аури ни в какую не хотела уезжать, пока не подлечит спину лекаря. Как и обещеала, она это сделала, пробравшись к старику в дом посреди ночи, и едва не доведя его до сердечного приступа. Она не стала ничего ему рассказывать о поступках людей, которых он так старательно лечил, лишь уверила, что Лиза ни в чем не виновата.
К местам, где останавливались на весну северные кочевые племена, они добрались только на восьмой день.
Ранним утром пятеро всадников выехали из леса к окруженной им и далекими горами с заснеженными вершинами большой долине, через которую прорезала себе путь бурная река с мерцающей на солнце водой.
Река Софи, исток которой находился на Великом Северном хребте, являла собой зрелище величественное. И не потому что была широкой, а из-за бирюзового цвета воды и силы, которую содержал в себе могучий поток.
— О великая Марина, какая красота! — воскликнул Вариан, вспоминая самую младшую из четверых богов, владычицу всех вод. — Если б я родился кочевником! Аури, неужели ты выросла в таком месте?
Девушка улыбалась, вдыхая всей грудью свежий воздух с гор.
— Почти, — сказала она, срывая полевой цветок и втыкая его в одну из своих косичек. — Мы останавливались тут весной. Когда нас с братом спасла Элисте, мне было тринадцать, а ему десять. Так что я бывала здесь на протяжении семи лет.
Вариан спрыгнул с лошади и, бесконечно восклицая, побежал к ярким оранжевым цветам, по форме бутонов напоминающим розы.
— Это купальница, да? Обалдеть, как их много! О, а здесь еще больше! Какая ж красота!
— Теперь повернись и иди туда. — Аури показала в сторону склона, ведущего к реке.
Все последовали за Варианом и бегущим рядом с ним Июлем. Паренек и песик спустились первыми, и тут же раздался звонкий голос:
— Боги! Почему я не побывал тут раньше?! Всевидящей Сибилле такое даже не снилось! А дядя мне все твердил: «Где ты найдешь такие красоты, как в столице? Старинные дома, мосты, храмы — выдающаяся архитектура, дорогой племянничек. Здесь центр всего севера, здесь образование и перспективы. А ты собрался в армию!» Но вот, что я вам скажу: к демонам архитектуру, к демонам образование! Я буду валяться в цветах!
И с этими словами он упал в море маленьких солнц.
Песик гавкнул и побежал вперед. Среди бутонов виднелась лишь его мохнатая рыжая голова и торчащие ушки.
Найт никогда не видел ничего подобного. На Черничной горе росла в основном черника, а купальница там встречалась очень редко. Однажды Покровитель нашел небольшую поляну с этими цветами за деревней, но здесь их был целый склон! Огоньки пылали среди зелени: сочные, яркие, такие красивые после кошмара, случившегося в Тинном.
Сначала Найт хотел сорвать один цветок, но передумал и просто пошел по тропе, ведя за собой Ханта и наблюдая, как резвится счастливая Кисточка.
Похоже, Вариан собирался не только поваляться, но и поспать в цветах. Потянув его за руку и заставив наконец подняться, Хан обнаружил на кучерявой голове венок. Юноша сверкнул улыбкой и побежал ловить Июля, который заблудился в цветах, бегая туда и обратно.
— Он все еще ребенок, — пробурчал Элияр.
Аури нарвала огоньков и украсила ими гриву своей кобылы. Потом воткнула по бутону в волосы парней, не интересуясь их мнением, и стала напевать какую-то легкую мелодию.
Цветок выпал из волос Найта ему на ладонь. Проведя пальцем по лепесткам, демон с Черничной горы решил оставить огонек в гриве Ханта.
Путешественники спустились в долину, похожую на огромное блюдо. Сочную изумрудную траву украшала рассыпь полевых цветов. Безмятежное царство природы восхищало и очаровывало. Его не хотелось покидать.
Все шли за Аури, которая уверенно вела их к своим соплеменникам. Вскоре впереди показались установленные полукругом юрты. Их было около полусотни, все примерно одного размера, но в центре виднелось несколько больших. Жилища были украшены вышивкой, цветными тканями, орнаментами и подвесками, покачивающимися на ветру. В одном месте сушилась одежда, в другом паслись лошади, в третьем, судя по ароматам и поднимающемуся дымку, готовилось что-то вкусное. Неподалеку от юрт несколько человек устанавливали какие-то деревянные конструкции, а дальше группа из пяти молодых парней ухаживала за жеребятами.
Зоркие кочевники еще издалека заметили приближающихся гостей и насторожились. Но стоило Аури подойти достаточно близко, чтобы они разглядели ее лицо и услышали ее приветственный крик, как занимавшиеся своими делами люди побросали все и побежали к девушке.
Они радостно кричали то на своем языке, то на ризском:
— Наша бесстрашная Аури вернулась!
— Бешеная девчонка выжила на войне! Никто и не сомневался!
— Мама, бросай свою вышивку! Ты посмотри, кто пришел!
— Где Элисте? Зовите скорее Элисте!
— А где Араи, наш великий лекарь? Опять свои травы перебирает?
— Араи! Пришла твоя сестра!
Молодые девушки и парни все разом кинулись обниматься и сшибли Аури с ног. Они кучей повалились в траву, заливисто хохоча, толкаясь и щипая друг друга за бока.
— Кого ты привела? Кто они такие?
— О боги! Четверо мужчин! — воскликнула невысокая шаманка с медным ободком на лбу и звенящими сережками в ушах. — Сестрица, да ты совсем одичала за каких-то два года, что мы не виделись!
— Ты нашла себе пару, сестрица? — хлопая длинными ресницами, улыбалась другая девушка. — Или, может, сразу несколько?
— Глупая! Что ты такое болтаешь? Наша Аури настолько сильна и опасна, что ни один мужчина не осмелится к ней приблизиться. Думаю, она взяла этих несчастных в плен.
Шаманы захохотали и, только поднявшись на ноги, снова начали толкаться и шутить. В итоге они подхватили четверых парней и потащили к юртам и другим кочевникам.
— Аури! Где Аури? Кто сказал, что тут Аури?
Из дальней юрты выскочил смуглый юноша с длинными шоколадными волосами, заплетенными в тонкие косы и собранными на затылке синим жгутом с несколькими подвесками. Косички на висках подчеркивали острые скулы, а кожаная плетеная повязка на его лбу была точно такая же, как у Аури. Его одежда не отличалась от той, в которой ходили другие шаманы, за исключением того, что на поясе было несколько ремней с привязанными к ним мешочками, а еще звенящий колокольчик с зеленой кисточкой — знак лекаря.
— Араи! — громко позвала Аури.
— Сестра-а-а!
Во второй раз эмоциональные кочевники и ее брат сбили девушку с ног.
— Родная! Любимая сестрица! Моя сестра пришла, люди! Какого демона ты так долго? Почему ты не приходила раньше? В последний раз мы виделись на празднике в Шетере в прошлом году!
— Малыш, ты меня задушишь! — пыхтела Аури, но ее никто не слушал.
— Сестрица, я официально стал лекарем! — тараторил Араи. — Теперь я второй по старшинству лекарь в племени! Сестрица, как же я рад, что ты пришла! Было страшно на границе? Мы все слышали про битву у Анны, но как же хорошо, что тебя там не было! Если бы не твое письмо, я бы сошел с ума и поехал туда! Аури, больше не уезжай, ладно? Оставайся здесь, оставайся с нами!
И хотя Араи, выбежав из юрты, выглядел как серьезный молодой мужчина, но сейчас, повиснув на шее сестры, с которой они оказались одного роста, он был лишь младшим братиком, соскучившимся по единственному члену своей семьи. Обнимая девушку и продолжая громко восклицать, он почти плакал от счастья, сдерживаясь из последних сил.
— Братец, если продолжишь так кричать мне на ухо, я оглохну.
— Аури!
— Я тоже очень скучала по тебе, малыш. Может, поднимемся?
— Мне двадцать лет! Какой же я малыш?
— Для меня ты всегда малыш.
Смеясь и подшучивая над лекарем, шаманы наконец-то позволили Аури подняться. В валянии на траве принимали участие всего семь человек. Другие стояли рядом, улыбаясь, смеясь и заинтересованно рассматривая незнакомцев, которые тоже в ответ с любопытством смотрели на них.
Молодые и взрослые кочевники, дети и старики — все были одеты в удобные штаны или юбки, в рубашки и мантии. Большинство ходили босиком или в кожаных сандалиях, а на их лодыжках и запястьях красовались самые разные браслеты. В волосах у них было множество украшений и косичек, а на коже полно татуировок в виде каких-то символов и печатей или просто красивых рисунков, которые наверняка тоже что-то означали. Все эти люди, стройные, подтянутые, энергичные и очень шумные, толпой окружили спутников Аури, но не приставали к ним с расспросами, а только наблюдали и ждали, когда девушка сама их представит.
— Мы заберем ваших коней, чтобы накормить и напоить, — предложил мужчина с короткими волосами, в которых, тем не менее, было около дюжины тоненьких косичек. — Устали же с дороги. А вы будете кумыс?
Не дожидаясь ответа, две пожилые кочевницы вручили парням по большой чаше напитка.
— Спасибо! — Вариан просиял, с удовольствием принимая угощение, тут же все выпил и облизнул молочные усы. — Странно, но вкусно.
Женщины рассмеялись, и одна подмигнула:
— Ты еще не ел приготовленную нами оленину, огонек!
— А вы меня накормите, тетушка?
— Как же такого милого мальчика-огонька не накормить? — усмехнулась кочевница и потрепала Вари по щеке. — И где же только наша дикая кобылица отыскала таких статных юношей? Гляди, Илэ, какие у них мечи. Неужели от самой границы пришли?
— Не расспрашивай их, Риидэ, — сказала другая. — Сами расскажут, когда время придет.
— Думается мне, сестрица, один из них станет ее мужем.
— Какой же?
— А вот этот красавчик с луком и мечом. — Довольно прищурившись, шаманка мотнула головой в сторону Хана. — Нравятся мне искры в его глазах.
— А я считаю, что ей больше подходит этот серьезный голубоглазый полукровка. Сразу видна наша кровь. С Аури только такой и справится.
— Что ты! С нашей дикой кобылицей никто не справится.
— Ой, засмущались! — Женщина по имени Илэ захихикала и пихнула свою подругу в бок. — Это все ты, любительница почесать языком!
— Юноши, не расстраивайтесь. Вы все хороши, но мне больше нравишься ты, зеленоглазый красавец. Под каким же солнцем ты вырос? Сдается мне, что под джейрийским. Эх, была бы я помоложе...
— Риидэ!
Тут нарисовалась девушка со звенящими сережками и воскликнула:
— Тетушки! А у кого-то еда подгорает.
— Ах! Это все ты со своей болтовней!
— Да ты болтала не меньше меня!
Споря друг с другом и посмеиваясь, женщины убежали спасать обед, а невысокая девушка горделиво вздернула подбородок и снизу вверх посмотрела на четверых молодых мужчин. Пока старшие обсуждали замужество Аури прямо перед потенциальными женихами, их уже окружила стайка девушек.
— А вашего песика утащили детишки, — сообщила кочевница.
— С ним ведь все хорошо? — забеспокоился Вариан.
— Конечно. Но сомневаюсь, что вы увидите его в ближайшее время, — ее яркие синие глаза — необычная черта для кочевников — смотрели с хитрым прищуром. Сразу было понятно, что характер этой девушки непрост. — Вы приехали очень вовремя — через три дня мы собираемся двинуться в сторону столицы. А сегодня у нас большие игры.
— Правда? Во что будете играть?
— Тетушки назвали тебя Огоньком, да? Я буду звать тебя так же. А насчет игр: сегодня и узнаете. Сможете даже поучаствовать. Умеешь стрелять из лука?
— Лучше, чем мой учитель, сестрица! — ответил Вариан. При этом человек, который учил его стрелять из лука и сейчас стоял рядом, громко хмыкнул.
— Ого, значит, уже сестрицей меня зовешь? — Шаманка рассмеялась, и ее сережки зазвенели. — А ты смелый, Огонек. Если победишь сегодня, я сплету тебе украшение и зачарую его на удачу.
— Я буду очень стараться!
Девушки вокруг шептались и хихикали, а парни бросали оценивающие взгляды на двоих лучников, и прикидывали, насколько хороши те могут оказаться в стрельбе. От глаз кочевников не укрылось и то, что у них обоих с собой имелись шетерские стрелы с серебряными наконечниками, а на колчанах были вышиты гербы с ласточкой.
Многие обратили внимание на полукровку — Нае, который приехал с копьем и без меча или даже кинжала. Только короткий нож с костяной рукоятью торчал из его сапога.
У четвертого гостя вообще не было никакого оружия. Только маленькая ласка сидела на его плече и наблюдала за людьми вокруг. У обоих — и у зверька, и у молодого человека — были черные блестящие глаза.
— Ой, кто же он? С востока? Там у людей очень необычная внешность и темный цвет глаз.
— Кожа белая как снег.
— Красивый!
— Эй, глупая, услышит!
— И пускай слышит! Красивый же!
— А мне больше нравится рыженький...
Вдруг со стороны одной из больших юрт раздался громкий голос, да такой мелодичный, что его обладательница наверняка считалась лучшей певицей в племени:
— Где моя храбрая маленькая волчица?
— Элисте-е-е! — завопила Аури точно так же, как недавно Араи, и побежала через расступающуюся толпу к высокой кочевнице в светлом платье.
Но вместо того, чтобы обнять девушку, та в первую очередь спросила:
— Скольких врагов сразил твой меч? Вела ли ты счет?
— Да, наставница, — ответила Аури. — Двести пятнадцать.
Все вокруг ахнули.
— Молилась ли ты богам за их души? — продолжила расспрашивать Элисте.
— Молюсь каждый день.
— А что насчет спасенных тобой жизней?
— Я не считаю тех, кого спасла, и не жду их благодарности, ибо лучшая благодарность для лекаря — живой человек.
— Моя умница.
И с визгом, с которым обычно встречаются лучшие подружки, они принялись обниматься.
— Наставница, я соскучилась! — Аури из мудрой старшей сестрицы превратилась в восторженного ребенка. — Как твои дела?
— Как обычно, моя маленькая волчица. Хотя твой оболтус-брат частенько доставляет мне проблем.
— Поняла. Я его отругаю.
— Аури! — возмутился несчастный Араи. — Почему ты обнимаешь Элисте, а не меня?
— Потому что наставница не кричит мне на ухо: «Сестрица, не уезжай!» И вообще-то я выражаю ей свое почтение.
— Вы хихикаете и щипаете друг друга за бока! Какое почтение?
Обе шаманки одновременно фыркнули и наконец-то отлипли друг от друга.
— Кого ты привела? — спросила Элисте.
— Это мои друзья. Идем, я вас познакомлю.
Найт сразу узнал женщину из своего сна. Это была та самая Элисте, о которой столько раз с восхищением и любовью говорила Аури.
Невероятно красивая кочевница приблизилась к окруженной молодежью четверке. На ее ногах были сандалии на тонкой подошве, привязанные к ступням мягкими полосками кожи, а на правой лодыжке поблескивали тонкие браслеты. Изящное кремовое платье доходило ей до пят, по бокам на нем было два разреза, через которые во время ходьбы были видны длинные красивые ноги с крепкими тренированными мышцами, а еще татуировка из переплетения замысловатых символов, тянущаяся от косточки на левой ноге до самого бедра и изчезающая под легкой тканью. Яркие украшения на шее и запястьях сочетались с медовым цветом миндалевидных глаз.
Маленькая родинка на щеке, длинные веера ресниц, пухлые губы, мягкий изгиб бровей, музыкальные пальцы и тонкая талия; величественная и в то же время легкая, грациозная походка, а также ласковая улыбка — все в ней было красиво и гармонично. Найт не солгал бы, сказав, что перед ним самая впечатляющая женщина из всех смертных, что ему доводилось видеть.
Медовый взор Элисте сразу заметил среди гостей необычного юношу. Ее брови чуть приподнялись. На Найте она задержала свой взгляд дольше, чем на остальных.
— Наставница, Араи, — Аури подошла к своим спутникам и начала представлять их племени. — Все, познакомьтесь. Вот этот рыжий хулиган — Вариан Анкретт. Не подпускайте его к еде, иначе от нее ничего не останется. И не смотрите, что он такой худенький. Слопает первое, второе и десерт у себя и у соседа.
— Аури! — ахнул Вариан. — Не верьте ей! Это клевета!
Но кусочек недоеденной лепешки в его руке и крошки на губах говорили сами за себя.
Кочевники посмеялись, и Аури продолжила:
— А это Хан Элияр. Тот самый.
Араи хлопнул себя по бедру:
— Я так и знал! Это моя сестра виновата в том, что у Покровителя Севера нет Посланника. Признавайся, Аури, что ты сделала с Кираном?
— О, это была не я. Хан сам неплохо справился, послав его трижды. Да, Хан?
Тот кивнул.
— Боги! Как же так? — восклицали шаманы с наигранным ужасом. — Этот человек опасен! Дикая, кого ж ты к нам привела? Что теперь делать?
— Сдадим его солдатам, — хмыкнула Элисте. — Выбирай, Хан Элияр: или мы тебя сейчас хватаем и везем в столицу — как раз подарочком им к празднику будешь, — или ты участвуешь в наших играх и показываешь, на что способен маг ветра. Такие, как ты, редко встречаются. Придется заплатить за наше молчание. А не сдав тебя, мы многое потеряем.
Хан подыграл, изображая досаду:
— Если попаду в руки серебряных рыцарей, одной поркой кнутом точно не отделаюсь. Придется принять твои условия.
— Не пожалей потом. От наших ребят ты уж точно не дождешься снисхождения.
Молодые шаманы закричали и засвистели в ответ.
— Тогда пусть не только Вариан и Хан участвуют, — сказала Аури. — Со мной приехал человек, способный голыми руками уложить целую толпу! Но лучше дать ему копье или хотя бы палку, чтобы он показал все свое мастерство. Народ, познакомьтесь с Иннае.
Северянин кивнул в знак приветствия. То, как представила его шаманка, вызвало у него улыбку, и даже взгляд заметно потеплел.
— Приятно познакомиться, — проговорил Нае на диалекте северных кочевников. Аури начала учить его во время путешествия, и он уже мог свободно говорить с ее соплеменниками на их языке. Лишь с легким акцентом. Его способности к обучению поражали.
— И мне приятно, — тоже на диалекте ответила Элисте и вновь перешла на ризский: — А твоя фамилия?
— Ее нет.
Кочевница внимательно изучала льдисто-голубые глаза молодого мужчины со светлыми волосами и смуглой кожей. Такая необычная внешность встречалась редко. В большинстве случаев шаманская кровь была сильнее, и дети рождались с темными волосами. Нае был исключением. А что до фамилии, либо у него ее действительно не было, либо он просто не хотел говорить. Все зависело от того, в какой семье он родился, и кем были его родители. Некоторые кочевники, создавая брачный союз с северянами и джейрийцами, брали фамилию супруга. Другие же решали сохранить традиции своего народа и, представляясь, называли племя, в котором родились или имена своих отца и матери. Если же в их роду был знаменитый предок, то часто упоминали его.
— Кто из твоих родных принадлежит к нашему народу? — спросила Элисте.
— Моя мать была кочевницей с севера, — сказал Нае.
— Она познакомила тебя с нашей культурой?
— Я не знал ее. Она умерла в момент моего рождения.
Его голос был ровным, но во взгляде мелькнул холод.
— Я желаю ей счастья в новом мире, — сказала Элисте, прикоснувшись к висевшему на шее амулету. — Добро пожаловать в семью. Все шаманы — братья и сестры. Мы рады, что ты пришел к нам. Если пожелаешь, мы научим тебя нашим обычаям.
— Благодарю, — сдержанно ответил Нае, чуть склонив голову.
Элисте улыбнулась и перевела взгляд на Найта.
Юноше казалось, что красавица читает его по лицу, как открытую книгу. Он мог только предположить, сколько ей лет. Учитывая, что во время сражения в Шетере она уже была взрослой и командовала кочевниками, то сейчас ей должно быть около тридцати или чуть больше. Но очевидно, что юное лицо с гладкой кожей без единого изъяна принадлежало молодой девушке.
О чудесах целительства и лекарствах, которые умели делать шаманы, было широко известно. И стоило лишь взглянуть на членов племени, чтобы понять, насколько те действенны. Даже старики выглядели бодрыми и свежими.
Северяне заранее обсудили с Найтом, говорить ли шаманам о том, кто он на самом деле. Тем из них, кто обладал способностью рассмотреть через глаза истинную сущность демона, не составило бы труда понять, что Найт не имеет к ним никакого отношения.
Аури была практически уверена, что Элисте узнает в Найте Покровителя. Так есть ли смысл скрывать? К тому же девушка доверяла своим соплеменникам. Она переживала лишь о том, что демону с Черничной горы было запрещено раскрывать свою личность перед смертными. Но ведь если старейшины Покровителей не узнают, то и бояться нечего. К тому же Киран уже мог нажаловаться.
Переглянувшись с Аури, юноша кивнул.
— Наставница, — сказала шаманка, — ты, наверное, уже заметила?
Элисте чуть склонила голову набок и хитро улыбнулась:
— Да. Как только увидела его глаза.
Кочевники стали тихо переговариваться на своем языке. Они были удивлены, заметив, что у гостя черные, как ночь, радужки и волосы. Но все понимали, что Аури никак не могла привести к ним демона. Они тоже ей доверяли.
Найт боялся, что все повторится, как во дворце Совета. Покровители не приняли его, так с чего бы это делать коневникам? Может, его даже прогонят. Они уже обсуждают его, уже смотрят косо и наверняка чувствуют, что он не такой, каким должен быть. Неправильный Покровитель.
Ну и ладно. Лишь бы это не повлияло на планы ребят и на их договор с племенем. Лишь бы печать на руке Хана не послужила для Элисте поводом отказать.
— Это долгая история, — сказала Аури. — Наше знакомство вышло... необычным. Только не падайте в обморок, народ. Его зовут Найт. И он Покровитель.
Все разговоры прекратились. Люди застыли с изумленными лицами, уставившись на высокого юношу с лаской на плече. Кисточка тоже замерла, всерьез приготовившись защищать Найта.
Первым подал голос Араи:
— Сестрица, ты... шутишь, что ли?
— Нет, это правда.
— Покровитель? Серьезно?! Ты привела не только того самого мага, но еще и Покровителя?!
— Ты что, мне не веришь?
— Ты... Вы... — Молодой лекарь не знал, как правильно обращаться к Найту. Выглядел-то этот черноглазый парень как его ровесник, но — милостивые боги! — ему вполне могла быть и тысяча лет! — Вы правда Покровитель?
Найт кашлянул и сказал:
— Да, я...
И тогда закричали старики:
— Боги, он же Покровитель!
— К нам пришел Покровитель!
— И эта девчонка молчала! Аури, разве так можно?!
Воительница хмыкнула, скрестив руки на груди:
— А как еще я должна была это рассказать? И вообще, меня сразу же сбили с ног и приволокли сюда. И его, кстати, тоже.
Парни и девушки, которые подхватили гостей под руки и потащили к юртам, весело болтая и хохоча, теперь побледнели и взволнованно переглядывались. Надо ли молить о прощении за такое наглое поведение?
Вдруг из толпы вышел старый шаман с заплетенными в косы от висков к затылку длинными седыми волосами. Он низко поклонился, встав перед Найтом, и заговорил:
— Простите нас. Прежде мои старые глаза видели лишь темных тварей, призраков и единожды духа-хранителя. Моя вина, что я не смог распознать Покровителя сразу.
Ожидавший совсем другой реакции Найт совсем растерялся, стремительно краснея:
— Нет, погодите...
— Простите нам нашу ошибку, господин! — сказал кочевник и опустился на колени.
Демон с Черничной горы потерял дар речи. А следом за стариком стали опускаться на траву и остальные. Несколько раз открыв и закрыв рот, Найт с мольбой посмотрел на Аури и ее наставницу. Последнюю, похоже, очень забавляло происходящее.
— Перестаньте смущать нашего гостя, — проговорила Элисте. — Поднимайтесь!
Те, кто уже успел коснуться коленями земли, в растерянности посмотрели на Найта. Заметив, что он в замешательстве не меньше, чем они, кочевники тут же встали и еще ближе подошли к удивительному юноше.
— Предводительница! — воскликнул старый шаман, не желая подниматься. — Мы должны поприветствовать Покровителя, как полагается!
— Но разве мы можем делать это против его воли? — возразила Элисте. — Посмотри, старейшина Далай. Ты его смущаешь.
Старик поднял свои темно-синие глаза и благоговейно вздохнул, приложив руку к груди в неизвестном Найту молитвенном жесте.
— Простите глупого старика, — с неохотой поднимаясь, поддерживаемый Аури, сказал шаман.
— Пожалуйста, не извиняйтесь! — Найт боялся, что такой древний старик, сильно расстроившись, может навредить этим своему здоровью.
— Ох, Этери! Благодарю тебя за то, что позволила этому старому мастеру печатей перед своей смертью увидеть одно из твоих созданий! Теперь в своей жизни я всего достиг, все повидал. Теперь можно и помереть спокойно!
— Дедуля Далай! — возмутился Араи. — Тебе рано помирать! Ты пил сегодня свое лекарство? Дедуля? Эй, старейшина! Лекарство свое, говорю, ты пи...
— Какое лекарство?! — вдруг заорал старик, заставив бесстрашную Аури с испуга подпрыгнуть, как и добрую половину присутствующих. — К демонам лекарство! Нет, милый мой! Ты прав! Нельзя мне помирать! В нашем племени Покровитель! Кем я буду, какой бесстыжей псиной, если не устрою в его честь праздник? Эй, молодежь! Доставайте вино, добудьте больше мяса, принесите цветов и... Хрен с ней! Откройте мой сундук с настойкой!
— Э-э-э, дедуля Далай?..
Но старейшина уже никого не слушал. У него вдруг случился такой прилив энергии, что он отмахнулся от Аури, подскочил к Найту, еще раз поклонился ему, согнувшись в пояснице, и, расталкивая людей, побежал к одной из больших юрт, возбужденно что-то бормоча себе под нос.
— Ну, — сказала Элисте, проводив старика взглядом и уважительно кивнув демону с Черничной горы, — добро пожаловать, Покровитель Найт. Шаманы северного племени, именуемого племенем Белого дракона, и Элисте, его предводительница, приветствуют тебя. Для нас это большая честь.
— Племя Белого дракона приветствует Покровителя! — хором закричали кочевники.
Найт так же склонил голову в ответ и улыбнулся.
— Спасибо, — сказал он на их диалекте. — Для меня это тоже большая честь.

        Примечание:
      
Купа́льница азиатская, или огонёк азиатский — травянистое многолетнее растение рода Купальница семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Еще эти цветы иногда называют «жарки».
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Глава 34. Рисунки, клевер, арконит

Жаркое солнце клонилось к закату. Ветер разносил по воздуху умопомрачительные запахи травы, цветов, специй, сочного жареного мяса, вина и настойки старейшины Далая. А еще древесины, свежих лепешек и воска, которым лучники смазывали тетиву
Люди суетились. Молодые бегали туда-сюда по поручениям старших. Работа кипела, разговоры не умолкали, звонкий смех разносился над станом кочевников, долетая до ушей собравшихся у юрты Элисте гостей.
С наступлением темноты должны были состояться состязания мечников и бои на шестах, а утром уже лучники будут выяснять, кто из них самый меткий. На закате же пройдут скачки. Всадники объедут всю долину и привезут с ее края цветок клевера.
Вороной конь Хана гордо гарцевал на зеленой траве. Лошади кочевников окружили его и Ханта, который тоже выделывался перед ними, позабыв и о Леди, и о Йене. А те в это время вместе с конем Нае, которого тот назвал Ясенем, принимали вкусные дары от ребятишек. Детям понравилось, как Аури украсила гриву своей лошади, и они тут же бросились заплетать косы остальным животным, делая за Кисточку всю ее работу.
Вскоре все участвующие в скачках стали готовить своих лошадей: чистить, расчесывать, седлать и ласково шептать им что-то на ухо. Парни и девушки привязывали на запястья и вешали на шею своим друзьям и возлюбленным плетеные браслеты и кулоны, заговоренные на удачу. На подобных играх часто звучали признания в любви и создавались новые пары. В большом племени Белого дракона их было немало.
Все переоделись в удобные штаны для верховой езды, надели перчатки и обувь. Больше двадцати всадников на закате были готовы мчаться вперед, обгоняя ветер. Среди них был и Хан.
Стоило лучнику свистнуть, как его конь тут же бросил соревноваться с Хантом за внимание кобыл и прискакал к своему хозяину, мотая густой чернильной гривой и взрыхляя мощными копытами землю. Наполовину северянин, как и Хан, этот конь был выше скакунов кочевников и заметно мускулистее. Но в скорости невысокие и грационые лошади, выращенные в степях и преодолевшие с людьми немалые расстояния, ничуть не уступали. Таких же лошадей использовали и в Шетере, а в Джейриа была распространена южная порода.
Белые, золотистые, рыжие и чубарые лошади с прямыми или вьющимися гривами и длинными стройными ногами хоть и не отличались особой ловкость, скоростью или выносливостью, но были умнее и больше других привязывались к хозяевам. Высоко ценились редкие соловые кони, которых любили использовать для верховой езды джейрийские дворяне. Их светлая с рыжиной шерсть блестела на южном солнце и казалось, будто человек сидит на золотой или бронзовой лошади. Иногда богатые северяне привозили из Джейриа соловых коней и всюду или хвастались.
Вычищая шерсть своего жеребца, седлая его и затягивая подпругу, Хан тоже шептал что-то ласковое, гладил коню лоб, целовал в нос и расчесывал шелковистую гриву.
Рисовавшие красками на лошадях подростки сначала боялись подойти к высокому незнакомцу, пока один из них не осмелился предложить нанести традиционные узоры на шею коня. Элияр не только позволил им это, но еще позвал младших, которые с радостью наплели множество аккуратных косичек и украсили их цветными нитками. Большой конь теперь напоминал черную скалу, на которой распустились маленькие цветы.
Довольные дети разбежались, а Хан поискал взглядом своих товарищей. Аури болтала с Элисте, братом и друзьями из племени. Она и Араи были удивительно похожи: те же глаза, тот же нос, те же губы и даже жесты. Даже смеялись они одинаково. Нае сидел рядом и расслабленно пил вино, слушая разговоры и иногда отвечая на вопросы. А Вариана в неизвестном направлении утащили юноши и девушки. Оставалось только гадать, вернут они Огонька или решат оставить себе.
Старейшина Далай и еще несколько человек окружили Найта и всячески пытались выспросить у него о божественном мире. Общались они на диалекте, поэтому Хан ни слова не понимал, зато по смущенному виду Найта было ясно, что ему непривычно получать столько внимания.
Элияр приподнял уголки губ. Поехать сюда было хорошей идеей. Сегодня он сможет сам посмотреть, на что способны кочевники. Да и Элисте показалась ему приятным человеком. С ней вполне возможно договориться.
В свете лучей закатного солнца смуглая кожа собравшихся на старте людей отливала медью, сливаясь с украшениями. Цветные камни поблескивали, косички развевались на ветру, а узоры на боках, шеях и ногах коней создавали праздничную атмосферу наряду с музыкой. Пожилые кочевницы исполняли какую-то старинную песню под звуки лютни, а юноши и девушки легко запрыгивали в седла и махали своим близким, широко улыбаясь.
Все с интересом поглядывали на Хана, возвышающегося на своем коне, шею которого украшали зеленые и белые завитки и символы, складывающиеся в приносящую удачу печать. Парня не волновало, работает она или нет, потому что единственной, кто мог обогнать его коня, была чистокровная северянка Леди. Но Вариан в скачках не участвовал, а его лошадь лениво жевала одежду одного из кормивших ее детей, требуя дать еще чего-нибудь вкусного.
Состязания открывала предводительница. Когда песня закончилась, и все участники оказались в седлах, Элисте вышла вперед с роскошным покрывалом в руках. На зеленой ткани были вышиты леса, горы, реки, парящие птицы, скачущие по степи табуны лошадей и олени с ветвистыми рогами и крадущиеся в тени деревьев волки. Серебряные и золотые нити блестели на солнце, оживляя картины природы. Мастерица, вышившая это покрывало, заслуживала низкий поклон и могла бы получить на рынке в Шетере как минимум пять золотых эдов за свою работу. Но это был приз победителю скачек.
— Старейшина Тори трудилась шесть месяцев, — сказала Элисте. — Не разочаруйте ее и меня. Всем приготовиться! Будьте быстры, как вода в горной реке. Мчитесь легко, как ветер над равниной. С вами сердца всего племени Белого дракона и благословение четырех богов. Главное — не забудьте о цветах! А здесь вас будет ждать еще одна ценая награда.
Всадники воодушивились сильнее, чем при виде покрывала. Кони в нетерпении переступали ногами и мотали головами. Зрители свистели, подбадривая участников и выкрикивая имена своих фаворитов.
— Хан! — Из толпы вместе с группой молодых кочевниц выбежал Вари с кумысом в одной руке и лепешкой в другой. — Ты должен победить! Я верю в тебя, учитель!
Юноша помахал надкушенной лепешкой и подпрыгнул, разбрызгивая кумыс на себя и людей рядом:
— Я поставил на тебя тридцать серебряных!
Хан закатил глаза. Кочевники плохо влияли на его младшего. И Аури в том числе, ведь это она научила ребенка делать ставки на друзей.
— Он твой учитель? Огонек, ты не говорил! — загомонили девушки. — Чему он тебя обучил? Расскажи!
— Ничему хорошему, — не краснея, врал Вариан, думая, что Хан его не слышит. — Он показал, как можно подделать документы и прибавить себе год, чтобы попасть в армию. А еще он знает столько ругательств! Говорят, в Джейриа живут добрые люди, но он постоян...
Кашель прервал его на полуслове. Вариан круглыми глазами уставился на Хана и его улыбку, больше похожую на оскал.
Лучник поднял бровь и с порывом ветра донес тихо сказанные слова до ушей паренька:
— Я маг. Забыл?
— Но я же не врал! — надулся Вари. — Мне ведь только недавно стукнуло восемнадцать.
Хан грозно прищурился:
— Кто научил тебя стрелять?
— Ты, великий учитель!
— А кто подарил тебе новые кинжалы?
— Ты, щедрый наставник!
— Тогда кого ты должен восхвалять, а не позорить?
— Тебя! Ты лучший старший на свете! Ну, после Аури, потому что она тренирует меня и покупает сладости. И Нае — он всегда заботится о моем здоровье. А еще...
— Продолжишь — и завтра вместо новых кинжалов найдешь конфету и лекарство от несварения.
— ...а еще ты все равно самый лучший! — моментально переобулся Вариан.
Кочевники захохотали, а Хан закатил глаза. Длинный язык этого негодника когда-нибудь доведет его до беды.
Всадники выстроились в одну длинную линию. Яркие, отважные, веселые и шумные. Чтобы их перекричать, Элисте усилила голос шаманской печатью и скомандовала:
— Приготовиться. Вперед!
Кони разом сорвались с места. Из-под копыт полетела земля и трава. Всадники засвистели, подгоняя своих скакунов и попеременно опережая друг друга.
Хан один раз видел скачки во время обучения в военной академии. Тогда участвовал не он сам, а два его однокурсника и сосед по комнате. Большой тренировочный полигон переоборудовали специально для соревнований. Множество людей пришли посмотреть, устроившись в роскошной ложе для аристократов и на обычных местах, где рядами стояли лавки.
Наездники были одеты в белые узкие брюки, высокие сапоги и элегантные форменные пиджаки. Все выглядело официально и торжественно. Кричали и радовались от души только простые люди, а дворяне обсуждали породы лошадей, наследников богатых семей, политику и тех, кто не приехал, а значит, появилась отличная возможность перемыть им косточки.
Скачки этих напыщенных павлинов и разряженных в пух и прах куриц с высокими противными голосами почти не интересовали. Хан только мельком услышал их разговоры, когда вместе с соседом, занявшим второе место, они пришли, чтобы получить поздравления от высокомерных лордов, капризных леди и заискивающих перед ними студентов из простых семей или детей бедных дворян. Мечтая получить покровительство от кого-нибудь богатого и влиятельного, они из кожи вон лезли, чтобы показать себя с лучшей стороны.
Будучи редким магом ветра, Хан и так получал много внимания. Ректор был им доволен, хотя частенько ругал за дерзкое поведение.
Но Элияр не видел смысла лебезить перед кем-то и унижаться ради их благосклонности. На скачках он нагрубил молодому лорду, решившему отпустить комментарий по поводу его внешнего вида. А потом оказалось, что этот гусь в белоснежном костюме и с сапфирами в ушах — первый принц Ризы Андрей, выехавший поразвлечься вместе со своей младшей сестрой.
Хан ушел с торжества с пощечиной от принцессы и получил выговор от ректора, а потом целую неделю в качестве наказания убирал конюшни. Так что от скачек у него остались не самые приятные впечатления.
Но здесь, среди кочевников, все было иначе. Все наслаждались быстрой ездой, свистели и подгоняли друг друга, не особо переживая о том, кто победит.
Пристроившись в середине и поддерживая один темп, Хан не спешил вырываться вперед. Вместе с другими он с грохотом мчался по равнине в сторону гор.
— Эй, маг ветра! — выкрикнула кочевница с очень длинными волосами, заплетенными в бьющуюся на ветру косу. — Лови!
Приблизившись на своей чалой лошади, она бросила что-то маленькое. Хан поймал браслет из тонких полосок кожи и деревянных бусин. Повертев украшение в руке, он спросил:
— Зачем?
— Участвовать в играх без амулета на удачу плохая примета. Это подарок!
— Спасибо, но я в такое не верю.
— Ты же воин! Все воины верят.
Хан хмыкнул в ответ, но браслет все-таки надел.
— Я верю только в себя, — сказал он и пришпорил коня.
Другие тоже ускорились. Кавалькада растянулась, и впереди началась борьба за лидерство. Ветер хлестал в лицо, запутывая волосы. Дорога поднималась в гору, но выносливые лошади почти не устали. А Хан был уже в первой пятерке.
Впереди показался усеянный клевером луг, похожий на розовый ковер. Скакавшие впереди кочевники начали замедляться и на ходу, низко наклонившись, срывать цветы. Некоторые свешивались вниз головой, обхватив лошадь ногами, а некоторые спрыгивали и тут же снова взлетали в седло, будто подбрасываемые ветром.
Хану тоже пришлось спуститься. Он зажал сорванный клевер в зубах и, вскочив на коня, охваченный азартом, помчался обгонять остальных.
Солнце почти скрылось за горизонтом. Его последние лучи светили всадникам в глаза, но те, щурясь и прижимаясь к спинам лошадей, лишь ускорялись. Несколько участников вырвались вперед, преследуя лидера и опережая друг друга. Среди них была и длинноволосая девушка на чалом коне.
— Маг ветра, где же ты? — крикнула она через плечо. — Неужели отстал?
— Смотришь не туда!
Черной молнией большой конь промчался мимо нее с другой стороны.
Девушка хмыкнула и пришпорила свою лошадь, но ей было уже не угнаться за северянином.
Члены племени у юрт ожидали появления первых всадников. Все юные шаманы, с которыми успел подружиться Вариан, единодушно болели за Хана, хотя в скачках участвовали друзья и родственники некоторых из них. Устроив Огонька на ковре, они вручили ему бумагу и уголь, окружили и наблюдали, как правой рукой он делает наброски лошадей, а левой закидывает в рот очищенные кедровые орешки.
— Огонек, нарисуешь меня?
— И меня! Пожалуйста, Огонек! Ты такой талантливый художник!
— А мне нарисуй розу. Ты умеешь?
— Конечно, — самодовольно кивал Вариан. — Я и купальницу могу, и ландыши, и пионы. Кому пионы?
— Мне! Мне!
Араи тоже был здесь. Именно он чистил орешки для художника и следил, чтобы тот по рассеянности не сунул в рот кусочек угля.
— А ты рисовал мою сестру? — спросил лекарь.
— Да, но все рисунки остались в старом блокноте, а он — в Шетере. Леди Изабелла отобрала его у меня.
— Зачем?
— Сказала, что красотой надо делиться.
— Только поэтому?
— Еще болтала что-то про наброски Найта и Кисточки. Но я не слушал, я ел.
— Кто такая Кисточка?
— Ласка Найта.
— Вы с ним так близки? — удивился Араи. — Вы легко называете его по имени.
— А еще Хан ругает его и зовет пернатым дураком.
— Как?!
— Ну, он же Хан. — Юноша трагически вздохнул. — И такой невоспитанный человек — мой учитель. Вы не обращайте внимания, если он будет грубить или ворчать. У него очень плохой характер. В гарнизоне ходили слухи, что однажды он голыми руками оторвал демону крылья, а во время учебы у него были проблемы с дисциплиной. И чего Покровитель Севера в нем такого нашел, а? Вот я гораздо лучше! Или Аури. Или Нае! Так, кто просил нарисовать хорька? Забирайте.
— Это не хорек, это ласка.
— Это Кисточка? Какая милая!
Вариан озадаченно почесал макушку:
— Хм, я немного задумался. Мне переделать?
Девушка, державшая в руках листок с изображением ласки, замотала головой:
— Нет! Мне очень нравится зверушка Покровителя!
— Хорошо, тогда что даль...
— И мне Кисточку нарисуй! — заголосили кочевники, протягивая чистые листы бумаги. — Пожалуйста, и мне!
Никогда ни до, ни после этого Вариан не рисовал одно и то же существо со стольких ракурсов и в таком количестве. Успеху Кисточки позавидовала бы даже модель, позирующая для художников в шетерском университете искусств.
А тем временем Найту с трудом удалось вырваться из цепких морщинистых рук старейшины Далая, пытавшегося то ли показать свое гостеприимство и уважение, то ли просто споить его ядреной настойкой из каких-то лесных ягод. Спрятавшись с Кисточкой рядом с Нае, в тишине сидящим у юрты, Найт перевел дух и вместе с молчаливым мужчиной стал наблюдать за кочевниками. Ласка, накормленная стариками и наглаженная детьми, спала на цветастом ковре, свернувшись колечком.
Но и здесь старый шаман нашел Покровителя.
— Вы нас покинули! Мы что-то сделали не так? — едва не плача, причитал Далай, а за ним стояли еще четверо старейшин, с несчастным видом теребя свои амулеты. Как понял Найт, это были религиозные атрибуты, роль которых выполняли в храмах статуи богов-создателей. Элисте тоже носила такой амулет с четырьмя камешками зеленого, белого, красного и синего цвета.
— Вовсе нет! — Найт любезно улыбался, придумывая, как отвертеться от еще одного разговора. — Мне приятно общаться с вами! Просто... Ну, я...
— Уважаемые старейшины, — вмешался Нае, — ваша вина лишь в том, что вы очень внимательны и гостеприимны. Не стоит так переживать. Покровитель никуда не убежит, так дайте же ему немного посидеть в тишине.
Найт открыл и закрыл рот. Старейшины синхронно моргнули с растерянными лицами.
«Иннае, зачем же так прямо? Они теперь расстроятся!» — подумал демон с Черничной горы. Но старики вдруг закивали, касаясь своих амулетов.
— Мы вас утомили, господин! — воскликнул Далай. — Что ж вы сразу не сказали? Просим прощения!
— Я же просил вас называть меня просто На...
— Вы такой вежливый! — проскрипела столетняя шаманка, беззубо улыбаясь. — Мы больше вас не потревожим. Пожалуйста, отдыхайте.
И старики, ни капли не расстроившись, засеменили к своей юрте.
— Спасибо, — сказал Найт.
Нае молча кивнул.
Сидя на ковре и навалившись на большой валик, набитый соломой, Найт поднял Кисточку и положил к себе на живот. Коричнево-белый комочек шерсти зашевелился, и показалась мордочка с длинными усиками и коричневым носиком. Ласка открыла глазки, секунду посмотрела на демона с Черничной горы и снова уснула.
— Нае, — позвал Найт. — Можно задать тебе один вопрос?
— Все зависит от того, что это будет за вопрос. — Северянин перевернулся со спины на бок и подпер голову рукой. Из-за высокого роста его ноги в черных сапогах лежали не на ковре, а на траве. — На личный я не отвечу, уж извини.
— Скажи, зачем вы собрались к демонам?
Нае не удивился:
— И давно ты догадался? Или услышал наш разговор?
Он не сказал «подслушал», и Найт решил, что северянин не злится. Он пожал плечами.
— Сложил два и два. И Хан слишком нервничает. — Покровитель помолчал и добавил: — Да, я слышал обрывок вашего разговора по дороге.
Не мог же он сказать: «Мне приснились демонические волки и то, как я орал на весь лес «Элияр!» А еще, кажется, я схожу с ума».
Нае снова ничуть не рассердился. Протянув руку, он стал водить пальцем по ковру, рисуя подобие карты.
— Вот тут Шетер. Здесь Аркон. Мы сейчас примерно тут. Если нам удастся договориться с племенем Элисте, а они смогут привлечь на помощь другие племена, то один из городов окажется под их защитой. Кочевники редко вступают в сражения, хотя и считаются умелыми воинами. Так что убедить их будет трудно. Главная их ценность — свобода и племя. Если Элисте решит, что опасность для них слишком велика, она не поведет их ни в Шетер, ни тем более в Аркон.
— У кочевников плохие отношения с арконцами?
— У арконцев плохое отношение к кочевникам. К тому же десять лет назад Элисте потеряла в битве с демонами многих своих соплеменников. Больше она не станет так рисковать.
— Она обладает какой-то способностью... предвидения?
Нае задумчиво посмотрел на Найта и проговорил:
— Что-то вроде. Так сказала Аури.
— Если в Арконе не жалуют шаманов, то вы хотите направить их в Шетер?
— Все будет зависеть от их решения.
— А демоны? Ведь в Арконе их ненавидят больше всего. А еще Каррин не допустит, чтобы они пришли в город.
— Каррин? — уголок губ Нае дернулся в легкой усмешке. — Да, если она появится, то будет в ярости. Но появится ли? За двадцать лет Эпохи Бедствий кто-нибудь пришел?
— Ты обижен на Покровителей, как и Хан?
— Нет. У меня нет на вас обиды, да и неприязни тоже. Мне все равно. Я просто хочу выполнить свой долг, защищая Север. Не уверен, что вообще верил в ваше существование до появления Кирана. — Нае провел рукой по ковру, разглаживая ворс. — Можем ли мы быть уверены, что в трудный момент придет Каррин или кто-то другой? В Шетере с демонами сражались люди. В Джейриа мы с Ханом и другими студентами защищали академию. Погибли сотни тысяч, но никто не пришел. Ты ведь Покровитель, Найт. Ты знаешь, почему нас бросили на двадцать лет?
— Я... — Юноша почувствовал, что в горле у него пересохло. — Я не знаю. Меня сложно назвать частью божественного мира. Я скорее... лишь наполовину Покровитель. Рядом с ними я чужак, как...
— Бастард, — редкая для Нае улыбка на этот раз получилась ироничной и немного грустной. — Не думал, что у бессмертных бывают подобные проблемы. Это очень сближает вас с людьми. Хотя ты в принципе больше похож на человека, чем на Покровителя.
— Это комплимент?
— Как тебе больше нравится.
Все собрались встречать победителя скачек, подготовили воду для лошадей и делали последние ставки, звеня монетами и украшениями. Нае с Найтом поднялись и подошли к толпе.
Покровитель погладил проснувшуюся ласку и тихо сказал:
— Но ведь ехать к демонам опасно. Даже если их не интересует Север, зачем им помогать людям бороться со своими сородичами?
— Из-за старой вражды.
— Ты имеешь в виду Великую войну, когда демоны с севера отказались сражаться с Покровителями?
— Да. Хоть и прошли две тысячи лет, ни одни, ни другие не предпринимали попыток воссоединиться. Мы готовы рискнуть. Может, из этой поездки ничего не выйдет, но мы будем знать, что сделали все, что было в наших силах.
— Тогда... можно мне с вами?
Нае собирался ответить, но в этот момент кочевники подняли страшный шум, ведь наконец-то стал известен победитель первого соревнования. Всадники  возвращались по одному или группами. Раздавалось лошадиное ржание, удары копыт об землю и приветственные возгласы, но громче всех кричали одно имя:
— Хан Элияр! Хан Элияр!
— Напоите его коня, скорее!
— Хан Элияр! Ай да маг ветра!
Иннае хмыкнул. Очевидно, он не сомневался в победе друга.
Найт протиснулся между кочевниками, окружившими Хана и его блестящего от пота скакуна, чтобы увидеть момент награждения.
Элисте забрала у победителя цветок клевера и торжественно вручила ему покрывало.
— Признаю, ты хорош, — сказала она. — Я рада, что решила не выдавать тебя рыцарям.
Хан ухмыльнулся:
— Благодарю, предводительница.
— Что ж, а теперь обещанная дополнительная награда.
Элисте достала из кармана маленькую коробочку, а из нее — серебряную цепочку с темно-красным кристаллом, ярко сверкнувшим в последних лучах солнца.
Все восхищенно затаили дыхание. Большинство присутствующих сразу почувствовали исходящую от украшения энергию. Найт тоже ощутил что-то знакомое и неприятное, напомнившее о его визитах во дворец Совета.
— Арконит, — произнес Нае. — Элисте щедра на подарки.
— Арконит... — Найт вспомнил, как читал об этом драгоценом камне. — Считается, что это кровь Покровителей.
— Да, погибших в Великой войне. Эти камни добывают только в Арконе, на полях былых сражений.
— Они стоят баснословно дорого.
— Верно. Даже в столице не все могут себе позволить носить арконит.
— Думаю, Хан его не примет.
— Почему?
Найт покачал головой:
— Смотри.
Элисте вернула кулон в коробочку и протянула Элияру:
— Поздравляю тебя с победой. Думаю, как маг ты понимаешь нематериальную ценность этого подарка.
Лучник в ответ поклонился, но коробочку не взял:
— Элисте, я понимаю и очень благодарен, но не могу принять его.
— Почему же?
Хан кашлянул:
— Мы можем поговорить об этом отдельно?
— Хорошо. Поговорим в моей юрте. — Предводительница закрыла коробочку с кулоном и обратилась к соплеменникам. — Мы отлучимся ненадолго. Продолжайте праздник и готовьтесь к сражениям на мечах. Сегодня мы посмотрим, чему научилась наша маленькая волчица на границе!
Толпа снова зашумела.
— Я давно хотел сразиться с тобой, Аури! — выкрикнул молодой кочевник, еще не спустившийся после скачек с коня.
— Вставай в очередь! — ответила шагавшая за наставницей девушка, сделав на ходу поворот. — Мне еще до тебя сказали это семь человек.
— Но когда придет моя очередь, ты уже устанешь. Как быть?
— Шутишь? Я только разогреюсь! Эй, Вариан!
— Чего?
Рыжий юноша с перепачканными в угле пальцами оторвался от рисования уже тридцатой Кисточки, которая почему-то больше смахивала на невиданное чудовище, но все равно оставалась милой.
— Иди сюда. Тебя ждем.
— Ой! — Он подскочил, роняя листы бумаги. — Народ, я скоро вернусь!
— Мы принесем тебе оленины! — пообещали кочевницы.
— А я принесу лучший воск для лука! — выкрикнул Араи, прижимавший к груди несколько портретов сестры. — И мазь от мозолей!
Вариан отсалютовал и последним скрылся в украшенной яркими тканями юрте.
Все шаманы, наблюдавшие за гостями и предводительницей, теперь обратили свое внимание на молодого целителя.
— За сколько продашь портрет сестры? — спросил один из парней, участвовавших в скачках.
— Тебе — ни за сколько, — отрезал Араи.
— А мне? — подал голос другой.
— Нет.
— Ну, а мне?
— Они не продаются! Пока кто-то из вас, придурки, не победит мою сестру, можете даже не надеяться на ее внимание!
— А я привез из города дорогие ингридиенты для лекарств. Обменяешь на портрет, а?
— Ни за что!
— Ну пожалуйста!
С гневным воплем молодой лекарь убежал в свою юрту, вцепившись в портреты, будто их могли вырвать у него из рук.
Разочарованные парни вздохнули и стали готовиться к сражению за очередную награду и, кто знает, может, за будущую невесту?

Глава 35. Очень талантливая шаманка

Элисте щелкнула пальцами, и круглое пространство юрты осветили магические камни в клювах трех железных птиц с раскрытыми крыльями. Шаманка указала на ковер и подушки, лежащие на полу перед низеньким диванчиком с валиком в качестве спинки.
— Садитесь. Чувствуйте себя как дома.
Сама она устроилась напротив гостей и закурила длинную трубку. Не спрашивая наставницу, Аури полезла в ее вещи и выудила чайник, который наполнила водой, подвесила над очагом и бросила внутрь заварку. Запахло смородиной.
Найт, опустившись на ковер, ощутил откуда-то сбоку, где стоял большой сундук, знакомую энергию, но не придал этому значения.
— Итак, — Элисте выпустила колечко дыма, — я вас слушаю.
Хан указал на коробочку в ее руке:
— Это ведь арконит?
— Да.
— Аури, я точно могу ей доверять?
— Как мне, — кивнула девушка.
— Хорошо. Видишь ли, я не смогу носить камень из крови Покровителя. — Лучник снял перчатку и продемонстрировал печать. — У меня небольшая проблема.
В глазах Элисте вспыхнул интерес:
— Как я и думала. Чего ты хочешь?
— Разорвать контракт.
— А чего хочет твой Покровитель?
Под ее проницательным взглядом Найт почувствовал себя неловко.
Он сказал:
— Это была случайность. Я не его Покровитель.
— Символы на ваших руках говорят обратное.
— Ты умеешь читать на божественном?
— Разумеется. Я очень талантливая шаманка.
Найт и Хан переглянулись.
— Сможешь помочь? — спросил лучник. — И что ты за это хочешь?
Женщина захохотала:
— Аха-ха! Какие же вы забавные! Просите меня, смертную, разорвать божественный контакт!
— Так ты не сможешь?
— Никто не сможет! Даже Покровители. Единственный вариант — исполнить желание. Но с этим у вас проблемы, не так ли?
— Я его не знаю, — признался Найт.
Он не понимал, почему Элисте так веселится, широко улыбаясь и выдыхая дым. Неужели их просьба кажется ей забавной?
— Могу я узнать, какого цвета твои крылья?
Найт удивленно моргнул:
— Но зачем?
— Это не из-за печати. Хочу кое в чем убедиться.
Демон с Черничной горы сомневался две секунды.
— Черные.
Элисте улыбнулась еще шире, демонстрируя красивые белые зубы. Казалось, она вот-вот заурчит, как довольная кошка.
— Сожалею, Покровитель и его глупый Посланник, — промурлыкала шаманка. Оторопевший Хан открыл рот, но ему не дали сказать и слова. — Если печать появилась, значит, так надо. Это не случайность.
— Но я ведь просто хотел помочь ему подняться, — пробормотал Найт. — Я не произносил заклинание.
— Почему ты не знаешь желание?
— Потому что я не помню своего прошлого.
— Так откуда же тебе знать, что нужно сделать, чтобы заключить контракт? — Элисте вытряхнула пепел из трубки и отложила ее в сторону. — Я только смертная шаманка. Этот вопрос тебе нужно обсуждать с кем-то постарше. Но я точно знаю одно: печать не снять, ее можно только временно спрятать.
— Как? — Хан подался вперед, внимая ее словам и забыв, что его назвали глупым. — Ты это можешь?
— Могу.
— Что ты хо...
— Подожди, — усмехнулась Элисте. — Моя печать будет работать лишь до того момента, как вы прикоснетесь друг к другу. Придется быть осторожными. И мне не нужна плата от друга Аури. Он ведь твой друг, моя маленькая волчица?
«Маленькая волчица», которая, кстати, была на несколько сантиметров выше своей наставницы, кивнула.
— Хорошо. Тогда давайте оба свои руки.
Хан и Найт подвинулись на ковре ближе к Элисте и протянули ладони. Шаманка приложила их друг к другу и сказала не двигаться. Над ее пальцами вспыхнула янтарная печать и начала расслаиваться, превращаясь в подобие многоэтажной башни. Опустившись на соединенные ладони, она замерцала ярче.
Найт зашипел от жгучей боли, а Хан нахмурился.
— Потерпите еще немного. Хм, вот и все. Теперь вам нельзя касаться друг друга, иначе мои старания пойдут насмарку.
Найт тупо смотрел на свою чистую ладонь.
Сидящий рядом Вариан воскликнул:
— Пусто!
— Ладно, пусть так, — кивнул Хан. — Спасибо.
— Тогда твой приз я отдам другому, — сказала Элисте и протянула коробочку с арконитом Нае.
— Мне? — удивился тот.
— Считай это даром в честь того, что я принимаю тебя в наше племя. Ты наполовину кочевник, у тебя должно быть хоть одно украшение. Хотя энергия арконита и неприятна тем, у кого уже заключен контракт, тебя она будет защищать. Кровь Покровителя из Аркона, ограненная нашими мастерами. Разве не символично?
— Символично?
Элисте улыбалась, а Нае пристально смотрел на нее, не торопясь забирать подарок. Наконец он проговорил, взяв коробочку:
— Благодарю предводительницу за щедрость.
— Щедростью я называю услугу, оказываемую чужим людям, а ты один из нас. Заботиться о семье — мой долг, — после того, как она серьезно сказала это, улыбка снова расцвела на ее алых губах. — Береги этот камешек. Если потеряешь, я расстроюсь.
— Не потеряю.
Чайник закипел, и Аури разлила ароматный чай по маленьким пиалам. С улицы все еще пахло мясом, а по юрте разносился аромат смородиновых листьев. Найт отсел подальше от Хана, чтобы случайно не коснуться его. По лицу лучника было не понять, удовлетворен ли он таким результатом. В то же время Покровитель не знал, что ему самому следует думать, ведь контракт остался: тонкая нить не порвалась, на другом ее конце ощущалось присутствие.
Сделав глоток чая, заговорила Элисте:
— Я полагаю, это не все, что вы от меня хотели?
Слово взял Нае:
— Мы надеемся, что ты и твое племя станете нашими союзниками на войне, и что вы поможете убедить в этом других кочевников. Шетеру и Аркону нужна поддержка опытных воинов и целителей. Армия из столицы не сможет прибыть быстро, а на границе каждый солдат на счету. Рекрутов набирают лишь из беженцев и добровольцев, а дворяне бездействуют. Вся надежда на вас.
— Мне известно об этом. И о куполе над Шетером тоже. Скажи что-нибудь новое.
— Леди Изабелла уже все продумала и организовала, но этого недостаточно. Мы не можем просить подкрепления у Джейриа или перебросить войска с границы, а совет в столице состоится только зимой. Тогда мы приложим все усилия, чтобы дворяне наконец открыли глаза и осознали серьезность ситуации, но появление Покровителя — отличный повод для них не вмешиваться. Как только Киран выберет Посланника, защиту Севера окончательно повесят на него.
Элисте вздохнула:
— За десять лет ничего не изменилось. Именно поэтому мы предпочитаем оставаться в стороне. Если Северу суждено пасть, то это вина этих людей. Наш дом там, где мы.
— Во мне тоже течет кровь кочевников, но я не могу понять тебя. Ради Севера...
— А что Север сделал ради тебя, Нае? А ради тебя, Хан?
— Я не отступлю, — твердо сказал Элияр. — Джейриа тоже часть Севера. Это моя родина. Осуждаешь аристократов, но сама не лучше. Ты боишься?
Губы Элисте растянулись в лукавой улыбке:
— Как и ожидалось от благородных людей. Аури нашла себе хороших друзей и союзников. Нет, я не боюсь. Моей силы достаточно, чтобы не умереть на поле боя, но я несу ответственность за племя, а не только за свою жизнь.
— Мы пока ничего не обещаем, — сказал Нае. — Но все знают и уважают Элисте, как великую воительницу, мага и Живой огонь Шетера. Если пойдешь ты, за тобой пойдут и другие племена.
Нервничая, Вариан выпил уже три пиалы чая, а Хан к своему даже не притронулся. Аури смотрела на наставницу с надеждой, и та тепло улыбнулась.
— Спасибо за похвалу, Нае. — Элисте наполнила свою трубку дорогим табаком из мешочка на поясе и снова закурила. — Аури уже рассказала, куда вы направляетесь, когда показывала чертеж княжны. Если бы моя ученица так не рвалась рисковать жизнью и оставалась рядом, я была бы счастлива. Вот только ты уже взрослая, Аури, я не могу удерживать тебя. Но для начала мне нужно кое-что проверить.
Движения ее рук над огнем и позвякивание браслетов напомнили Найту о его сне. Языки пламени и дым из трубки вились вокруг пальцев Элисте, будто шелковые ленты на ветру. Медовые глаза превратились в расплавленное золото, а косички заколыхались от потоков жара и магии.
— Прогноз хороший. — Довольная шаманка стряхнула с рук искры, будто те были лишь каплями воды. Ее прекрасное лицо было скрыто за дымкой, а пушистые ресницы слегка опущены. — В будущем определенно получится защитить Шетер.
— Вы увидели это в огне?! — круглые глаза Вариана были похожи на медные блюдца.
— Я могу узнать, будет ли моя затея удачной, и ждет ли меня или кого-то еще смертельная опасность. Я не вижу будущее, Огонек. Я же не Сибилла.
— Все равно это невероятная способность!
— Хм, ты прав. И на этом мои таланты не ограничиваются.
По физиономии Вариана было понятно, что он в предвкушении увидеть, на какие еще чудеса способна предводительница.
— А что насчет Аркона? — спросил Нае.
— Поговорим об этом позже. — Прищурившись, Элисте перевела взгляд на Хана. — Гораздо интереснее то, что я увидела о тебе.
Лучник вздернул бровь:
— И что там? Я героически помру из-за перерасхода магии? Или меня сожрет какая-нибудь тварь?
— Забавное у тебя представление об интересном. Нет, я надеялась увидеть, будет ли безопасным путь каждого из вас, но о тебе я не вижу ничего. Возможно, причина в том, что рядом с тобой Покровитель, и твоя судьба непредсказуема. Или кто-то мешает мне на нее смотреть. В любом случае, вам всем надо быть осторожными, а тебе в особенности. И тебе, Огонек. Будь внимателен.
Вариан энергично закивал.
Элисте улыбнулась и перекинула несколько украшенных подвесками косичек через плечо:
— Что ж, на сегодня я потратила много энергии для печати, так что другие мои таланты вы увидите завтра. А сейчас не пора ли нам продолжить соревнования?
«И все? — недоумевал Найт. — Почему это так отличается от того, что мне снилось? Я все же предсказатель или нет?»
Остальные тоже удивились тому, как Элисте резко поменяла свое решение.
Шаманка хмыкнула:
— А чего вы так смотрите? Привели Покровителя, показали чертеж и думали, я не соглашусь? Тем более я доверяю своему чутью больше, чем словам кого бы то ни было. Оно никогда меня не подводит. — Поднявшись с диванчика и взглянув на кучку людей на ковре, она выдохнула колечко дыма и продолжила: — Кстати, кое-кому назначили восемь дуэлей на мечах. А еще этот кое-кто хвастался умениями Нае. Так и собираетесь здесь сидеть?
— Наставница, ты же такая упрямая. Я думала, что...
— Волчонок вырос в большую волчицу и может идти куда хочет. Я не собираюсь привязывать тебя к дереву, как в прошлый раз.
— А меня дядя запер в комнате, когда я сказал, что пойду воевать, — с гордостью заявил Вариан. — Но я взломал замок и сбежал!
— Твой дядя правильно сделал, — сказала Аури, — но ему следовало еще и привязать тебя для надежности.
— Но ведь ты в итоге тоже сбежала!
Элисте хмыкнула:
— Просто я отпустила ее после того, как она два дня слезно молила позволить ей совершить подвиг. Было так мило!
Все покосились на Аури, которая старательно делала вид, что ей совсем не стыдно. Подхватив под руку Вариана, она быстро поднялась и сообщила:
— Мне еще надо меч почистить, а его ждут ребята. Мы пойдем.
И она направилась к выходу.
Но ловкая рука Элисте смогла дотянуться до ее щечки и ущипнуть:
— Моя маленькая волчица рвется в бой!
Аури вскрикнула и убежала, утащив за собой хихикающего Вариана.

        
      
Состязания продолжились сражениями на мечах. В свете факелов в центре поляны сошлись Аури и ее первый противник. Как и ожидалось, девушка легко победила. А потом снова. И снова. И еще. Немного отдохнув и выпив вина, она победила в пятый раз. Шестой противник доставил чуть больше проблем, а седьмой уже был настолько пьян, что не мог держать меч. Когда пришел черед восьмого, пьяна была и Аури.
— Говорила, что только разогреешься, а вон как устала, — ухмылялся кочевник, перехватывая меч обеими руками.
— Я полна энергии! — Аури парировала его удар и пошатнулась. — Вари, ты нарисовал?
Юноша, не отрываясь от своего блокнота, ответил:
— Почти. Но есть проблемка.
— Какая?
— Ты слишком быстро двигаешься.
— Мне замереть?
— Будь добра.
Девушка встала в героическую позу, замахнувшись мечом. Ее противник был возмущен, но даже пьяная, шаманка легко отбивала все его атаки, умудряясь еще и позировать. В конце концов меч парня вылетел из рук и воткнулся в землю.
Аури поклонилась аплодирующей толпе:
— Благодарю. Наставница, где мой приз?
Элисте поманила ее пальчиком и вручила новенькое седло с тиснением на коже и красивую уздечку, украшенную металлическими бляшками и несколькими драгоценными камнями. Под тяжестью амуниции Аури шлепнулась на землю.
Кочевники захохотали, а она захныкала:
— Элисте, помоги!
Та вздохнула и быстро создала пару печатей Ясного разума, протрезвляя свою ученицу, но поднимать ее не стала, а лишь бросила в дополнение к седлу и уздечке новый вальтрап. Как раз этот момент и запечатлел Вариан на очередном рисунке.
Соревнования плавно перетекли к битвам на шестах, а толпа — к другой площадке.
Нае стоял в стороне и разминался. К нему подплыла счастливая Аури и ткнула локтем в бок:
— Эй, ты доволен? Наставница поможет нам.
— Да, доволен.
— По тебе не заметно, — надула губки шаманка.
— Аури, — Нае протянул ей руки, чтобы она завязала шнурки на наручах, — почему ты пошла на войну?
— Сам ведь знаешь.
— Но ты могла остаться здесь, с родными, в безопасности. Для кочевников ведь важнее всего племя.
— Верно. Для меня нет никого дороже Араи и Элисте.
— Тогда почему?
— А ты думал, у нас нет понятия долга и чести? — Аури сильно дернула шнурки, туго стягивая запястье мужчины. — Думал, Элисте откажет, и ты убедишься в этом?
Между бровями Нае появилась вертикальная складка:
— Я имел в виду другое.
— Не знаю, что сделали тебе кочевники, — произнесла Аури, не отрывая взгляд от своих быстро двигающихся пальцев, — не знаю, почему полгода с момента нашего знакомства ты не хотел доверять мне свою спину. Про битву при Анне ты так толком ничего и не объяснил, о своем прошлом говорить не хочешь, всегда отчужденный и молчаливый. Зато решил расспрашивать меня. Скажи, Иннае, кто я?
— Аури...
— Мне известно, как меня зовут. Скажи, кто я тебе? А Вари? Почему только Хан знает о тебе больше, чем твое имя и клички твоих бывших питомцев? Думаешь, я не замечаю твои взгляды? Я же не дура. — Сделав небольшую паузу, она сказала: — Я нравлюсь тебе, но ты чего-то боишься.
Нае молчал, а Аури продолжала затягивать наручи. Завязав аккуратный бантик, она улыбнулась:
— У вас с Ханом похожие проблемы. Я знаю, о чем ты хотел поговорить. Но я не останусь здесь и тоже пойду к демонам. Я не боюсь их и не боюсь доверять людям. А если ты не хочешь рассказывать о себе и доверять мне... пожалуйста, то, что ты делал...
Шоколадные глаза смотрели с теплотой, пушистые ресницы были чуть опущены, что придавало ее взгляду мягкость и нежность. Но слова звучали иные:
— Больше так не делай.
Она ушла, а Нае так ничего и не сказал. В первом же бою он проиграл и отправился спать раньше других.
До состязаний лучников еще было время. Некоторые кочевники легли поспать до рассвета, некоторые сидели у большого костра, болтали и рассматривали рисунки углем на грубой бумаге.
Найт тоже пошел вместе с Аури и Ханом в юрту к Араи, уже подготовившим им всем спальные места. Нашелся Июль, который, сытый и довольный, посапывал под боком у лекаря. Найт потрепал песика за ухом и устроился рядом, положив задремавшую Кисточку на маленькую подушку.
Сон к демону с Черничной горы не шел, и он полночи пялился в темноту, а когда наконец уснул, увидел бессвязный кошмар. Невыспавшийся и злой, Найт вышел на рассвете на улицу и увидел кочевников, расставляющих мишени. Рядом тут же материализовался старейшина Далай, будто ждал его появления
— Господин Найт, прошу, пойдемте со мной! — заголосил старик. — Надеюсь, вам понравится подарок, который мы приготовили.
И утащил лохматого после сна и растерявшегося юношу в неизвестном направлении. Кисточка проводила их взглядом и пошла клянчить у детей лакомства и наводить суету.

Глава 36. Баллада

Говорят, крейнцы находчивые, северяне отважные, джейрийцы дружелюбные, а харсанцы гостеприимные. Но что же кочевники? Если спросить крейнцев, они ответят: «Наглые и шумные». Северяне пожмут плечами и скажут, что с ними весело, а еще у многих в Ризе найдется хотя бы один друг кочевник. Джейрийцы наверняка вспомнят какую-нибудь забавную историю и добавят, что шаманы всегда приходят на помощь и знают много интересного. Харсанцы же осудят их беспечность и похвалят приверженность традициям, сделав акцент на том, что именно Харсан — родина мастеров печатей и массивов, удалых воинов и знаменитых целителей.
У Найта теперь было свое мнение: кочевники — очень искренние люди. Говорят, что думают, открыто злятся, от всей души радуются, честно решают споры и разделяют обязанности. Все племя — один живой организм, здоровый и энергичный. И в данный момент некоторая его часть, утащив Покровителя в юрту старейшин, начала бурную деятельность, шурша тканями и позвякивая украшениями.
С одной стороны суетился Далай:
— Примерьте это!
С другой, кряхтя и цокая языком, седая кочевница перебирала подвески, кольца и браслеты. Тем временем другие старейшины кружили по юрте, словно помолодели лет на двадцать, и приносили все новые и новые вещи.
— Это лучший шелк. Привезли из Дахада в прошлом году.
— Гляньте на эту тунику. Какая тут вышивка! Ее сделала старейшина Тори.
— Думаю, вам больше подойдут эти брюки, господин Найт. Ах, а может, все-таки эти?
— Что вы предпочитаете: рубины, аметисты, сапфиры или изумруды? Или же вам больше нравится этот огненный опал?
— У вас такая светлая кожа и тонкая талия, господин Найт! Вам обязательно нужно это подчеркнуть!
— Кхе-кхе. Господин, простите за дерзость, но не могли бы вы сказать, какой у вас размер ноги?
Найт успел только моргнуть — и его окружили, засыпая вопросами и комплиментами. Стоило лишь начать говорить им, чтобы не переживали и не утруждались так ради него, как куча одежды разных цветов и фасонов увеличилась вдвое. По словам Далая, старейшины были обеспокоены тем, что спутники Найта, простые люди, получили призы и много внимания, а ему еще ничего не подарили. Так юноша и оказался здесь без возможности сбежать от суетливых стариков, решивших приодеть Покровителя.
— Красный цвет чудесно смотрится! Что скажете?
Найт взглянул на яркую рубашку с узорами в виде переплетающихся ветвей и листьев и покачал головой:
— Я ношу в основном черный.
— Почему? — Милая седая женщина, та самая старейшина Тори, вышившая покрывало для победителя скачек, расстроенно прижала рубашку к груди.
— Мне... — Найт помедлил, задумавшись, как лучше ответить. — Просто мне нравится.
Старушка растерянно моргнула, не понимая, как красивому и улыбчивому Покровителю может нравиться одеваться так мрачно.
— Чего застыла, сестра? — заворчал Далай. — Ты же слышала: господину нравится! Неси другую одежду.
Тори вздохнула, убрала красную рубашку к неподходящим вещам и достала черную с крошечными серебряными звездочками по краям рукавов, а также брюки с вставками из замши, которые прекрасно подошли бы и для верховой езды, и для повседневной носки. Взглянув на одежду, женщина сочла ее недостойной и собиралась бросить, но Найт ее остановил.
— Мы ведь хотели вас нарядить! — воскликнул Далай, хватаясь за голову. — Все решат, что мы не нашли вещей получше! Господин, пожалуйста, посмотрите на этот шелк!
Найт вежливо улыбался, но был непреклонен:
— Мне нравится это.
— Хотя бы рубашку другую! — не сдавался старик.
— Нет.
— Хотя бы больше вышивки!
— Не хочу.
— Тогда наденьте эти украшения с рубинами!
— Красный — точно не мой цвет. А у вас есть обсидиан или горный хрусталь?
— Милостивые боги! Они даже не драгоценные!
Отчаявшийся старейшина был готов рвать на себе волосы. Он ведь пообещал Элисте нарядить Найта, а тот продолжал упираться! Где это видано, чтобы смертному дарили редчайший арконит, а Покровителю — полудрагоценные камни?! Молодые его засмеют! Скажут: «Дедуля Далай оказался бесстыжей псиной, раз допустил такое. Позор тебе, старый пень».
После долгих уговоров и нытья старейшины Найту все же положили в новенькую походную сумку еще одни брюки, рубашку и куртку, а на поясе у него красовался широкий ремень с серебряными бляшками, черными и синими камнями, кисточками из конского волоса и подвеской в виде маленькой птички из обсидиана. Подслеповатая старушка, долго что-то искавшая среди украшений, с беззубой улыбкой протянула юноше три браслета.
— Спасибо. — Принимая украшения из ее морщинистых сухих рук, Найт чувствовал теплоту в сердце. — Спасибо вам всем большое.
— Мы очень рады, что вы к нам пришли, — сказала Тори, пока Далай в тайне от Найта засовывал тому в сумку горсть подвесок и цветастый платок. — Может, все-таки хотите отдельную юрту?
Демон с Черничной горы как раз в этот момент встретился взглядом со стариком и увидел, как радостно блеснули его синие глаза.
«Опять!» — испугался Найт и воскликнул:
— Не надо!
Пока старейшины мучили Покровителя, Хан и остальные потихоньку выползали из юрты Араи. Сначала подскочил Вариан и побежал готовить лук и стрелы, потом Нае с каменным лицом пошел проверять лошадей. Через некоторое время выплыла помятая и лохматая Аури, широко зевая и щурясь на яркое солнце. Араи с Июлем вышли следом и сразу направились за едой.
Хан и Кисточка встретились у входа и с неприязнью уставились друг на друга. Ласка держала в зубах кусок мяса, утащенный у готовивших завтрак тетушек, а лучник с полотенцем на плечах направлялся к реке.
— Где с утра пораньше шляется твой хозяин?
Даже если бы Кисточка могла говорить, то в ответ она бы лишь фыркнула или послала Хана куда подальше.
Когда Элияр вернулся, в юрте его уже ждали все остальные, а также горячие лепешки, рыба, чай и переодетый Найт. Кисточка играла с подвеской у него на поясе, а Июль лежал у ног и выпрашивал еду, преданно виляя хвостом.
Запеченная на открытом огне рыба с пряностями и свежей зеленью исчезла в два счета, и Араи пошел за добавкой. Мягкое белое мясо таяло во рту, а специи были в меру острые и не перебивали вкус. Аромат зеленого чая с цитрусами вызывал аппетит. Вслед за рыбой был съеден целый мешочек сушеных фруктов.
После завтрака соревнования продолжились. Кочевники собрались на стрельбище и ожидаемо начали делать ставки.
Аури высыпала горсть серебряников на стол и заявила:
— Ставлю на Нери.
Лицо Вариана выражало вселенскую скорбь и неописуемый шок. Даже слова застряли у него в горле и вырвались в виде изумленного писка с нотками ярости.
— Что за странные звуки ты издаешь? — ухмыльнулась шаманка. — Я не собираюсь проигрывать деньги только ради того, чтобы поддержать тебя.
— Но...
— О, Нери! Я поставила на тебя!
Аури как ветром сдуло в сторону небольшой группы кочевников, которые вчера от радости сбили ее с ног. Среди них была и невысокая девушка с синими глазами. Лук в ее руках представлял собой настоящее произведение искусства, а перья на стрелах, торчащих из колчана на спине, были голубого цвета.
С унылым видом Вариан достал одну из своих стрел, самых простых, что использовались на границе, и трагично вздохнул:
— Как пережить такое предательство? Застрелюсь.
Хан хмыкнул:
— Попробуй.
— Ты поставишь на меня, учитель?
— Что за глупый вопрос? — сказал Элияр, и лицо Вариана озарила улыбка. — Здесь столько людей, взявших в руки лук еще в раннем детстве. Даже я вряд ли смогу победить.
Казалось, пышные кудряшки несчастного художника поникли от этих слов, словно листья завявшего растения:
— Вы все меня не любите! Предатели!
— Я поставлю на тебя, — сказал Найт, выкладывая три жалких серебряных эда — все, что осталось у него с момента отбытия с Черничной горы.
— Я построю тебе храм! — возликовал Вариан.
— Эм, не надо.
Паренек убежал готовиться, а Найт спросил ухмыляющегося Хана:
— Зачем ты сказал ему это?
— Смотри, как он распалился от злости. Теперь захочет доказать, что лучше меня. Думаю, он победит. — И Хан выложил на стол золотую монету. — Ставлю на Огонька.
Но Вариан не победил. Победила Нери. Много денег досталось Аури, а Найт снова стал нищим. Зато Огоньку дали приз за второе место — кисти из конского волоса и набор безумно дорогих красок из Харсана. Уже к вечеру была готова первая картина — поле купальницы и скачущие по нему лошади. Араи пообещал продать ее на ярмарке в столице.
Кочевники начинали собирать вещи, складывать утварь и мешки с лечебными травами в повозки, готовясь скоро отправиться в путь, а северяне запасались едой, чтобы уже утром поехать в сторону гор. С наступлением темноты развели большой костер. Рассевшись вокруг, люди болтали, играли на лютнях, флейтах и барабанах знакомые мотивы, напевали и дожаривали остатки мяса. Его аромат смешивался с запахами специй и табака. Завораживающе отсвечивали украшения, тут и там сверкали улыбки. Малыши зевали, и матери уносили их в юрты спать, а отцы тем временем играли в «Охоту», пили вино и обсуждали соревнования.
Оторвав Вариана от рисования, подростки потащили его играть в прятки, а Найта вновь окружили старейшины. Пока он рассказывал о своей пещере, в его волосах появилось несколько крохотных косичек с медными заколками. Их заплела Нери, кстати, внучка Далая.
Над огнем вспыхнула алая печать, заставив его гореть ровно. Со своего места поднялась Элисте и, мягко ступая по траве, вышла к костру. Ее бусы, браслеты и длинные серьги мелодично позвякивали. Разговоры моментально стихли. Все смотрели на предводительницу.
— Север летом так прекрасен, — с улыбкой произнесла она своим чарующим голосом. — И как прекрасны сегодня Кларисса и Нур, украшающие небо. Как нежен ветер, мягка трава и хороша компания. Мы кочуем по этим равнинам из века в век, наблюдаем за миром и совершенствуем наше искусство. Всех наших книг не прочесть, преданий и сказок не сосчитать. Но любимые песни есть у каждого племени. Может быть, однажды песня о вашем путешествии тоже станет нашей любимой? — Она посмотрела на сидящих среди шаманов Найта и северян и подмигнула им. — А сегодня мы порадуем гостей одной старой балладой.
Элисте взмахнула рукой. Пламя, подчиняясь ей, изогнулось, взвилось и затанцевало, разбрасывая искры. Благодаря действию печати оно не могло обжечь людей. Музыканты ударили в барабаны, постепенно вступила флейта и лютни в руках у Араи и Аури.
Голос Элисте звучал еще прекраснее, когда она запела.

        
      

        По легенде одной, в давние времена
      

        В небе не было звезд, не светила луна.
      

        Ночь кошмарна, темна, в ней чудовищ не счесть.
      

        В тихий город пришла тревожная весть...
      

        
      
У этой хорошо знакомой Найту баллады был перевод на ризский, так что ее знали не только кочевники, но и другие жители Севера, в том числе джейрийцы.
Легкими, как взмах крыла бабочки, движениями рук Элисте рисовала в воздухе огненные картины. Она была очень редким исключением, когда среди шаманов появлялись стихийники. Еще реже встречались лишь шаманы, которые не могли использовать магию.
Тени танцующих кочевников метались на земле, наклыдываясь друг на друга, украшения звенели и сверкали, а искры вились вокруг, будто светлячки.

        
      

        Рядом, в старом лесу, затаилася тьма.
      

        Люди, в страхе дрожа, закрылись в домах.
      

        А старушка в приюте, считая детей,
      

        Не нашла четверых малышей.
      

        
          
        
      

        Умоляла помочь, горько слезы лила.
      

        За какие грехи ей такая беда?
      

        Даже воины качали в ответ головой,
      

        Но в приюте нашелся бесстрашный герой.
      

        
          
        
      

        Ему люди твердили: «Останься, глупец!
      

        В ночь ты сделаешь шаг — и, считай, не жилец.
      

        Их уже не спасти, нету силы такой!»
      

        Но безумец ушел, только меч взял с собой.
      

        
      
В конце концов Аури не выдержала, передала инструмент подруге, вбежала в круг танцующих и тоже запела. Ее более низкий голос идеально слилился со звонким сопрано Элисте.

        
      

        Он полночи один темных тварей рубил,
      

        За приютских детей никого не щадил.
      

        И дорогу ему лишь фонарь освещал,
      

        Но и в нем фитилек догорал.
      

        
      
Кочевники танцевали вокруг костра, перестраиваясь, касаясь друг друга и изгибаясь в такт мелодии. Их предводительница была художником, огонь и люди — красками, а ночь — холстом.
— Эта песня кажется мне знакомой, — задумчиво проговорил Хан.
— Это «Баллада о ночи и луне». — Найт поймал на ладонь негорячие искры. — Я слышал ее на празднике, когда гулял с сестрой.
— Ты так толком и не рассказал о ней, — Хан сегодня был необычайно дружелюбен. — Ее зовут Лейла, да?
У Найта тоже было хорошее настроение. Он решил пооткровенничать:
— Тогда я соврал.
Хан закатил глаза.
— На самом деле ее зовут Лейсан.
Услышав это, Вариан аж подпрыгнул:
— Как хранительницу полей Джейриа?!
— Ну, это она и есть.
— Обалдеть! — реакция рыжего юноши на каждую шокирующую новость о Найте всегда была одинаковая, но от этого не менее искренняя и бурная. — А какая она?
Найт улыбнулся, обнажая клыки и опуская чернильные ресницы. Перед его мысленным взором появилось нежное лицо очаровательной хранительницы.
— Очень милая и добрая, веселая, заботливая... и постоянно пытается меня накормить.
Вопросы из Вариана посыпались градом:
— А это правда, что у нее фиолетовые глаза? Правда, что она дарит людям пшеницу и рожь? А какие у нее крылья? Она высокая? Какой у нее дом? Правда, что в нее влюбится каждый, кто ее увидит?
Светящиеся рисунки парили над поляной и людьми. Круговорот плетеных браслетов, камней и клыков на кожаных шнурках, косички с перьями и медными подвесками, улыбки и голоса. Хана затянуло в омут воспоминаний, во времена, когда он не думал о мести, никого не терял и еще не запачкал руки в крови. Среди кочевников ему чудился знакомый силуэт, в песне слышался любимый голос. Может, виновата настойка Далая?
Тут Вариана подхватили под руки и утащили танцевать очарованные им и его талантами кочевницы.
— Покровитель Найт, а вы не хотите присоединиться? — предложила Нери, протягивая ему руку.
— Да, будет прекрасно! — поддержали остальные, включая старейшин.
Найт легко согласился и пошел со всеми к костру, где развернулось большое представление. Его тут же втянули в круг танцующих. А Хан лишь хмыкнул и снова погрузился в свои мысли.
Вспоминать Джейриа было отрадно, но в то же время очень больно. Обычно Хан старался думать о полях и лугах, ярких улицах и улыбчивых людях. Но потом в сознании каждый раз всплывала кровавая картина разрушенной академии, мертвые студенты и преподаватели, ректор, защищавший клетку с черными канарейками до последнего вздоха, хохочущие маги из Крейна и одна отважная женщина с теплым взглядом и нежной улыбкой...
— Я скучаю, — сказал Хан одними губами.
Когда-то он поклялся совершить возмездие и превратить в пыль тех, кто отнял ее у него. А после обещал вернуться домой. Как она и хотела, он будет беречь свою жизнь.
Рассеянно глядя на неумело повторяющего движения за кочевниками и весело улыбающегося Вари, Хан потерял из вида Найта. Он решил, отправить Покровителя вместе с племенем до ближайшего города, где есть с храм и портал. Пусть возвращается к себе и продолжает искать способ разорвать контракт. Может, сестра ему в этом подсобит.
Неважно, что сказала Элисте. Она все равно не может знать больше, чем божества. Хан не успокоится, пока не избавится от печати, которая клеймом привязывала его к тому, из-за кого постоянно что-то шло не так. Нельзя умирать, спасая бессмертного идиота.
Пламя по желанию Элисте изменило форму: образы чудовищ и сражающегося с ними человека стали всполохами, напоминающими неясные силуэты. Голос, зазвучавший вслед за мелодией лютни, не принадлежал никому из кочевников. Хан услышал восхищенные вздохи девушек.

        
      

        Меч звенит, льется кровь. Битве нету конца,
      

        Значит, смерть уже ждет глупого храбреца.
      

        Но внезапно чудовища бросились прочь.
      

        Перед девой прекрасной растаяла ночь.
      

        
          
        
      

        Ее волосы — шелк. И платье до пят.
      

        Босая, глаза, словно угли, горят.
      

        Из дрожащей руки меч на землю упал.
      

        Божество пред собою герой увидал.
      

        
      
Огненные силуэты собрались вокруг высокого юноши в черной рубашке, сделавшего поворот и оказавшегося напротив Элисте. Все обступили танцующую пару, составляя новый рисунок в форме полукруга.
У Найта не было ни акцента, ни ошибок в движениях, словно он с детства жил среди кочевников и исполнял эти песни и танцы. Угольные глаза и волосы будто поглощали свет. Тело быстро двигалось, окруженное искрами, которые опускались на одежду, лицо и руки. Как если бы у теплой летней ночи вдруг появилось воплощение. Раньше Хан знал только одного человека, способного так же петь и танцевать.
Девушки зашептались, а старейшины закивали друг другу, будто с чем-то соглашаясь. Даже особенно молчаливый и мрачный с прошлого вечера и теперь неотрывно следивший за кем-то в толпе Нае перестал курить длинную трубку и удивленно поднял брови.
Тем временем Элисте уступила место в центре танцующим в паре Найту и Аури и сама продолжила петь.

        
          
        
      

        А она говорит: «Как я рада тебе!
      

        Много лет я спасала людей в темноте
      

        И ждала, что хоть кто-то за ними придет.
      

        Оказался труслив человеческий род.
      

        
          
        
      

        Но за смелость твою я луну подарю,
      

        А заодно сердце и верность мою.
      

        И покуда луна эта будет цела,
      

        Ты найдешь меня всюду, где б я ни была».
      

        
      
Барабаны на время стихли, а флейта зазвучала громко и торжественно.

        
      

        И юноша утром вернулся домой,
      

        Спасенных без счета привел за собой.
      

        Все славили силу и храбрость его,
      

        Про деву же он не сказал ничего.
      

        
          
        
      

        Но каждую ночь он с луной уходил,
      

        Любимую всюду всегда находил.
      

        В сияющем свете не смели враги
      

        Приблизиться к этой прекрасной любви.
      

        
          
        
      

        Но сердце коварно людское подчас,
      

        А зависти кто не подвластен из нас?
      

        Герой же людей за врагов не считал.
      

        И кто-то луну в один вечер украл.

        
      
Флейта смолкла, тревожно застучали барабаны. Три голоса поочередно рассказывали старую историю о преданности и любви.

        
      

        Решили тогда ее люди делить,
      

        Чтоб ночью без страха по миру ходить.
      

        Разбили напрасно — погасла Луна.
      

        А дева любимого долго ждала.
      

        
          
        
      

        Ей в город нельзя, но он не пришел.
      

        Неужто другую себе там нашел?
      

        А может, случилась какая беда?
      

        Ведь клялся же он ей в любви навсегда.
      

        
          
        
      

        Искала всю ночь, кричала, звала,
      

        Под грудой чудовищ с рассветом нашла.
      

        Ни крови, ни сердца, ни жизни... лишь меч
      

        С осколком луны умудрился сберечь.
      

        
          
        
      

        Рыдала несчастная дева три дня,
      

        Разбились хрустальные слезы, звеня,
      

        На небе рассыпались звездным ковром,
      

        Чтоб путник любой отыскал по ним дом.
      

        
          
        
      

        «Пусть не в силах твое тело я оживить,
      

        Лишь душу смогла в этот мир возвратить,
      

        Собрала новый свет, превратила в луну,
      

        Я на звездное небо тебя подниму.
      

        
          
        
      

        Но всему есть конец, как и силе моей.
      

        Оставаться причин нету в мире людей,
      

        Лучше вечно с тобой в этом небе сиять.
      

        Две влюбленных луны будут мир охранять.
      

        
          
        
      

        И легенда гласит: нет чудовищ с тех пор,
      

        От сияния лун они скрылись средь гор.
      

        Ночь прекрасна, светла и любовью полна.
      

        А в лесу старом роза во тьме расцвела.
      

Глава 37. Прошлое и будущее

Наутро кочевники провожали четверых отважных безумцев в путь. Найт с Кисточкой и Июль, которого с радостью забрал к себе Араи, тоже были в числе провожающих, потому что Хан на вопрос Покровителя о том, можно ли поехать и ему, сказал «нет». И все. Он даже не ругался и вообще казался каким-то мрачным и отрешенным. А еще Найт заметил, что Аури почти не разговаривает с Нае. Неизменным оставалось лишь настроение Вариана, с широкой улыбкой принимающего подарки от кочевниц.
— Огонек, этот талисман будет охранять тебя от демонов. Он из освященного в храме серебра.
— А это браслет на удачу.
— Возьми и мой подарок. Я сделала кисточку из конского волоса специально для тебя!
Вари едва успевал благодарить их и рассовывать подарки по карманам.
Внезапно одна шаманка выкрикнула:
— Когда вернешься, женись на мне, Огонек!
Юный сердцеед замер и покраснел от шеи до кончиков ушей. Девушки захохотали и стали повторять «женись на мне», все больше его смущая.
— Вы... Я... Да что!..
В итоге храбрый воин сбежал, выронив несколько подарков по дороге.
— Не лезь больше в горящие дома спасать собак, — напутствовала Аури, вплетая в волосы Найта медную подвеску на тоненькой ниточке. — Вот, это еще один вариант печати Незнакомца. Ее сделал дедуля Далай. Будет работать целую неделю. Этого хватит, чтобы без проблем вернуться на Черничную гору.
— Спасибо, — пальцы юноши тронули подвеску, и он улыбнулся.
— Не злись на Хана и не воспринимай его слова близко к сердцу. Он многое повидал и иногда забывает, что не все люди такие же толстокожие, как он.
— Я понимаю.
— Что ж, буду с нетерпением ждать, когда снова смогу выпить твоего вина и искупаться в источниках. — Аури подмигнула. — Если селяне опять будут чудить, скажи, что шаманка обещала наслать на них стаю комаров и несварение.
Найт усмехнулся:
— Пожалуй, чтобы сохранить с тобой хорошие отношения, они смирятся и с десятью демонами с Черничной горы.
Аури хмыкнула, вздернув подбородок, а потом неожиданно серьезно сказала:
— Извини за то, как мы вели себя с тобой в начале. И я, и Нае, и тем более Хан.
— Вы ведь не знали.
— Незнание — не оправдание. Так говорит Элисте.
— Она поразительная.
— Проведешь с ней чуть больше времени — поймешь насколько. Что ж, нам пора. — С этими слова Аури легко запрыгнула в седло и отсалютовала. — Удачи! Надеюсь, еще встретимся!
Найт тепло улыбнулся:
— И вам удачи.
Вариан напоследок крепко обнял Покровителя и подарил ему несколько рисунков, потом долго тискал Кисточку и Июля, пока одна не убежала, укусив его, а другой не был отобран Араи. Уезжая, паренек махал своим новым друзьям и едва не расплакался.
Нае кивнул Найту и еще раз поблагодарил Элисте за арконит, а Хан отдал ей на хранение свое покрывало. Когда лучник встетился глазами с Покровителем, стоявшим чуть в стороне ото всех и глядевшим вслед уезжающим северянам, его взгляд смягчился, словно в этот момент он решил забыть все ссоры и спокойно разойтись.
По губам Хана Найт прочитал: «Прощай».
Черный конь ударил копытом и тряхнул гривой, словно тоже решил попрощаться.
Юноша склонил голову набок и с улыбкой ответил: «Не умри».
Хан вскинул брови, как бы говоря: «Неужели ты думаешь, что я могу облажаться?»
Кочевники кричали, желая путешественникам удачи и прося благословения для них у богов, а Найт подумал, что хотел бы провести с этими людьми больше времени.
Весь день он помогал шаманам собирать вещи, расчесывал гривы лошадей и отмахивался от причитаний Далая о том, что Покровителю не пристало заниматься такими делами. Вечером все снова собрались у костра, долго болтали, пели и немного потанцевали под быструю музыку лютни.
Подростки ходили к реке проводить какой-то обряд и заодно искупали Июля. Мокрый и счасливый, он прыгнул на Найта и принялся лизать ему лицо. Старик Далай, увидев, во что превратилась подаренная Покровителю рубашка, выронил изо рта кусок жареного мяса прямо в чашу с вином.
Элисте предложила Найту переодеться у нее в юрте во что-нибудь попроще и заодно собралась показать какой-то артефакт.
Пока юноша менял испачканную лапами Июля и насквозь помокшую рубашку на простую льняную тоже черного цвета, предводительница достала из большого сундука кольцо из серебра с белым полупрозрачным камнем.
— Ты сказал, что твоей аурой сложно управлять. — Элисте протянула Найту кольцо и объяснила: — С ним будет удобнее путешествовать и тренироваться. Когда магия переполняет его владельца, камень темнеет и помогает лучше контролировать ее. Так шанс того, что кто-то почувствует твою ауру, значительно уменьшится.
— Не думал, что шаманы делают такие артефакты. — Юноша с интересом рассматривал украшение. — Вам ведь не нужно контролировать и прятать свою магию.
— Мы изготавливаем и продаем много полезных вещей для стихийников, сторонников и даже оборотней. Последним, кстати, такое кольцо тоже может быть полезно, если они хотят жить среди людей и не выделяться. Оно подавляет звериную природу.
— Спасибо за подарок.
Элисте отмахнулась:
— Пустяки. Не каждый день встречаешь Покровителя. Стыдно не подарить тебе хотя бы такую мелочь.
Надевая кольцо на палец, Найт с сожалением подумал об одном юном оборотне, которому эта «мелочь» могла бы спасти жизнь. Интересно, душа Лизы уже попала в другой мир? Хороша ли будет ее новая жизнь?
Элисте предложила выпить чая и показала еще несколько артефактов. Казалось, она знала все об этом мире: от действия каждой целебной травы до свойств отвара, приготовленного из шкуры харсанских саламандр; от титулов ризийских дворян до обычаев восточных королевств; от имен всех духов-хранителей Юралии до количества храмов Покровителей в Дорене. Не в силах сдержать любопытство, Найт продолжал задавать вопросы, а Элисте с улыбкой отвечала.
— Значит, фениксы не вымерли? — удивился демон с Черничной горы, запивая чаем очередной кусочек щербета.
— Некоторые считают, что они нашли лазейку в ткани бытия и убежали в другой мир. Другие говорят, что теперь фениксы обитают на огненном острове где-то в Южном океане. А может, они придумали, как скрыть свою природу или даже превратились в иных существ. В любом случае, это самые прекрасные птицы из когда-либо существовавших.
Найт увидел легкий след тоски во взгляде кочевницы. Она некоторое время задумчиво курила трубку, а потом вздохнула:
— К сожалению, нельзя вернуться в прошлое и исправить ошибки, которые люди совершали из поколения в поколение.
— А есть ли способ узнать о прошлом?
— Я ждала, что ты задашь этот вопрос. Но я могу лишь указать дорогу к воспоминаниям, запертым глубоко в твоем сознании.
Найт воодушевился, ведь это уже звучало очень обнадеживающе!
— Как?
— Через сны. Снилось ли тебе что-нибудь странное?
— Я редко что-то запоминаю. В основном мне снятся кошмары. — Он тщательно подбирал слова. — Иногда я вижу вещи, которые не могут быть частью моих воспоминаний. А до нашей встречи я видел, как ты разговаривала с Ханом и Нае. В том сне ты им отказала.
Элисте вскинула брови:
— Возможно, ты обладаешь даром предвидения. Это большая редкость.
— Предвидение? У кого-то вроде меня?
— Я заметила, что ты невысокого мнения о себе.
— Ты ведь и сама понимаешь, Элисте, — юноша невесело улыбнулся, — что я ненормальный Покровитель.
— А есть нормальные?
В насмешливом взгляде шаманки не было ни капли благоговения перед божествами. Найт не удивился. В конце концов, был Хан, который не стеснялся выражаться действительно грубо.
— Предположим, что я провидец. Могу ли я менять будущее?
— Вполне вероятно, иначе какой смысл в видениях? Ничто не происходит просто так. И, заметь, я не отказалась. Значит, ты уже что-то изменил. — Элисте отложила трубку и стала формировать сложную печать. — Это поможет тебе быстрее вспомнить прошлое. Но предупреждаю: кошмары усилятся. Я бы дала тебе упокаивающее снадобье, но на Покровителя оно не подействует.
— Ничего. — Найт улыбнулся. К кошмарам он давно привык. — Мне нужно скорее найти способ разорвать контракт или выполнить желание.
— Твоя воля.
Элисте сделала завершающее движение пальцами и толкнула печать к юноше. Сложный узор из символов и пересекающихся кругов исчез у него над головой.
— Мы отправляемся послезавтра, — сказала предводительница, подогревая чайник магией и наливая себе и Найту кипятка. — Пока не доедем до ближайшего храма, я смогу понаблюдать за действием печати.
— Почему ты помогаешь мне?
— Потому что хочется, а тебе нужна моя помощь. Знаешь, как высшему созданию тебе не достает толики высокомерия.
— Буду стараться это исправить.
Найт снова ночевал у Араи. Июль забрался к нему под покрывало и сладко посапывал. Мягкое теплое тельце под боком давало ощущение уюта. Мысли текли спокойной рекой, увлекая Найта в мрачное царство сна.

        
      
Четверо всадников медленно ехали по лесу, изредка переговариваясь и освещая себе путь магическим камнем. Впереди шел черный конь и настороженно прял ушами, ловя каждый звук в непроглядной тьме. Высокие кроны деревьев терялись в небе, а тучи заслонили обе луны. Это зловещее и неестественно тихое место было похоже на отдельный мир, холодный и мертвый. Лишь изредка слышалось хлопанье крыльев или уханье сов.
— Вариан, прекрати ерзать в седле, — заворчала Аури.
— Я уже почти зад не чувствую, — пожаловался юноша. — Может, остановимся на привал?
— Нет, — отрезал Хан, не оборачиваясь.
— Почему-у?
— За нами кто-то следит.
— Кто?! — Вариан быстро огляделся, пытаясь заметить в темноте какое-нибудь подозрительное движение или промелькнувший свет. — Никого нет.
— Прислушайтесь. Слышите рычание?
Но как ни старался, Вари не мог уловить ничего, кроме похрустывания хвои и веток под копытами, а еще дыхания коней и шелеста крыльев пролетевшей мимо совы.
Хан нахмурился:
— Возможно, показалось.
Вариан вздохнул, достал из кармана кусочек вяленого мяса и стал жевать. Он задумчиво протянул:
— Интересно, как там Найт с Кисточкой поживают?
— Думаю, уже вернулись домой, — сказала Аури.
— Эх, сейчас бы поесть стряпню тетушек. — Пошарив в карманах, юноша помрачнел. — Орешки кончились...
Сзади цыкнули языком и чем-то зашуршали.
Вариан обернулся и поймал брошеный Нае мешочек, полный орехов.
— Спасибо!
Некоторое время было слышно лишь щелканье скорлупы и довольный хруст.
— Все-таки кедровые — самые вку...
— Тихо, — оборвал Хан.
— А? — Огонек замер с открытым ртом.
— Теперь слышите?
— Да что опять?! Ничего же не...
Раздавшийся из чащи вой пробрал до костей, как ледяной ветер на берегу Хрустального океана. Ему вторил еще один, еще и еще со всех сторон.
— Нас окружили, — констатировал Хан. — Я ведь говорил.
— Да какая теперь разница?! — воскликнул Вариан. — Вы когда-нибудь бились с волками?
— Мне доводилось сталкиваться с ними. — Нае прокрутил в руке позаимствованное у шаманов легкое укороченное копье с длинным наконечником и направил его в ту сторону, откуда доносился самый громкий вой. — Они разделились. Одна часть стаи будет пытаться загнать нас к другой. Сначала попробуем их спугнуть и прорваться. Вариан, стрелы.
— Понял!
Юноша достал громовую стрелу и натянул лук.
— Стрелять надо в обе стороны одновременно. Приготовьтесь быстро уезжать влево.
Лошади тоже чувствовали, что их окружили хищники, и занервничали, топчась на месте и мотая головами.
Аури создала печать Ясного ума и погладила свою кобылу, успокаивая:
— Тише, Инэ. Я не дам тебя в обиду.
— Они подбираются ближе, — сказал Хан, тоже активируя стрелу. — Сзади их больше.
— Сколько? — спросил Нае.
— Около двадцати, — прислушавшись, используя ветер, подсчитал Элияр. — Стая огромная.
— Возможно, где-то прячутся еще.
Крепко сжимавшая рукоять бастарда Аури выдохнула:
— Боги... Эти волки необычные. Я даже на расстоянии чувствую мощную демоническую энергию. Слышала, что демоны могут ими управлять.
— Прекрасно. Тогда пусть попрощаются со своими питомцами, — с хищной улыбкой и горящими ожиданием битвы глазами Хан выглядел по-настоящему пугающим. Молния на кончике стрелы отбрасывала на его лицо тусклый холодный свет. — Берегите лошадей. Если придется разделиться, не будем ждать друг друга в лесу. Продвигайтесь в сторону гор. Там и встретимся.
— Хан, что ты задумал?
— Ничего особенного. Вперед!
Стрела сорвалась с тетивы и улетела далеко в темноту. В ту же секунду выстретил Вариан. Молнии вспыхнули с оглушительным треском, поджигая шкуры нескольких зверей и древко стрел. Но темная энергия заставила огонь тут же угаснуть. Напуганные волки взвыли и заскулили, отступая, а северяне, воспользовавшись их замешательством, поспешили сбежать.
Развить большую скорость в лесу было тяжело, приходилось пристально следить за дорогой. Впереди мчалась Аури, следом — Вариан и Нае, а замыкал группу Хан. Демонические звери быстро опомнились и продолжили преследование.
Громадные черные туши гораздо большего размера, чем обычные волки, мелькали между деревьями. Их светящиеся желтые глаза видели в темноте лучше человеческих, а чуткие носы улавливали запах страха. Будто безумные, они бросались вперед с оскаленной пастью. Когда сверкнула очередная молния от врезавшейся в шкуру одного из волков стрелы, Хан увидел, что у этих тварей два ряда острых клыков и огромные когти длиной, наверное, с человеческий палец!
«Элисте же сказала, что не видит опасности, — проворчал про себя Элияр. — Если нас не сожрут, я вернусь и предъявлю ей претензии».
Он мог приблизительно оценить размер стаи, и в ней было больше четырех десятков особей. Этого уже достаточно, чтобы напугать до дрожи даже самых отважных воинов, но впереди показались еще около дюжины черных силуэтов.
— Демонские отродья! — выкрикнула Аури, выставляя перед собой светящийся барьер и отражая атаку двух тварей, прыгнувших на нее. — Вариан, стреляй!
Одна из ценных серебряных стрел пробила голову ближайшего волка, и тот мгновенно испустил дух. Простые стрелы наносили лишь временные раны. Зубами волки вырывали их из своих тел или же вовсе не обращали внимания на незначительные раны. Скорость восстановления у этих чудовищ была ничуть не хуже, чем у демонов.
Людям пришлось остановиться, чтобы сразиться со стаей. Лошади в панике метались, волки кружили, подгадывая удачный момент для нападения. Стоял сильный запах крови.
Хан достал сразу две громовых стрелы и позвал:
— Аури, есть идеи?
— У меня с собой несколько ядов и серебряная пыль из храма! — выкрикнула та.
— Используй пыль, я направлю ее!
Шаманка вынула из сумки мешочек, схватила горсть пыли и бросила. Порыв ветра разметал серебряные частички на волков, и те заверещали от боли. Светлая энергия была для них словно кислота. Но мешочек быстро опустел, и Аури достала яды. Стрелы с обмазанными в зеленоватой жидкости наконечниками полетели во тьму. Волки не погибали, но их движения замедлялись, лапы слабели, а глаза тускнели.
Защищаясь и убивая, северянам кое-как удалось отогнать от себя стаю и избавиться от десятка тварей, но остальные не собирались упускать добычу.
— Разделимся, — решил Хан. — Я уведу их к оврагу или обрыву и сброшу оттуда. Дайте мне больше стрел!
— Нет! Ни за что! — запротестовал Вариан.
— Лошади устали, нас легко догнать.
— Тогда я пойду с тобой!
— Не глупи, Огонек. — Хан протянул руку и потрепал кудри юноши. — Я же маг...
— Да что ты им сделаешь своим ветерочком?!
— ...а еще один из лучших лучников и хорошо владею мечом. Ты должен защищать лошадей и нашу еду, хорошо? — Перебросив сумку с припасами Вариану, он улыбнулся. — Твой дядя обещал мне бочонок вина, если я заставлю тебя приехать в столицу зимой.
Дрожа от злости и страха, паренек схватил Элияра за куртку и крикнул срывающимся голосом:
— Хан! Дурак!
— Ага, мне это известно, — насмешливо вскинул брови тот и развернул коня. — Возьмите волков справа на себя, а я уведу тех, что слева!
Вокруг Хана и вороного жеребца поднялся ветер, разметав иголки, листья и ветки. Чуя мощную ауру мага, волки пускали слюни и жаждали отхватить себе кусочек побольше. Сверкающая стрела вонзилась в дерево неподалеку, прорезая в нем огненный шрам. В образовавшийся разрыв в кольце стаи проскочили трое всадников, рубя волков мечом, раня копьем и пронзая ядовитыми стрелами.
Хан свистнул, привлекая внимание, и пришпорил коня. Бо́льшая часть темных тварей рванула за ним.
В бешеной скачке по лесу он едва успевал пускать стрелы одну за другой, и лишь некоторые из них достигали цели. Чем ближе были волки, тем холоднее становилось от темной энергии. Это напомнило Хану схватку с демоном в Шетере. Только в тот раз было куда отступать.
Дорога уходила вверх, и уставший конь тяжело дышал, но упрямо переставлял ноги. Увидев впереди овраг, Хан ласково погладил его шею:
— Потерпи еще немного.
На полной скорости жеребец перескочил на другую сторону, а волкам пришлось замедлиться, чтобы не опрокинуть в него тяжелые туши друг друга, прыгая по очереди. Воспользовавшись их заминкой, Хан слез с коня и приказал ему бежать одному. Перед тварями, которые хотели схватить его, оставленного хозяином, и растерзать, вонзилась последняя громовая стрела.
Выпустив оставшиеся стрелы с ядом в еще прыгающих через овраг волков, Элияр вынул меч и взмахнул рукой. Ветер взвился, образуя куполообразный барьер из сухих иголок и листьев, которые без остановки летели в морды чудовищ. К этому моменту Хану удалось избавиться лишь от нескольких. Множество пар светящихся глаз приближались, бежать было некуда.
Вперед вышел самый большой волк в холке почти достигавший плеч Хана. Встретившись взглядом с разъяренным вожаком, из бока и шеи которого торчали стрелы, Элияр поднял меч и встал в стойку:
— Устроим дуэль?
Из пасти волка донесся низкий рык.
— Где же прячется ваш хозяин?
Вожак приготовился к прыжку.
— Видимо, у меня не получится с ним пообщаться.
Мощные лапы оттолкнулись от земли, огромная туша подлетела в воздух.
В тусклом свете выглянувшей из-за тучи Малой луны блеснул клинок.
Кто-то надрывно закричал:
— Элияр!

Глава 38. Успеть

Найт резко сел, отбросив покрывало и напугав Июля. Беспокойно скакавшая вокруг Кисточка увидела, что метавшийся и бормотавший во сне Покровитель наконец-то открыл глаза.
Выбежав из юрты в предрассветные сумерки, Найт на некоторое время уставился перед собой невидящим взглядом. Легкой вуалью туман стелился между жилищами кочевников, на месте большого костра тлели угли. Было тихо и мирно, но в ушах Покровителя звучал вой.
Таких подробных снов или видений у него еще не было. На этот раз он помнил каждое мгновение, каждое слово и движение. Эмоции были такими же сильными, как в воспоминаниях Лизы. Но этого еще не случилось, ведь прошло меньше суток, северяне не могли добраться до леса за такой короткий промежуток времени. Теперь Найт убедился — он видит будущее. А значит, есть шанс его изменить.
Встрепенувшись и плеснув в лицо воды из бочки, он посадил на плечо Кисточку и успокоил скулящего песика. Чудесным образом Араи не проснулся, а лишь забормотал и заворочался во сне. Найт сунул ноги в подаренные старейшинами сандалии и направился к предводительнице. У него уже была одна идея, все зависело от того, согласится ли Элисте.
В нерешительность потоптавшись у юрт, Найт наконец постучал по легкой двери. Шаманка открыла почти сразу. На ее плечи было накинуто легкое покрывало песочного цвета с вышивкой.
Легкая улыбка коснулась ее губ:
— Покровитель, что такое?
— Твоя печать сработала, — в первую очередь сообщил Найт.
— Разумеется. Это ведь моя печать. И что ты видел? О, погоди. Лучше зайди внутрь.
Впустив его, Элисте зажгла светильники в виде птиц и протянула гостю мантию. Набросив ее на плечи, юноша только теперь понял, что едва заметно дрожит от утренней прохлады. До чего глупо: замерзший Покровитель пришел просить помощи у смертной, чтобы спасти не признавшего его Посланника.
Найт прикусил губу.
— Итак, что случилось? — Элисте не стала пользоваться своей магией и повесила чайник над очагом. Видимо, она находила прелесть в том, чтобы вода закипала от обычного огня, а не от магического. Запахло мятой.
Найт в деталях пересказал сон. Элисте спокойно слушала и лишь в конце чуть сдвинула брови.
— Но я не видела смертельной опасности, когда гадала. Что-то не так. К тому же печать должна была помочь тебе вспомнить, а не предвидеть. Хм.
Как и в прошлый раз, шаманка задумчиво вглядывалась в огонь. Найт нервно хрустел пальцами по привычке, которую перенял у Вариана.
Наконец Элисте отошла от очага и села на диванчик. По ее виду было заметно, что уверенная в себе мудрая предводительница находится в редком для нее замешательстве.
— Ничего не поменялось, — сообщила она.
— Как это возможно?! Ты ведь сказала, что я могу предсказывать!
— И я не собираюсь брать свои слова назад. Но сама я вижу другое. У этого может быть две причины: или я глубоко ошибаюсь насчет твоего дара, или будущее должно измениться. В таком случае, мы видим два разных варианта будущего.
— Значит, я могу на него повлиять?
— Верно.
Найт бросил взгляд в сторону сундука с артефактами и талисманами, сделанными лично предводительницей:
— Ты говорила, что хочешь мне помочь. Понимаю, что не должен был упоминать об этом, но могу ли я воспользоваться хранящимся у тебя камнем-порталом?
В медовых глазах шаманки загорелись задорные искорки:
— А у тебя зоркий глаз.
— Извини.
— Это не какая-то большая тайна, я не особо его и прятала. Стоило ожидать, что Покровитель с первого взгляда распознает такую вещь.
— Ты меня проверяла?
— Не без этого.
Найт усмехнулся. В первый раз ощутив знакомую энергию, он удивился, но решил, что шаманка может не знать истинного предназначения этой вещи.
— Я не буду спрашивать и клянусь, что никто об этом не узнает, — пообещал Покровитель.
— Я все равно не стала бы рассказывать, — улыбнулась Элисте. — Можешь использовать портал без ограничений. Но куда же ты собрался?
— Сначала в город неподалеку от Черничной горы. Возьму кое-какие вещи, а потом попытаюсь их догнать... Нет. Я их догоню!
— Хан ведь отверг тебя.
— Неважно, — взгляд Найта был полон решимости. — Я не дам ему и ребятам умереть.
— Мы будем ждать твоего возвращения и не отправимся в путь.
— Я успею за сутки.
— Да благословят тебя боги-создатели.
Собравшись и предупредив Араи, что некоторое время пробудет у Элисте, Найт вместе с Кисточкой переместился в Сетхану.
У него не было никакого способа скрыть свое присутствие, когда он появился в маленьком храме, как, собственно, не было и желания. Его мысли занимал лишь недавний сон и то, что ему жизненно необходимо скорее попасть домой.
Обменявшись испуганно-шокированными взглядами с выронившим чашу, наполненную свежими фруктами в качестве подношения богам, священником, Найт спрыгнул с постамента, на котором стояла статуя Этери, и ветром пронесся мимо нескольких остолбеневших смертных. Решив наведаться в храм ранним утром, они и представить не могли, что увидят столь чудесное явление.
Само же явление уже бежало к местной конюшне, чтобы взять на время лошадь за шесть серебряных в связи со срочностью. Деньги эти, конечно, заняла Элисте. Конюх, пока седлал коня, поглядывал на молодого мужчину с всклокоченными волосами и в мятой рубашке, смахивающего на героя-любовника, который сбежал из спальни при появлении ревнивого мужа. Как пришел к такому выводу, конюх и сам бы не смог ответить, однако очень уж физиономия этого человека показалась ему бесстыжей и вообще подозрительной.
На самом деле она была просто красной из-за того, что Найт бежал от храма почти через весь городок и от волнения по привычке кусал губы.
Времени встречаться с кем-то взглядом, кроме священника, у Найта не было. Так что он, будучи впервые принятым не за демона или эксцентричного молодого господина, а за уносящего ноги любовника, без проблем ускакал в сторону Черничной горы. По пути он сорвал все объявления о розыске Хана и его спутников, заметив, что его собственного нормально портрета среди них нет, только черно-белый рисунок скверного качества. Притом карикатурные черты лица лишь отдаленно напоминали демона с Черничной горы. Если кто-то его и узнает, это будет удивительно.
К ночи Найт приехал в деревню, едва не загнав до смерти коня и ужасно устав сам. Почти сутки у него во рту не было ничего, кроме мятного чая и воды из ручья, возле которого они останавливались в прошлый раз, чтобы отстирать одежду после драки в таверне. Есть хотелось безумно, но пекарня жены старосты была закрыта до утра, а сами селяне в основном спали. Работала только крошечная закусочная, где могли остановиться путешественники, проезжающие мимо.
Привязав лошадь, Найт зашел в закусочную и сразу же встретился с двумя старостами — местным и из соседней деревни. Те хоть и были немного навеселе, все же сразу узнали его и сначала вздрогнули по привычке, а потом очень обрадовались.
— Наш де-емон вернулся! — полез обниматься староста с козлиной бородкой (Найт постоянно забывал его имя).
— Чего ж рано-то так? — спросил  Семен. — Али случилось чего? Ох, ты не подумай! Мы ж с тобой теперь соседи, никакой вражды!
Он так разволновался, что Найта бы это даже позабавило, не будь его голова занята другим.
— Да, кое-что случилось, — кивнул юноша, устраиваясь за столом. Семен любезно налил ему чашу черничного вина. — Спасибо. Дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь суп.
Хозяин закусочной, невысокий полный мужичок с добродушным румяным лицом, закивал и исчез на кухне. Пока Найт пил вино, перед ним уже поставили большую миску щей.
— Спасибо. — Под внимательными взглядами троих мужчин он быстро ел и говорил. — Я вернулся ненадолго. Не могу рассказать подробности, но мне очень понадобится ваша помощь. Во-первых, нужны хорошие ботинки, желательно охотничьи. Во-вторых, накормите коня и пристройте на время где-нибудь. А еще достаньте штук десять магических камней высокого качества. Вот деньги на это все. — На столешницу со звоном упали пятнадцать серебряных эдов. — Буду очень признателен.
— Да о чем речь! — воскликнул Семен, сгребая со стола денежки. — Для тебя, родной, все что угодно!
«И когда это я тебе родным-то стать успел? — мысленно усмехнулся Найт, вгрызаясь зубами в ломтих свежего хлеба. — Пожалуй, давно пора было просто выпить вместе под хорошую музыку и закуску. Вот так друзей и заводят».
Староста не стал дожидаться утра и с энтузиазмом и увязавшимся за ним козлобородым пошел будить охотников и искать обувь нужного размера, оставив демона с Черничной горы сидеть в одном ботинке. Не успел тот доесть пирожок с картошкой, как оба уже вернулись, прихватив с собой не только новенькую обувку и десяток необработанных камней, но и охотничий нож.
Рассыпавшись в благодарностях и заставив принять хозяина закусочной плату за еду, Найт отправился к себе в пещеру. Первым делом он сбросил грязную одежду, расправил крылья и встал под теплый ласковые струи воды в источнике. Однако ритуал, призванный успокоить метущиеся мысли, вопреки ожиданиям, не подействовал.
Покинув источник в расстроенных чувствах, Найт переоделся в старые вещи, замотал лицо платком, отыскал в мастерской старого отшельника специальные очки с зачарованными линзами, надел их и стал выкладывать на рабочий стол инструменты. Не зря же он читал столько книг о том, как противостоять темным тварям. А теперь у него были магические камни, мешок пороха и всего несколько часов, чтобы сотворить чудо, успеть вернуться в город и догнать северян, пока не случилась беда.
Крутившуюся под ногами Кисточку пришлось выставить за дверь. Возможно, ласка обидится, но быть в мастерской ей нельзя. Найт сомневался, что ему самому не грозит опасность, но отступать не собирался. Взяв в руки еще не активированный магический камень и инструменты, он выдохнул и приступил к работе.
Через три часа все камни были стерты и превращены в пыль. Достаточно активировать их, как обычные кристаллы для освещения, — и крошечные частички засияют. Чтобы измельчить их, потребовалось немало сил. Пальцы юноши уже болели от напряжения, хотя божественная энергия и залечивала мозоли раньше, чем они появлялись. Но это было только начало.
До рассвета в пещере горели десятки свечей, раздавался лязг инструментов и приглущенный каменными стенами кашель. Запах от ингридиентов для взрывных пороховых шариков с ядовитым дымом был ужасный, а платок на лице мешал разве что попадать в легкие черным частичкам. Один раз шарик даже взорвался в мастерской. Повезло, что он он был изготовлен на пробу очень маленьким и с гораздо меньшей долей ядовитых веществ в составе. Но Найт все равно познал на собственной шкуре, каково это — обжечься паром сразу везде. Ощущение было именно такое и не проходило целую минуту, пока божественная кровь не нейтрализовала яд. Шарики должны были взрываться от удара. В теории, если Найт бросит два-три таких в волков, те будут корчиться от боли по меньшей мере минуты две. А еще оставалась вероятность того, что и сам он попадет в ядовитое облако. Но даже такое оружие лучше, чем ничего.
Черными от пороха руками Найт аккуратно складывал шарики в мешочки рядом с рассортированным светящимся порошком. Делать их в тканевых перчатках было неудобно, а специальных тонких и непроницаемых у него не было. Приходилось обходиться тем, что есть, но через ткань кожу все равно щипало, и порох тоже попадал внутрь. В конце концов Найт отшвырнул перчатки и продолжил работать голыми руками. Все равно еще не превращенный в дым яд был не особо опасен.
Снарядов получилось не так много, как хотелось. Нужно было еще. Наловчившись их изготавливать и решив, что продолжит это занятие на привалах в пути, юноша собрал ингридиенты в сосуды и упаковал в подаренную старейшинами сумку.
Вот и все, теперь пора было и самому собираться в путь.
Старый отшельник тоже был когда-то молодым и удалым, наверняка магом, как говорили все, а еще охотником или даже воином. В его вещах нашлись ремни из качественной кожи, к которым можно было крепить мечи, ножи или те же мешочки с дымовыми и световыми снарядами. Не хватало только наручей. Они бы очень пригодились, чтобы спрятать оружие или еще несколько ядовитых шариков.
Застегивая ремни на бедре и поясе, Найт едва попадал язычком на пряжке в отверстия, а в некоторых местах пришлось проколоть еще, потому что старый отшельник был крупнее. Подвигавшись, Найт пришел к выводу, что во время езды на лошади ремни будут немного натирать, но снимать их не стал. Надев высокие охотничьи ботинки и спрятав с специальных кармашках на голени несколько инструментов и нож, он пошел искать Кисточку.
Та сидела в гостиной и сердито грызла листы бумаги, вероятно, представляя на их месте пальцы Найта. Увидев его, пахнущего чем-то резким и неприятным, а еще одетого не так, как обычно, ласка насторожилась, но быстро простила то, что ее выгнали, и залезла на плечо Покровителя. Маленькие лапки царапнули его скулу, а носик ткнулся в щеку.
Нежно погладив крошечную спинку верной подруги, которую так не хотелось оставлять дома одну, Найт сказал с грустью:
— Извини, но тебе нельзя со мной. Это очень-очень опасно. Не знаю, получится ли у меня успеть вовремя, но обещаю, что постараюсь сделать все, что в моих силах, а потом вернуться к тебе. Не обижай Марту, ладно?
Ласка сердито пискнула и укусила его за ухо.
— Ай, ясно! Ты ее не трогаешь! Ай-яй-яй! Да не злись, я скоро вернусь!
Кисточка очень хотела поехать с ним, но она было умной лаской, поэтому скрепя сердце отпустила непутевого Покровителя спасать тех, кто его об этом даже не просил. Умей она говорить, наверняка припомнила бы, чем подобная затея закончилась в прошлый раз. Не будь этот дурак таким добросердечным и отчаянным, ей не пришлось бы наблюдать рядом с ним неприятное существо по имени Хан, а еще разлучаться и оставаться одной надолго.
Но ласка молчала, глядя на Найта блестящими глазами-бусинками, а он бережно опустил ее снаружи на землю и закрыл вход в пещеру на магический замок.
– Снег растает в Джейриа, — тихо пропел Найт и, махнув Кисточке, стал спускаться с горы.
Неся сумки на плече и в руках, он продолжал напевать:

        
      

        ...и придет апрель.
      

        
          
        
      

        Будет на полях опять
      

        колоситься рожь.
      

        Тебя буду обнимать,
      

        пока не уснешь...
      

        
      
Эта незамысловатая песенка всегда успокаивала его и придавала уверенности. Иногда он напевал ее или мычал мотив — и сразу сердце в груди начинало биться размеренно, а мысли приходили в порядок.
Найт пришел к закусочной, где его дожидался конь, оба старосты, хозяин заведения и жена Семена с льняной сумкой, наполненной вкусностями.
— Гостинцы в дорогу, — тепло улыбалась женщина, когда-то шарахавшаяся от него, как от чумы, заботливо протягивая сумку и без спроса насыпая в карманы куртки горсть кедровых орешков. — А это перекусить.
— Не надо было, — смущенно сказал Найт, попытаясь отказаться от завернутой в бумагу жареной курицы. — Что вы, я же это все не съем!
— Съешь! Вот увидишь! — заверила женщина. — Ты у нас такой худенький! Небось, только вареньем и питаешься, а?
— Да ты разве ж не помнишь, как он иногда приходил к тебе и в соседнюю лавку за едой? — улыбнулся староста Семен и пихнул локтем в бок козлобородого. — Глянь на нее. Совсем не запоминает лица. А я вот заприметил его давно и все гадал: а не наш ли это демон с горы, а? Даже как-то раз освященной воды... Кхм! Впрочем, неважно. Ты, молодой господин, не отказывайся, жена еще с раннего утра все это собрала. Уж не знаю, в какой путь ты собираешься, да смотрю, что парней тех с шаманкой с тобой нет. Не беда ли с ними какая случилась?
— Да, им нужна помощь. — Найт все же принял все угощения и теперь стоял рядом с конем, гадая, куда бы все это поместить, чтобы не упало во время езды. — К вам не приходили рыцари за то время, пока меня не было?
— Приходили, — подтвердил староста из соседней деревни. — Принесли портреты четверых разыскиваемых беглецов. Сказано было, что дезертиры проклятые! — его глаза округлились, когда пришло осознание. — Милостивые боги, да это ж твои друзья! Почему я только сейчас понял, что на портретах-то они?! Семен, а ты что?
Тот тоже был поражен внезапному открытию, понимая, что никто в деревне не узнал ту самую четверку, когда о ней расспрашивали люди из столицы.
Найт поджал губы, подбирая правильные слова. Печать Незнакомца в исполнении Аури сработала блестяще, но теперь нужно было объяснить селянам, что его спутники не злодеи.
— Это правда, что разыскивают именно их, — начал юноша, заглянув в глаза каждому из четверых людей, которые с растерянностью наблюдали за тем, как он привязывает сумки к седлу. Откинув назад упавшие на глаза волосы, Найт вздохнул. — Случилось недоразумение, это очень долго объяснять. В общем, одного из моих товарищей несправедливо обвинили и хотели наказать. В армии его не хотели слушать.
Семен кивнул:
— Да. Парни хорошие, а шаманка так вообще умница и красавица. В чем же таком обвинить их могли? Рыцари-то не сказали... У нас же, знаешь, это... не воспринимают нас всерьез, вот что.
— Просто поверьте: ничего плохого они не сделали. Вот увидите, однажды весь Север будет им благодарен!
Улыбнувшись озадаченным людям, демон с Черничной горы забрался в седло.
— Спасибо за помощь! Очень вас прошу, не говорите что видели их здесь. И обо мне тоже пока молчите. За дружбу с демоном... — Он усмехнулся и бросил долгий взгляд на виднеющуюся вдали Черничную гору. — ...вас не похвалят.
И, развернув лошадь, поскакал по тракту в сторону Сетханы, обогнав повозку с мясом и мукой, отправляющуюся туда же.
— Думал ли ты, Семен, — проговорил мужчина с козлиной бородкой, — что однажды будет вот так?
— Никогда.
— Я тоже. — Помолчав, он добавил с улыбкой: — Но мне нравится.
Прибыв в город к вечеру, Найт оставил жеребца у конюха, пораженного новым нарядом сбежавшего любовника, извинился за состояние животного, заплатив три серебряных, и побежал к храму, таща свою поклажу. И зачем было давать ему в дорогу столько еды? Иногда забота хуже равнодушия.
Вечером в храме был только пожилой священник, уставившийся на ворвавшегося в здание юношу круглыми глазами из-под густых седых бровей. Тот, не глядя ни на кого и ни на что вокруг, подскочил к статуе Этери, взобрался на постамент, матерясь, как сапожник, и исчез в мгновение ока. Пожилой мужчина так и замер с упавшей челюстью, пока его не вырвал из раздумий вошедший в храм второй священник.
— Что случилось? — спросил он.
— Пришел... И ушел...
— Кто?
— Тот, о ком ты говорил! — воскликнул старик, махнув рукой на вход, как будто там мог снова появиться загадочный человек с кучей сумок. — Думаю, надо полить на эту статую освященной воды.
— Но ведь мы освящаем воду именно с помощью нее... Может, лучше позвать кого-нибудь из столицы? Пусть проверят.
Старик дважды обошел статую, но не обнаружил ничего подозрительного.
— Непостижимо! — с благоговением проговорил он. — Надо написать об этом. Только представь, каким известным станет наш городок!
Второй мужчина с сомнением посмотрел на своего наставника. Как человеку, любящему покой и тишину, ему не хотелось, чтобы здесь околачивались толпы народа. Да и разве известность важна для храма? Может, у старика уже профессиональная деформация?
А тем временем совсем выдохшийся, как загнанный скакун, Найт появился прямо в юрте курившей свою трубку Элисте.
— А вот и ты, — с улыбкой поприветствовала шаманка и окинула юношу взглядом с ног до головы. В медовых глазах появилось беспокойство. — Что с тобой такое, Покровитель? Ты плохо выглядишь.
— Да? — Найт опустил вещи прямо на пол и вытер лоб тыльной стороной ладони. — Возможно, потому что я не спал.
Элисте быстро посчитала, сколько часов он отсутствовал, и ужаснулась. Его грубый Посланник, конечно, говорил, что Найт иногда ведет себя как дурак, но она и представить не могла, что это правда.
— Поспи у меня, — поднявшись с диванчика и подтащив Найта к низкой кровати, застеленной цветастым покрывалом, сказала Элисте не терпящим возражений тоном.
— Мне надо торопиться, — вяло запротестовал Покровитель.
— Тебе надо отдохнуть.
Под действием моментально сотворенной перед его лицом печати Найт тут же засопел.
Накрыв его еще одним покрывалом, шаманка покачала головой.
— Такой юный, глупый и милый. — Погладив растрепанные черные волосы, она выдохнула облачко дыма. — Этот тебя живьем съест. Надо было все же Хана предупредить. И что это? Неужели собрался в демонический лес без брони?
Щелкнув языком, Элисте вышла из юрты и через четверть часа вернулась с кожаной с железными вставками броней. Подумав еще, она принесла удобные перчатки без пальцев и длинные наручи до самого локтя.
— Вот так, а теперь укрепляющие травки для коня, вот эта красивая фляжка для тебя, а еще...
Так у Найта появилась третья сумка, которую Элисте вместе с двумя другими умело примотала к седлу уже накормленного, напоенного и готового к дороге Ханта.
Найт проснулся через три часа, на удивление хорошо отдохнувший, и обнаружил сидящую на диванчике и попивающую чай шаманку. С улыбкой она указала на броню:
— Надевай.
— Элисте, не на...
— Надевай.
Она воспользовалась приемом Хана, и это сработало: демон с Черничной горы послушно надел броню и даже позволил зашнуровать ему наручи и проверить ремни.
— Спасибо, — сказал он, принимая от Элисте чашу кумыса, — что позволила воспользоваться порталом и за все остальное.
Женщина с легкой улыбкой кивнула и педложила ему начать с наваристого супа с мясом и зеленым луком.
Понаблюдав за Найтом и выпустив несколько колец дыма, Элисте сказала:
— Ты должен кое-что знать. Обычно демонические волки подчиняются высшим демонам. Но после Великой войны они жили в основном сами по себе и одичали. Больше всего они любят, конечно, убивать Покровителей.
Найт почувствовал, как у него пропадает аппетит. Хорошо, что съел уже почти все.
— Если захочешь отвлечь их, дай почуять твою кровь и беги изо всех сил, — продолжала наставлять Элисте. — Еще так можно повести их по ложному следу. Но если они все же тебя поймают, то уже никакая божественная сила не поможет исцелиться, понимаешь? В крайнем случае, используй ауру.
Найт прожевал лепешку и с любопытством посмотрел на сидящую в тени женщину, чье лицо было расслабленным и излучало почти осязаемую энергию спокойствия и уверенности.
— Ты много знаешь об этом.
— Поживи столько неподалеку от демонического леса — тоже будешь знать.
— Ты видела волков?
— Да. Поэтому-то и хочу спросить: уверен, что тебе стоит туда соваться?
— Да, — без колебаний ответил Найт.
— Что ж, другого я и не ожидала. Будь осторожен. Даже бессмертные иногда умирают.
Найт выехал с первыми лучами солнца и направился прямиком на север. По словам шаманки, четверка уже должна была преодолеть треть пути, а значит, надо поспешить, чтобы нагнать их.

Глава 39. Волки

Езда на лошади никогда не давалась Найту легко, но сейчас ему казалось, будто и Хант, и он сам обрели способность летать. Словно невидимые крылья божества, никогда не поднимавшегося в небо, мощными взмахами толкали их вперед. Передвигаясь с огромной скоростью, они делали короткие остановки, чтобы конь совсем не выбился из сил. Помогали снадобья, данные Элисте, которые Найт скармливал Ханту одно за другим.
«Если я опоздаю, они могут погибнуть. Если я опоздаю, случится что-то непоправимое, — твердил себе Найт, в очередной раз забираясь в седло. — Пожалуйста, боги, дайте мне успеть!»
И конь, понимая волнение хозяина и необходимость скакать на пределе сил, не думал замедляться, пока совсем не выдыхался, и пока его ноги не начинали дрожать. Почти всю воду Найт отдавал коню и старался останавливаться у каждого водоема, чтобы тот попил, а сам в это время сверялся с картой, делал пару глотков из фляжки и продолжал мастерить дымовые и световые снаряды, складывая уже готовые в мешочки. Ноги немели от постоянного нахождения в седле, а пальцы от работы с порошком из размолотых магических камней и порохом стали сухими и черными. За четверо суток он спал урывками лишь несколько часов. Северяне двигались быстро, а Найт потратил слишком много времени на Черничной горе.
Если бы он только мог летать...
Сидя у небольшой речки, названия которой не знал, Найт жевал сухарь пил воду из фляжки. Орехи и пирожки, которыми его угостили деревенские, давно закончились. Пальцы, измазанные в порохе, мелко дрожали, а в груди что-то словно сжималось, стоило ему только отвлечься от мыслей о пути, который еще предстоит, или о посторонних вещах вроде шума воды и чириканья птиц. Тревога нарастала, и от нее было невозможно избавиться.
Пока он не убедится, что ребята в безопасности, увидев их собственными глазами, это не прекратится. Может, из-за связи с Посланником, оказавшимся слишком далеко, он просто начинает сходить с ума? И не у кого спросить, нормально ли это, естественно ли чувствовать, словно тонкая нить между ними натянулась и передавила Найту горло, запуталась в костях и грозится вот-вот перерезать его мышцы и жилы.
Почему это так мучительно, словно его разделило пополам? Почему так страшно, будто демонические звери уже дышат в спину и лязгают зубами над ухом?
Отбросив на траву пустую фляжку, Найт застонал и закрыл лицо грязными руками.
— Безумие... Я схожу с ума... — Он бормотал, с силой надавливая на лоб и переносицу, будто это могло выгнать дурные мысли из головы. — Страшно...
Пугала не мысль о том, что он собирается снова рискнуть собой и почти прыгнуть в пасти к волкам, а осознание того, что он может не успеть это сделать. Неужели подобное чувствуют все Покровители?
Такая связь была кошмаром. Хан оказался прав с самого начала, решив разорвать ее, но по какой-то причине Найту всем сердцем этого не хотелось. Будто бы печать на руке что-то значила. Глядя на нее, демон с Черничной горы чувствовал тепло в груди и свою важность. Одиночество и стремление доказать другим Покровителям, что он тоже чего-то стоит, превратило его в помешанного на своей значимости глупца. Но с появлением связи он наконец понял: никакие старания и надежды не укрепят его крылья, не даруют божественную силу и не помогут держать голову прямо. Теперь он был словно диковинная зверушка, отвергнутая хозяином, но жаждущая внимания и пытающаяся показать свою полезность.
«Заметь мои старания, заметь, как я хочу помочь. Пожалуйста, посмотрите на меня, я ведь тоже существую в этом мире и тоже хочу быть его частью, быть Покровителем, которым рожден. Кто бы ни создал меня таким, каким бы ни было его желание, почему бы вам просто не увидеть меня?»
От этих мыслей было стыдно и больно. Стыдно, что он такой никчемный. Больно, что никчемные Покровители никому не нужны.
У него все еще есть Лейсан, но возлагать это на ее плечи, вновь докучать своими проблемами... еще унизительнее. Гордость не позволила сломать хрустальный кулон еще в городе, а теперь было уже поздно. Да и Найт все равно бы этого не сделал, будь хоть вся округа усыпана камнями-порталами.
Божественная сила давала ему немного энергии, но бо́льшую ее часть он тратил на сдерживание ауры, которую планировал использовать при столкновении с волками.
Стерев рукавом пот со лба, Найт присел на корточки у быстро бегущей воды, отражающей неполные луны. Темные круги под глазами, острые скулы, грязь на лице. Волосы спутались, растрепались, одежда в беспорядке, но, к счастью, не порвалась и несильно испачкалась. Видок тот еще, но не безнадежный.
Найт умылся и попытался оттереть руки в холодной воде. Более или менее удовлетворившись результатом, он наполнил флягу, оседлал коня и понесся галопом дальше, тенью скользя между редкими деревьями. До того самого леса оставались еще почти сутки пути.
Позже он сумел немного отдохнуть, устроившись на ветке большого дуба и забывшись тревожным сном. Еще раз увидев оскаленные пасти и горящие глаза, он больше не хотел спать и, дождавшись, когда конь передохнет и наестся травы, вновь отправился в путь.
На закате следующего дня Найт остановился на краю мрачного леса. Тут и там из каменистой земли торчали кривые кусты, будто чья-то невидимая рука притащила их сюда, смяла и бросила. Ветки напоминали скрюченные пальцы, а камни походили на затаившихся чудовищ.
Сердце Найта раньше задрожало бы от такого зрелища, но теперь он смело спустился по пологому склону и направился в чащу. Страх больше ничего не значил. Тянущее чувство и тревога вместе с бессонницей доконали его настолько, что он двигался не раздумывая, размеренно покачиваясь в седле.
Горящий закат сменился сумерками, а те почти кромешной тьмой, но в руке Покровителя мягко светился магический кристалл, а конь уверенно шел вперед, переступая через коряги и корни. Звуки со всех сторон были одновременно похожи и на шум ветра в кронах деревьев, и на шорох лап монстров по земле. Но Найт знал, где сейчас опаснее всего, как и то, что движется он именно туда.
Возможно, он опоздал, и на северян уже напала стая волков. Но Хант шагал по лесу, а Найт заканчивал приготовления к сражению, набивая карманы черными шариками и маленькими мешочками.
Он уже почти не чувствовал затекшую спину и предполагал, что ошибся с направлением, когда услышал вой. Хант сначала дернулся в сторону, но потом рванул вперед.
Волки завывали все громче, вскоре стал слышен рык, а земля задрожала. Впереди Найт увидел проблески зеленоватого света и уловил знакомую ауру мага.
Мрак раскололся вспышкой молнии, осветившей стаю огромных волков, загоняющих людей, словно дичь. Сжав в кулаке световой снаряд, Покровитель направил коня на небольшой пригорок и осмотрелся, использовав свободные крохи божественной силы, чтобы улучшить зрение.
Вариан отстреливался рядом с Аури. Иннае пытался отогнать волков от лошадей, одна из которых уже лежала мертвая с изодранным боком и ногами. Кажется, это была Леди...
А где Хан?
Найт завертел головой, пытаясь обнаружить его, но мохнатые туши заполонили все вокруг. Они не могли добраться до людей лишь из-за наспех созданного барьера, но витающая в воздухе темная энергия быстро истощала шаманскую магию. Волков было около двадцати. Они кружили и прыгали, либо сталкиваясь с барьером, либо получая от Нае по морде копьем. Стрелы в колчане Вариана, похоже, закончились. Найт увидел, как он в отчаянии вынимает кинжалы.
Не было времени искать Хана.
Вытащив нож, Найт, поморщившись, провел лезвием по ладони. Капельки алой божественной крови сорвались с кончиков пальцев и упали в траву. Волки замерли, стали принюхиваться и поворачивать головы к источнику манящего запаха. Кровь Покровителя была для них лакомством и не шла ни в какое сравнение с кровью смертных.
Найт не планировал делать это, надеясь успеть до начала схватки или хотя бы встретиться с Ханом, который мог бы направлять световые и дымовые снаряды ветром. Но самый быстрый способ отвлечь всех волков — пустить себе кровь.
Юноша обвел мрачным взглядом стаю, заинтересованно уставившуюся на новую ароматную добычу, и потянулся к мешочкам с дымовыми шариками.
— Аури, что происходит? — хрипло спросил Вариан, в растерянности глядя на волков, которые внезапно потеряли к ним интерес.
— Я не знаю. — Шаманка, вытащила из ножен меч и активировала на нем отражающую печать. Барьер распался. — Может, они почуяли Хана?
Блестящие от слез глаза Огонька в ужасе расширились:
— Но разве за ним не побежала вторая часть стаи?!
— Пока есть шанс, надо уходить отсюда и найти его. — По лицу и плечу Нае стекала кровь. Но он, с копьем в руке и, как всегда невозмутимым холодным взглядом, не выглядел обеспокоенным. — Мало ли на что они отвлек...
— Верните барьер! — раздался хрипловатый крик.
Аури ошарашенно хлопнула ресницами:
— Это голос Найта?!
— Почему крейнский? — вздернул бровь Нае.
— Нервничает? — предположил Вариан.
— Барьер! — повторил Найт теперь на диалекте северных кочевников.
Аури убрала меч и быстро забормотала заклинание. Полупрозрачная стена возникла между стаей и людьми как раз в тот момент, когда с громким хлопком взорвалась целая горсть черных шариков. Ядовитый дым распространился в мгновение ока, обжигая глаза демонов, въедаясь в кожу и лишая обоняния. Волки визжали и скулили, отплевываясь черной кровью и слюной. Ядовитое облако столкнулось с сияющей стеной и рассеялось, не задев людей.
— Это его аура?! — поразился Вариан.
Аури посмотрела на барьер, который даже не замерцал:
— Не думаю, что...
— Закройте глаза!
Северяне зажмурились, и ослепляющий свет вспыхнул в центре поляны. Волки, до которых не достал дым, взвыли громче своих отравленных собратьев. Натыкаясь на тела друг друга, они кинулись драться и кусаться, подняв такой шум, что криков Найта не услышали бы даже Покровители.
Воспользовавшись моментом диких волчьих плясок на телах своих сородичей, Аури, Нае и Вариан вскочили на двух уцелевших лошадей и поспешили убраться.
Звери отфыркивались и пытались обнаружить источник запаха божественной крови. Демоническая энергия постепенно залечивала их раны, но не могла быстро восстановить обоняние. Толкаясь и огрызаясь, они обнаружили и слизали несколько капель с примятой травы, но после аромат исчез. Еще больше озлобившись, волки побежали в сторону, откуда доносился тоже очень аппетитный запах магии и крови.

        
      
Хан понял, что он очень вкусный, когда умудрившийся цапнуть его за ногу волк облизнулся и с еще большим энтузиазмом продолжил попытки его сожрать. Расшвыривая ветром наскакивающие с разинутыми пастями и горящими глазами мохнатые туши и рубя лапы направо и налево, Элияр лихорадочно искал пути отхода, но вокруг был лишь одинаковый лес. Оставалось надеяться, что друзья смогут убежать.
Как единственный маг он взял на себя почти невыполнимую задачу с минимальной вероятностью на выживание. Вот только если он сейчас тут сдохнет и станет закуской для зверей, то весь их грандиозный план пойдет волку под хвост. Без сильного мага ребятам будет тяжело преодолеть оставшуюся часть пути. Проще и правильнее вернуться. Забавно, что он так легко размышляет о собственной смерти, продолжая просчитывать вероятный результат их рискованной затеи.
Из всех безумцев Хан знал только одного похожего на себя, но его он оставил с кочевниками, запретив даже помышлять о том, чтобы поехать с ними. И где бы Найт ни был — на Черничной горе или еще в пути, а может, у своей драгоценной сестры, — это гораздо лучше, чем если бы Элияр сейчас и его защищал от разъяренной стаи. Хотя, может, эта демонятина приняла бы его за своего?
И стоило Хану только вспомнить пернатого цветовода-певца-танцора-винодела, как с левой стороны, где дохлые волки лежали горой, повеяло чем-то знакомым, мрачным, холодным, пробирающим до костей и явно демоническим.
Волки замерли и заткнулись, будто окаменели.
Предположив, что теперь наконец-то явился их хозяин, Хан перевел дух и быстро обмотал обрывок рубашки вокруг прокушенного бедра. Кровь не хлестала из раны, угрожая лучнику смертью от кровопотери, но продолжала сочиться, что тоже не было хорошо. Тряпка вряд ли сильно поможет, но ощущение скользящих по ране порванных брюк бесило Хана еще больше лезущих в лицо слипшихся волос.
«Замечательно, — очень оптимистично подумал он, вытирая пот со лба и снимая перемазанные в крови и скользящие по рукояти меча перчатки. — Меня больше привлекает мысль погибнуть в битве с демоном, чем быть придавленным горой волчьих трупов».
Отвлекшиеся на выплеск темной энергии и на время застывшие волки замотали головами и вновь обратили свое внимания на аппетитного человека. По всей видимости, неизвестный демон пришел, полюбовался и предпочел предоставить добивание (или доедание) Хана своим собачкам, а сам трусливо сбежал, не удостоив смертного боя один на один. Северянин обиделся на такое пренебрежительное отношение к своей персоне. Серьезно, мог бы хоть показаться для приличия.
— Ладно, — фыркнул Хан, поднимая порывом ветра сосновые иголки и веточки. — Продолжим?
Волки зарычали и заскребли когтями по земле, готовясь к прыжку. Их оставалось уже не так много, но Хан выдохся настолько, что руки, державшие меч, дрожали, а в груди болело от истощения энергии. Еще немного — и из носа, а потом изо рта пойдет кровь, и останется только потерять сознание и помереть, когда волчья пасть перегрызет ему шею.
Липкий ледяной табун мурашек пробежал по спине, к горлу подступил ком. Страх был знаком Хану, как любому нормальному человеку.
Как всегда в момент смертельной опасности он подумал о той, за кого желал порвать глотки врагам и сравнять армию крейнцев с землей.
— Прости.
Похоже, у него не получится выполнить обещание.
В слабом сиянии лун, с трудом пробивающимся через просвет между густыми кронами, сверкнул чистый от крови участок бастарда. Хан удобнее перехватил меч двумя руками.
А потом случилось вот что.

        
      
Глаза Найта слезились от частиц ядовитого дыма. Темная энергия уже вибрировала в груди, но он сдерживал ее изо всех сил, чтобы выпустить в нужный момент. Хант несся вперед, а следом с воем бежали волки. Хотя Найту и удалось застать их врасплох, отвлечь от людей и задержать, они быстро очухались. Юноша многое бы отдал за такую хорошую регенерацию.
Запах ауры Хана вел его через кромешную тьму, словно ищейку. В правой руке Найт сжимал поводья, а в левой дымовые шарики, которые бросал за спину снова и снова.
Как же так получилось, что ребята разделились с Ханом? Почему не сражались вместе?
Ветки деревьев больно хлестали, лесная чаща становилась гуще, а дорога вела вверх по склону. Возможно, впереди гора, и именно там укрылся или все еще отбивается лучник, ведь аромат его ауры все усиливался. Но было темно, а магия ветра не имела цвета и не светилась, как барьеры, печати и громовые стрелы. Найт понял, что уже близок, когда услышал болезненный скулеж и рычание волков. Как и ожидалось, Элияр методично выкашивал ряды противника, словно какой-то легендарный герой. И где только делают таких психов?
Покровитель наконец-то отпустил свою ауру и ощутил, как она мощной ледяной волной прокатывается по лесу. Будучи не в состоянии контролировать ее силу, он понимал, что будет лишь один шанс, поэтому постарался направить энергию во все стороны разом, чтобы и волки за спиной тоже почувствовали давление. И эффект оказался вполне удовлетворительным, заставив их в недоумении замереть. Найт обернулся и увидел только желтые глаза, неподвижно глядящие в его сторону. Отлично. Значит, на волков рядом с Ханом тоже подействовало.
Но это не продлилось долго. Найт проскакал всего ничего, когда вновь услышал рык и тяжелый топот лап. Обостренное зрение позволило ему увидеть множество мертвых зверей и тусклое сияние движущегося меча. Объехав место битвы по дуге, он приблизился сбоку, а конь отопнул бросившегося на них волка в сторону, да так сильно, что тот с треском впечатался в дерево.
Дымовых шариков оставалось от силы штук десять, и Найт вытащил из мешочка сразу три. Конь на полной скорости перепрыгнул трупы волков, а снаряды полетели в тех, что еще сражались с Элияром.
Поймав его взгляд, демон с Черничной горы закричал:
— Барьер!
Конечно, не шаманский, но не менее действенный воздушный, остановивший распространение ядовитого дыма в их сторону. Надо отдать Хану должное, он моментально отреагировал и сделал именно то, что от него требовалось.
Бросив короткий взгляд в сторону визжащих волков, Найт крикнул: «Убери!» и метнул еще два шарика. Хан вновь защитился ветром.
Это произошло так быстро, что конь даже не успел остановиться, а юноша уже спрыгнул на землю и заорал громче волков. Угодив ногой прямо на огромную лапу, он ощутил все прелести вывиха лодыжки. Из глаз брызнули слезы, но он прыгнул вперед прямо на Элияра, вопя: «Закрой глаза!» Вспышка за его спиной высветила силуэт вставшего на дыбы Ханта.
Порошок из магических кристаллов еще ярко сиял, оседая на волчьей шерсти, а Найт пытался найти на лучнике раны. Страх и вымотавшее его за время пути беспокойство слезами боли и облегчения выливались на перепачканные бледные щеки, оставляя четкие дорожки.
— Почему ты здесь?! — схватив за плечи бессвязно бормочащего демона с Черничной горы и хорошенько его встряхнув, взревел Хан. — Какого хрена, я спрашиваю!
— Сон... Волки... Я думал... А потом ты!.. Элисте сказала... Я так торопился, но опоздал! Прости...
— Да твою же мать! Что за бред ты несешь?! Остановись! Да посмотри ты на меня!
Как ни странно, ругань северянина сработала отрезвляюще, и круглые черные глаза, слезы в которых мгновенно высохли, доверчиво уставились на него. На секунду Хан опешил, открыл и закрыл рот, оторвал от себя цепкие пальцы Найта и зафиксировал его в вертикальном положении.
— Ты... — начал Элияр, бросив взгляд на волков за воздушным барьером и вновь перевел его на Покровителя, который с выражением крайней степени паники пялился куда-то в центр его лица. — Что?
Дрожащий палец ткнулся ему в нос.
Ах, ну да. Магия истощилась, и тонкая струйка крови потекла, попадая Хану в рот и соленым вкусом распространяясь на языке.
— А! Это... хм. Я в порядке, — заверил он, наблюдая, как ужас на лице Покровителя сменяется недоверием, и гнусаво проворчал: — Отвали от моего носа, будь любезен.
Найт отдернул руку и посмотрел виновато из-под опущенных бровей.
Хан вздохнул и привычным командным тоном приказал:
— Живо уходим отсюда. — Подсадив демона с Черничной горы, он сам забрался в седло. — Эй, что с тобой?
Найт поморщился и трагично охнул:
— Нога...
— Так лечи!
— Не могу — это вывих!
Хан со стоном закатил глаза и пришпорил коня. Вывихи могли и подождать, а вот постепенно приходящая в себя и обратившая внимание на воздушный барьер волчья стая — нет.
Конь поскакал, унося их вверх по склону. Почувствовав, как бьется о раненую ногу мешочек со световыми снарядами, лучник срезал его и зашвырнул назад. Светящиеся частицы разлетелись облаком, оседая на грубой черной шерсти. Теперь каждый волчий силуэт был четко виден в темноте.
Они мчались к горе. Все чаще встречались большие скалы и резкие подъемы, впереди показался каменистый склон, по которому не смог бы взобраться конь с двумя седоками.
— Снова буду использовать способность — вырублюсь, — сообщил Хан. — Сможешь залезть сам?
— Да, — закивал Найт и обернулся, едва не зарядив затылком лучнику в нос. — А ты?
— Постараюсь не сдохнуть. Ты ведь потратил запас темной энергии? Значит, толку от тебя будет мало. Поднимись и найди убежище, спрячь коня и жди меня.
— Я не уйду, — отрезал Найт.
— Ты!..
— Я не уйду! Потратив столько сил, чтобы успеть сюда, я не собираюсь тебя бросать!
Хан в сердцах выругался: «Как же заставить этого пернатого придурка слушаться?! Все слова как об стенку горох! Упертый осел! Да пошло оно все!»
— Тогда придумай, как помочь избавиться от стаи! Пошевели своими птичьими мозгами и сделай что-то типа этого твоего ядовитого дыма!
Найт решительно кивнул.
Они остановились у склона, и Хан проворно спрыгнул, чуть поморщившись от резкой боли в ране. Он хотел ударить коня по крупу, чтобы тот начал подниматься, но демон с Черничной горы посмотрел так умоляюще, что у Хана рука не поднялась. Матерясь, он вынул из ножен меч и приготовился сбрасывать волков вниз на торчащие камни.
Тоже спустившись, Найт охнул и упал на колени за спиной северянина. Лодыжка страшно болела. Ступить на ногу было тяжело, но он поднялся, держась за стремя, и велел Ханту скакать вверх:
— Но! Скорее, пошел!
Маленькие камешки брызнули из-под копыт, без ноши на спине конь энергично перебирал исцарапанными ногами.
Найт окинул взглядом место, в котором они оказались. Несколько деревьев и кустов торчали тут и там, с неба тускло светили луны, оставляя на острых краях скал серебристые окантовки. Вой приблизился, и волки с оскаленными пастями, из которых текла смешанная с черной кровью слюна, уже взбирались наверх, толкая друг друга.
Получится ли устроить камнепад? Но для этого надо найти подходящую кучу камней и чем-то столкнуть ее. Ничего подобного рядом не было, и Найт в растерянности схватился за голову, пытаясь найти еще какой-нибудь способ помочь Хану. Должен быть выход!
С окровавленного бастарда слетали капли. Лезвие мелькало с умопомрачительной скоростью, остаточное изображение черной тенью следовало за ним. Тяжело дышащий Хан, из носа которого текла кровь, старался не использовать ветер, что еще больше усложняло задачу. Из последних сил он рубил и сбрасывал тушу за тушей, уворачивался от клыков, но не смог уйти от полоснувших по животу когтей. Горячая кровь тут же намочила рубашку и кожаную броню.
— Ну что за... — В глазах Хана потемнело, и он пошатнулся, едва успевая вонзить меч в шею подскочившего демона. — Так не пойдет.
Активировав ветер, он временно отбросил сразу нескольких волков и сплюнул полный рот крови.
Бросив гневный взгляд через плечо на замершего Найта, он ощутил, как от злости к нему вернулась часть сил, и заорал, одновременно отсекая очередную лапу:
— Сделай что-нибудь! Ты Покровитель или пустое место?
— Но я же... — промямлил Найт, кусая губы.
— Вот именно! Ха! — Хан отразил очередной удар и продолжил ругаться. — У тебя есть крылья, но ты не можешь летать!
— Мне не...
— У тебя эсть эта темная аура, которой ты даже не умеешь пользоваться. А еще!.. Кхах! Зараза... А еще ты неспособен применять магию и печати! Ты бесполезный!
Найт был готов расплакаться. Да, он бесполезный Покровитель, который может только попадать в неприятности, заговаривать зубы и рыдать. Да, вот такой он! Лучше было бы Хану не выпендриваться и заключить контракт с Кираном, тогда бы у него появились сила и надежный союзник.
— Что же делать, что же делать... Что мне делать?.. — бормотал Найт, пытаясь придумать, как хоть немного помочь истекающему кровью Элияру.
Он не мог передать божественную силу, чтобы восполнить магию ветра. Он был не в состоянии использовать свою ауру или применить хоть одно заклинание. Ничего! Он и правда бесполезен...
«А? — Найт вскинул голову, глядя на совсем уже вялые взмахи северянина мечом. — Если это?.. Получится ли? Надо попробовать!»
Хан вдруг обнаружил, что кровотечение остановилось. Рана от когтей постепенно затянулась, больше не доставляя неудобств. А за ней стали заживать и все остальные.
— Уже лучше! — крикнул он, бросаясь в атаку.
— Ха-ха, я рад, — улыбнулся Найт, сползая боком по каменной стене. На его талии расползалось кровавое пятно, невидимое из-за черной одежды.
«Я ведь не могу умереть, да? — подумал он, чувствуя накатывающую слабость. — Я не могу, а он может. Значит, я немножко потерплю — и все пройдет. А он не умрет, да. Справится, он ведь Хан. Ох, его опять ранили... Как же больно! Смотри за лапами, придурок! Они же светятся! Ай...»
— Твоя магия исцеления работает! — довольный Хан разносил врагов в пух и прах, не особо обращая внимания на незначительные царапины.
— Это не...
— Чего?
— Не магия... исцеления...
— Что за бред ты несешь? Хах, я почти закончил!
«Я не умру, а он может. Я же бессмертный Покровитель. Твою ж!.. Чтоб этого придурка! Ах-х... Только не отключаться! Не. Отключаться. Регенерация, работай, сука! Ай! Хан, ты меня разочаровываешь. Почему ты опять пропускаешь?»
В приподнятом настроении расправившись с оставшимися волками, что своими светящимися и источающими смрад пороха вперемешку с кровью мохнатыми телами заполонили пространство перед склоном, Хан вытер меч об шерсть одной из тварей, придирчиво осмотрел его, протер еще раз куском ткани и вернул в ножны. Он и сам был весь в крови, своей и волчьей, но ни одной раны на теле не осталось, даже слабость ушла. В таком состоянии можно было вырезать и еще десяток монстров, но те, к счастью, закончились.
Хан снял грязную и разодранную куртку, отшвырнул ее куда подальше и обернулся к Найту, сидевшему на выступе, прислонившись спиной к большой скале. Обменявшись с ним улыбками, Элияр похвалил:
— Неплохо сработано. А говорил, что магией не владеешь.
— Не владею.
— Что ж, зато врешь и скрываешься ты как обычно. Видел ребят?
— Да, они должны быть в безопасности.
Облегченно вздохнув, Хан снял испорченные наручи, задержав взгляд на черной печати, вновь появившейся на ладони. Демоны! А ведь он совсем забыл о словах Элисте!
Хотя, может, все же есть какой-то толк от священного контракта. Но Хан не мог понять, почему вдруг Найт решил отправиться за ними в лес и где сумел раздобыть столько оружия против волков. Шаманы таким не пользуются. Он явно что-то опять скрывал, причем немало, учитывая, с какой регулярностью проявлялись его странности и новые таланты. Взять хотя бы целительство. А ведь все пытался доказать, что ничего не умеет.
Решив позже устроить ему допрос, Хан бросил полный сожаления взгляд на свои когда-то целые и чистые брюки и обратился к юноше:
— Эй, вставай. Нам надо поторопиться и найти укрытие на ночь, а потом...
Но он не договорил, потому что Найт упал на бок, а привязанные к его поясу вещи звякнули об камни.
Растерявшись, Хан на мгновение застыл. Два изображения из прошлого и настоящего наложились в его голове одно на другое, поднимая бурю эмоций. Прогнав наваждение, парень быстро поднялся по склону.
— Эй, ты чего?
Он перевернул скрючившегося Найта на спину и увидел затянутые пеленой боли глаза, глядящие на него из-под полуопущенных ресниц. Судя по виду, демон с Черничной горы едва оставался в сознании.
— Что случилось? — Хан привычными для любого солдата движениями быстро расстегивал ремешки и заклепки кожаной брони, странно смотревшейся на тощем Покровителе. — Кровь? Тебя когда задело-то?
— Не трогай! — слабо сопротивляясь и не давая ему снять рубашку, зашипел Найт.
— Что за новости? Разве на тебе не должно все заживать как на собаке? Да убери ты руки!
— Я в порядке! Отстань!
Найт собрался лягаться, но Хан вовремя придавил его бодро коленом. Дернувшись, юноша застонал и попытался столкнуть его ногу, но не смог и рухнул без сил.
— Успокоился?
Получив в ответ молчание, Элияр отбросил в сторону броню и отпустил притихшего демона с Черничной горы.
— У тебя ведь была только вывихнута лодыжка. Что произошло? — Окинув взглядом его запыленную одежду и заметив на бедре, куда только что упирался коленом, пятно крови, Хан почувствовал укол совести. — Ты просто не можешь не попадать в неприятности, да?
Найт промолчал, а Элияр вздохнул:
— Ладно, я рад, что ты появился вовремя и использовал магию исцеления, пусть и не хочешь признавать... — догадка, пришедшая в голову северянина, заставила его замереть. — Погоди-ка. Так это правда не она? Как ты меня вылечил?
Он решил не пытаться добиться правды от, кажется, проглотившего язык демона с Черничной горы, поэтому сам потянул за шнурок и распахнул его мокрую от крови рубашку. Раны от когтей на боку и животе уже не кровоточили и немного затянулись, но сомнений не оставалось — все они с точностью повторяли те, что недавно «украшали» Хана во время битвы с волками, а потом вдруг исчезли, не оставив и следа.
— Как... — Лучник сглотнул образовавшийся в горле ком. — Как ты это сделал?
— Это способность всех Покровителей, — глухо ответил Найт, не поворачивая к нему лица. — Я просто подумал — и у меня получилось.
Хан вновь обратил внимание на кровавое пятно на бедре юноши. Все верно, именно в это место его самого укусил волк.
Но как?! Что это за магия такая? Никто из его окружения никогда о таком не слышал, да и ни в одной легенде не говорилось о способности Покровителей забирать на себя ранения Посланников. Неуязвимость последних всегда считали результатом целительского мастерства связанных с ними божеств или же предполагали, что вместе с печатью человек получает способность к мгновенному исцелению, мощную незримую броню или какую-то другую подобную вещь. Покровители и Посланники надежно скрывали свой секрет, раз смертные до сих пор не узнали, как происходит это самое «лечение».
С трудом поборов желание продолжить расспросы, Хан припомнил, что его спину тоже задели волчьи когти, и помог Найту осторожно сесть, не касаясь ран.
В том месте, где юноша прислонялся к скале, остался небольшой кровавый след, руки его были липкими, а кожа в темноте казалась еще бледнее, чем обычно. Будто фарфоровая кукла, он с застывшим взглядом сидел, опираясь локтями на колени, и мелко дрожал, как замерзшая собака на промозглом ветру. Хотя, вообще-то, было довольно тепло.
Свистнув, Хан дождался, когда из-за камней и деревьев прибегут двое коней — взволнованный вороной и едва не падающий от усталости гнедой. Достав из седельной сумки чистые вещи, лучник завернул дрожащего демона с Черничной горы в свой большой плащ, словно строптивого кота, действуя осторожно, чтобы тот не решил цапнуть человека когтями. Но Найт только поежился и с тихим вздохом зарылся в складки ткани, оставив снаружи макушку и глаза. Несмотря на все протесты и шипение, он уютно устроился и больше не выглядел так, будто вот-вот потеряет сознание.
Элияр остался доволен его покладистым поведением и сам переоделся в чистую рубашку, перед этим намочив тряпку водой из фляжки и смыв с себя большую часть черной и красной засохшей крови.
После он сел на камни рядом с переставшим дрожать Покровителем и наконец-то задал мучивший его вопрос:
— Почему твои раны так медленно затягиваются?
Закутанный в плащ по самые уши Найт поджал губы, но все же ответил:
— По той же причине, почему я не могу летать: не хватает божественной силы.
Хан вопросительно посмотрел на него, и юноша стал объяснять:
— Способности Покровителей состоят из двух частей. Первая — это аура, с которой они рождаются. Она похожа на способности магов-стихийников, может быть видимой или невидимой, принимать практически любые формы, служить оружием или щитом. Растрачиваясь, она быстро восстанавливается, как и моя темная энергия. Еще есть божественная сила, которую невозможно увидеть ни при каких обстоятельствах. Она течет в жилах, будто кровь, залечивает раны, дарит бессмертие и способность летать. Ты ведь и сам понимаешь, что махать такими крыльями без специально приспособленного к этому птичьего скелета невозможно. Если имеешь большой запас божественной силы, то с лечением и полетами все просто. Еще можно творить заклинания, если ты их, конечно, знаешь, и использовать божественные печати.
— Откуда она берется?
— Восстанавливается сама. И еще из молитв смертных. Благодаря им может усиливаться и аура, но только пока желание не исполнено.
Хан в задумчивости свел брови и подпер подбородок рукой:
— То есть, если тебе помолиться, то и божественной энергии у тебя прибавится?
— Нет. — Найт покачал головой. — Для этого молитва хотя бы частично должна совпадать с желанием создателей, например: «Киран, спаси Север, защити нас от захватчиков, помоги отбиться от крейнских ублюдков, пытающихся меня поймать», все в таком духе.
— Ты только что помолился Кирану, — заметил Хан с насмешкой.
От осознания Найт скривился, охнул, словно это раны напомнили о себе, и проворчал:
— Чтоб его демоны покусали.
— Ага, вот эти. — Хан указал на мерцающие в темноте волчьи туши. — И все же почему?
— Что почему?
— Ты не знаешь желание своих создателей. Должна же была остаться какая-то информация, записи о тебе или вроде того.
— Лейсан пыталась выяснить хоть что-то, но безрезультатно. Мы оба пришли к выводу, что создавших меня людей было совсем немного, и что мы никогда не сможем их найти. Ведь неизвестно, где они могут быть и живы ли до сих пор. Сколько я спал в пещере? Год или несколько лет? А может, тысячу? Только боги знают.
— Если б знал, о чем молиться, я бы обязательно помолился, — заявил Хан, сам удивившись этим внезапно сорвавшимся с языка словам. — Ну, ты...
«Что еще я могу сказать? — досадовал Элияр. — То, что ему не хватает этой божественной силы, конечно, плохо. Но ведь я тут не при делах и ничем не могу помочь. Паршиво, что боль он чувствует из-за меня, но он сам решил...»
Тут в голове промелькнули слова, что он недавно прокричал, размахивая мечом и думая, что уже не выживет и не выберется из этого проклятого леса.
Пустое место. Бесполезный.
Так кто же все-таки вынудил Покровителя воспользоваться этой способностью? Бесспорно, любые повреждения на Найте в конце концов заживут, а он сам мог от таких серьезных ран и сдохнуть. Но это не отменяло того, что именно Хан требовал помощь, крича все, что приходило в голову.
Затянувшие часть неба тучи наползли на одну, а затем на вторую луну, окончательно погружая склон горы в непроглядный мрак, и вскоре из них стеной хлынул дождь. Заливая землю и камни, смывая светящийся порошок, яд, порох и кровь, он стал благословением для двойх мужчин, в молчании сидевших под струями воды. Оба быстро намокли, но не двинулись с места и не произнесли ни слова, пока Найт не стал вновь дрожать под облепившим его тяжелым плащом.

Из-за шума дождя ничуть не замерзший северянин не слышал стука зубов демона с Черничной горы, но заметил, как дрожат его плечи. Оказалось, пернатый дурак может быть настолько упрям, чтобы дубеть тут по-тихому и молчать.
Присущая их характерам комбинация настойчивости и остроумия, а также раздражение, которое эти двое регулярно вызывали друг у друга, заставляли Хана и Найта сталкиваться в словесных баталиях, из которых они с попеременным успехом выходили победителями. Но в этот раз Хан спорить не стал. Он подобрал одежду и броню, которая еще была целой и могла пригодиться, проверил своего коня, рывком поставил обалдевшего Найта на ноги и наблюдал, как тот шипит от боли в лодыжке. Поцокав языком, Элияр усадил несчастного в седло, залез сам и направился в сторону видневшейся за стеной дождя большой скалы. Усталый Хант поплелся следом.
Времени на поиски сухой и просторной пещеры ушло немного. Так что вскоре они с конями и небольшой охапкой веток расположились на каменном полу, заливая его водой, стекающей с одежды.
Используя ветер, Хан подсушил сосновые ветки, развел огонь и направил горячий воздух в сторону развешанных на скале рядом вещей и на Найта. Тот сидел, обхватив себя руками и уставившись на костер круглыми глазами.
— Сейчас разберемся с твоей лодыжкой, — оповестил Элияр, опускаясь на колени перед сидящим на камне демоном с Черничной горы и стягивая с его ноги ботинок.
— Другая, — мяукнули сверху.
— Хм?
— Другая нога.
Хан отставил ботинок в сторону и потянулся ко второму. Услышав болезненное шипение, он ослабил шнурки и стянул обувь аккуратнее. Левая лодыжка Найта сильно опухла и приобрела синеватый оттенок.
За неимением ассистента, обхватив икру одной рукой, а стопу другой, Хан предупредил:
— Будет больно. Но ты не волнуйся, я уже однажды вправлял лодыжку Вариану.
Истеричные крики парнишки все еще были свежи в памяти. С того раза он не позволял Хану себя лечить. Но Найт-то об этом не знал, так что все нормально.
— На счет «три». Раз, два...
Разнесшийся по пещере вопль демона с Черничной горы смахивал на вой кота, которому наступили на хвост. Страшными глазами уставившись на Хана и поджав под себя ногу, лечением которой уже занялась божественная сила, Найт разве что не рычал от злости. Элияр же был удовлетворен проделанной работой и встал, разминая руки и глядя на него сверху вниз с улыбкой лекаря, спасшего безнадежного пациента. Самодовольство на его лице можно было заметить с другого конца большой пещеры.
— А где было «три»?! — возмутился Найт. — Ты не сказал «три»!
— Слышал щелчок? — ухмыльнулся костоправ-самоучка. — Это оно и было.
Найт ничего не ответил на такую наглость, да и благодарить не стал. За короткое время он пережил максимально сильный стресс, но стоило только боли утихнуть, а телу согреться, и юноша, завернутый в высушенный плащ, уснул у костра, как младенец.
Эта его способность засыпать по щелчку пальцев всегда удивляла Хана. Стоило демону с Черничной горы порядочно устать и оказаться в более или менее безопасном месте, и он, весь из себя такой деятельный, тут же вырубался и тихо посапывал, что-то бормоча во сне. Это было одной из причин, почему северянин не мог воспринимать его как божество из легенд. Те вообще почти не спали, не ели и порхали себе в облаках, не особо заботясь о том, что о них думают смертные, и занимаясь решением более важных проблем. А этот примчался в демонический лес, будучи похож на сумасшедшего призрака, разогнал волков и сам чуть не помер от ужаса. И откуда он только взялся такой Хану на голову?
Ветки в костре потрескивали, снаружи доносился шум дождя. Лучник решил провести проверку.
В карманах у Найта обнаружилась еще парочка мешочков со светящимся порошком и три черных кусочка того, что когда-то было шариками с ядовитым дымом. Использовать последние уже было нельзя, так что Хан их просто выбросил, а мешочки вернул в карман. Еще нашлись два измазанных в порохе сухаря, размякших и слипшихся. К седлу Ханта были привязаны пустые мешочки с частицами пороха и растертых магических камней, какие-то обрезанные веревки, фляга с водой и броня, которую подобрал на скале лучник. Отвязав ее и усевшись у огня, он принялся собирать кожаные и металлические части как положено.
— И где ты только успел достать все это?
Хан понял, что часть экипировки Найту дали кочевники. Например, наплечник с несколькими металлическими вставками, с частью, закрывающей область сердца, и ремешком, перехватывающим грудь. А еще наручи до локтя. Они и плотные перчатки без пальцев до такой степени были измазаны черным, что сами пачкались не хуже тех бесформенных комков, что растекались по земле черной лужей у входа в пещеру. Но стоит их отмыть — и можно носить еще очень долго.
А вот ремни, крепящиеся на поясе и бедре явно никогда не принадлежали шаманам. Как и высокие ботинки с кармашками для ножей. Но у Найта был единственный охотничий нож. Еще Хан обнаружил несколько мотков идеально чистых бинтов, завернутых в ткань и спрятанных во внутренний карман куртки. Рядом лежали какие-то травы, предназначенные, скорее всего, для коня.
И зачем было собирать все это и мчаться в лес? Он ведь сказал, что не надо. С другой стороны, возможно, только благодаря своевременному появлению Найта Хан еще жив.
Сильный дождь превратился в грозу. Молнии сверкали, освещая вход в пещеру и сидящего перед ним человека. Ночью его глаза казались чисто карими, но в момент вспышек молний был виден зеленый ободок. Хан гордился своими глазами не из-за их цвета или формы, а потому что такие же были у его матери.
Появившаяся на лице щетина делала его старше, а отросшие волосы падали на лоб и скулы. Несмотря на усталость, спать не хотелось, потому Элияр взял охотничий нож Найта и занялся тем, что давно хотел сделать.

        От автора:
      
И прирезал демона с Черничной горы во сне, избавившись и от контракта, и от ходячей проблемы. Конец :) Спасибо, что читали эту книгу.
А если серьезно, то в следующей главе Хана ждет небольшое преображение. Вы же не забыли, как он вообще выглядит? Я заметила, что многим сложно представить его внешность. Да я и сама иногда забываю, что у него не короткие волосы.

Глава 40. Встретимся снова

Найт с трудом разлепил веки и долго не мог сфокусировать взгляд. Еще ни разу он так крепко не спал, не видя даже снов. Мысли ворочались в голове медленно, словно сонные мухи. Во рту было сухо.
Зевнув, Найт потянулся и обнаружил себя в пещере. Он лежал на сосновых ветках, застеленных покрывалом, и был укрыт большим теплым плащом. Какое-то время пробыв в замешательстве, демон с Черничной горы разом вспомнил все, что произошло.
Его рубашка нашлась рядом, высушенная и аккуратно свернутая. Здесь же была и броня с сумками, порванные куртка и брюки Хана, два чистых седла, а также послание, накорябанное углем на камне: «На охоте».
Найт сразу расслабился: человек, которого он так отчаянно спасал, жив, здоров и даже ушел охотиться. Да и недавний позор теперь не казался таким уж страшным. Подумаешь, поистерил немножко и чуть не потерял сознание от ужаса. Любой нормальный человек на его месте вел бы себя также. Конечно, за исключением таких отважных психов, как Хан Элияр.
Внезапное хорошее настроение, вызванное нормальным сном и чувством выполненного долга, подтолкнуло Найта проверить, где они остановились, и осмотреть царапины от веток на ногах своего коня. Аккуратно сложив плащ, юноша вышел из пещеры и прищурился. Хотя солнце скрывалось за плотной дымкой облаков, небо было светлым. Над землей завис туман и вниз по склону становился все гуще. Во влажном воздухе витал аромат сосен, земли и травы.
Оба коня мирно щипали травку. Ноги Ханта оказались перевязаны белыми полосками ткани, в которых Найт узнал бинты, припрятанные им во внутреннем кармане куртки.
События прошлой ночи хотя и четко отпечатались в памяти, все же казались чем-то невероятным, словно сон. Неужели он действительно применил одну из способностей настоящего Покровителя? Хоть Хану и пришлось тащить его в пещеру в полуобморочном состоянии и вправлять лодыжку, сам лучник остался невредим. Так что Найт в кои-то веки мысленно похвалил себя.
Лесной ароматный воздух после грозы наполнял легкие. Само место выглядело безопасным, к тому же приближающихся врагов можно было легко заметить. От углей костра еще исходило тепло, из-за которого вернувшегося на постель из веток Найта клонило в сон.
Видимо, он все-таки задремал, потому что когда снова открыл глаза, солнце светило прямо в лицо. Прищурившись, Найт чихнул.
Появившийся в проходе и загородивший яркий свет силуэт усмехнулся:
— Будь здоров.
Найт уставился на скрытое в тени лицо Хана и обнаружил, что с головой у того что-то не так. Причем во всех смыслах. С чего он вдруг разлюбезничался?
— Что ты пытаешься увидеть? — полюбопытствовал Хан.
— Ты постригся? — продолжал щуриться Найт.
— М-м, — утвердительно промычал лучник, кивая.
— Чем?
— Твоим ножом.
— Кажется, немного криво.
— А перед кем мне здесь выделываться? Удобно и ладно.
И то верно.
Найт в задумчивости потеребил прядь своих волос, в которых еще осталось несколько не распустившихся в процессе всей этой беготни косичек. Его волосы тоже немного отросли. Возможно, к осени получится собрать маленький хвостик. Припомнив, какой длины они были когда-то, Найт вспомнил о Лейсан. Вот она порадуется, если он не станет снова обрезать их.
— Если ты наконец-то выспался, ешь и собирайся, — сказал Хан, проходя в пещеру. Демон с Черничной горы теперь мог поближе взглянуть на его новую стрижку. На затылке получилось коротковато, а на висках кривовато, но в целом можно сказать, что так лучнику было даже лучше, чем раньше. — Продолжишь пялиться — я и тебя подстригу.
Его любезная улыбка не предвещала ничего хорошего. Найт отвернулся и решил сделать вид, что не заметил прилипший к воротнику Хана клочок волос.
Оказалось, что знаменитый бывший лейтенант хорош не только в стрельбе из лука и отрубании волчьих конечностей, но и неплохо охотится. Позаимствованным у Найта ножом он добыл зайца, причем удивительно, что тот вообще нашелся в этом жутком лесу. Стоило Найту увидеть еду, как его желудок издал рев, почти неотличимый от волчьего.
Поев, они решили дать коням отдохнуть и пошли пешком. Скармливая животным последние укрепляющие травки, Найт вздохнул. Будет прекрасно, если по пути им не встретятся еще волки, и эта стая была единственная.
Солнце уже клонилось к закату. Его последние лучи лишь изредка проскальзывали между веток деревьев. Ночь наступила быстро, но Найт и Хан продолжали путь. Первый не упоминал о вновь проявившейся печати контракта, а второй не спрашивал больше о божественной силе и способности Покровителя, благодаря которой смог выжить после стольких ранений.
Всю ночь они шли или ехали верхом, иногда делали короткие остановки, а в какой-то момент Хан начал рассказывать о жизни в армии. Найт был поражен его резко изменившимся отношением. Даже если это было вызвано лишь чувством благодарности, юноша все равно радовался, с интересом слушал и задавал вопросы.
— Ты не смог бы служить, — хмыкнул Хан.
Найт вскинул брови:
— Потому что я трусливый? Или из-за отсутствия способностей к магии?
— Потому что солдат должен убивать.
Лучник замолчал, чуть наклонив голову и глядя на гриву своего коня. Улыбка на его губах медленно растаяла.
— Много ты... — Найт решил сказать иначе. — Тебе приходилось часто это делать?
Но Хан ответил на первый вариант вопроса:
— Может, немного больше сотни? — Он пожал плечами. — Во всяком случае, демонов я не считал. Для кочевников убийство врагов — долг воина и обязанность перед племенем, которое они защищают. Поначалу меня шокировало то, как легко Аури рубит головы. Хотя она говорит, что ее не преследуют призраки и кошмары, она постоянно молится, чтобы души убитых ею обрели в другом мире жизнь счастливее этой.
— А ты тоже... молишься?
— В богов я не верю, а Покровители не заслужили моего уважения. — Заметив кислое выражение лица Найта, Хан сказал: — Причина не в тебе и не в Киране. Я знал много людей, просивших спасения и защиты у богов, видел тех, кто носил счастливые амулеты и ходил в храмы Попровителей каждый день. А потом мы собирали их тела на поле боя. Иногда по частям. — В его голосе была печаль, когда он тихо добавил: — Моя мать тоже верила.
Найт спросил:
— Что... с ней случилось?
В этот раз Хан не ответил. Около минуты они ехали молча, а потом он снова заговорил:
— Не думай, что если я немного изменил свое отношение, ты можешь задавать такие личные вопросы.
— Прости.
— Я не хороший человек, но неблагодарной сволочью меня тоже не назвать. И в должниках я ходить не люблю.
Найт недоумевающе моргнул.
Хан с неохотой пояснил:
— Я буду вести себя с тобой лучше и меньше ворчать.
На губах демона с Черничной горы расцвела довольная улыбка.
— Ты так этому рад? — хмыкнул Хан.
— А ты как думаешь?
— Значит, твое фееричное появление и спасение меня было только ради этого? Чтобы я пообещал вести себя хорошо?
— Я просто хотел помочь.
Вниметельный, обращенный к Найту взгляд лучника стал тяжелым:
— Как ты вообще узнал про волков?
— Я... — Найт замялся, и это не укрылось от Хана. — Элисте увидела, что вам угрожает опасность. Мне было тревожно.
Элияр некоторое время молчал, и Найт уже подумал, что ему поверили. Он не хотел рассказывать о снах, пока не выяснит достаточно о своем прошлом. Если у него действительно есть дар, будет прекрасно, но сейчас Хан может решить, что Найт пытается повысить свою значимость в его глазах. Такой недоверчивый человек не станет полагаться на предположения.
— Ты ведь врешь, — сказал Хан.
Найт сглотнул и крепко сжал поводья. Кажется, он сделал только хуже своей ложью.
— Но я не стану допытываться. Когда захочешь, расскажешь сам, если это важно.
Изумленный Найт тихо произнес:
— Спасибо.
— Дурак, — усмехнулся Хан. — Не за что.
Несмотря на то, что его обозвали, демон с Черничной горы был счастлив, словно из-за страшных черных туч выглянуло яркое солнышко. Он и сам понимал, что слишком простой и наивный. Достаточно было нескольких слов, чтобы обрадовать его или расстроить.
К вечеру небо снова затянуло тяжелыми облаками, начался дождь. На этот раз у Хана было достаточно сил, чтобы создать воздушный купол. Крупные капли шумели, падая на деревья, вдалеке гремел гром. Двое парней в абсолютно сухой одежде верхом продвигались по лесу. Только земля размякла и хлюпала под копытами коней.
Вскоре добрались к подножию горы, у которой Хан условился встретиться с друзьями. Оказалось, они уже полдня ждали здесь, разведя костер под шаманским барьером и ужиная мясом какой-то птицы.
Увидев Найта и Хана еще издалека, все трое подскочили со своих мест и побежали навстречу. Аури радостно кричала и, налетев на спешившегося Элияра, едва не сбила его с ног. В то же время Вариан в слезах обнимал Покровителя.
— Как вы выбрались? — спросил Нае и, когда Аури наконец выпустила Хана, тоже приобнял его за плечи. Для Нае это уже считалось высшим проявлением дружеских чувств.
— Убили всех тварей, - с гордостью сообщил Хан. — А у вас не возникло проблем?
— Благодаря Найту мы быстро сбежали. Все волки погнались за ним.
Хан вскинул брови и взглянул на демона с Черничной горы, который утешающе поглаживал дрожащего Вариана по спине.
— Что случилось?
Рыжий юноша горько всхлипнул и, отлипнув от Найта, вцепился в Хана:
— Моя Леди! Моя милая лошадка! Эти суки ее убили, Хан! Моей Леди больше нет!
Слезы катились по его щекам одна за другой, глаза опухли. Растрепанный, бледный и несчастный, он был совсем не похож на веселого паренька, который светился от оптимизма и юношеского задора.
Найта поразил такой вид Вариана. Сердце сжалось в груди от жалости и печали. Он уже видел лежавшую без движения лошадь, когда только примчался на место битвы, но до конца не хотел в это верить.
Сжимая в руках куртку Хана, Вариан плакал навзрыд, как маленький ребенок. Аури рядом тоже едва сдерживала слезы. Вытерев глаза рукавом, она обняла Найта и поблагодарила за помощь. Потом они с Нае повели уставших коней туда, где теперь стояли Инэ и Ясень, а между ними оставалось пустое место для высокой серой кобылы. Лошади вели себя очень тихо и тоже горевали о своей подруге.
— Хан! Я даже не с-смог ее найти! — заикаясь, всхлипывал Вариан. — Когда мы в-вернулись, ее уже не было. Звери утащили ее! Ни-ничего не осталось, кроме с-седла! Оно порванное и грязное... Хан, Хан! От нее только это седло осталось!
Элияр прижал кудрявую голову к своему плечу и ласково поглаживал, нашептывая что-то успокаивающее, пусть даже Вариан и не слушал.
— Хан! Помоги мне починить седло! Ты... Ты ведь поможешь, да? Хан, я поставил на том месте камень и вырезал на нем ее имя...
Любил ли кто-нибудь свою лошадь так же сильно, как Вариан Леди? Он каждый день заботливо чистил ее, расчесывал гриву и хвост, кормил лакомствами, которые покупал в каждом городе и каждой деревне, где они останавливались. Седло и вальтрап всегда были чистыми, уздечка тщательно отрегулирована, чтобы ни один ремешок не натирал. Сварливая Леди только Вариана кусала не всерьез, только ему она позволяла трепать себя между ушами, только из его рук брала кусочки сахара. Даже на картине со скачущими по полю цветов лошадьми впереди всех юноша нарисовал ее.
— Я так скучаю!
— Я знаю, — мягко сказал Хан и поднял взгляд на Найта, который все время стоял рядом, не зная, что ему делать. — Она уже наверняка перенеслась в следующий мир.
Вариан икнул и потерся лбом о плечо Элияра:
— Разве души животных тоже могут?
— Не знаю про столицу, а в Джейриа верят, что могут.
— Ей было так больно, Хан! Они ее...
— Тише. Не надо говорить. Я все понимаю.
Пока Вариан выплакивал свое горе, Найт и Хан молча смотрели друг на друга.
— Я должен был лучше ее защищать! Я отвлекся на волков, стрелял в них, а другие в этот момент... У-у-у, моя Леди! Я так скучаю! Это все из-за того, что я не защитил ее!
— Прекрати. В этом нет твоей вины, — тон Хана был строгим и в то же время успокаивающим. — Просто так получилось. Ты не виноват.
Ореховые глаза, глядящие на Найта, лучились теплотой. Юноша поджал губы. Каким-то образом Хан понял, что он тоже винит себя. Он мог еще поторопиться, на привалах спать меньше, быстрее делать ядовитые шарики, раньше выехать от кочевников... Хватило бы получаса, может, нескольких минут — и Леди была бы жива.
— Если бы не Найт, нас бы тоже... — Огонек судорожно вздохнул, выпуская мокрую от слез куртку Хана, и вновь бросился к демону с Черничной горы. — Спасибо тебе! Спасибо большое!
Найт смутился и только промычал что-то в ответ. Горькое, печальное и одновременно трепетное чувство наполнило все его существо с головы до пят.
Сделал ли он достаточно, чтобы получить в ответ такую благодарность? Ведь в итоге он все равно опоздал...
Ночь путешественники провели в тихих разговорах. Хан разделывал пойманного в силки зайца, рассказывая о новой способности Найта, Нае чистил и натачивал оружие, Вариан и Аури делали простые стрелы из веток, а Найт ухаживал за лошадьми. Он уже привык чистить их, расчесывать, кормить, шептать что-то на ухо, словно животные могли его понять. А может, они и впрямь понимали, потому и качали головами, пряли ушами и смотрели своими большими глазами в обрамлении длинных ресниц с беграничным доверием и любовью.
Остановившись в руках перед необычайно спокойным Хантом, Найт осознал, что ищет взглядом серую кобылу, собираясь почистить и ее. Он прикусил губу и нежно провел щеткой по шерсти своего коня. Послушный и ласковый, тот подставил голову.
— Обещаю, что позабочусь о тебе, — шепотом пообещал Найт, и прижался лбом ко лбу Ханта. — Хоть я и купил тебя за три серебряника... — воздух, который он выдохнул с усмешкой, пощекотал мягкий лошадиный нос. — Или, если начистоту, не вернул, взяв на время. Но ты стал мне очень дорог. Наверное, тебе было бы лучше с прежним хозяином или в конюшне в Чоре, а не со мной.
Конь фыркнул и легонько толкнул Найта головой.
— О, так я не прав? Значит, тебе нравится опасность и изматывающая дорога?
После долгой гонки наедине с Хантом и гибели Леди Найт стал относиться к коню с особым уважением и заботой. Тот, кто без устали нес его несколько дней на спине, заслуживал больше признательности, чем он сам.
Было решено, что Вари поедет с Ханом на самом выносливом вороном жеребце. Этой ночью никто так и не уснул, а на рассвете они отправились дальше.
Высоченные горы со снежными шапками показались в просветах между деревьями через два дня. Все это время обычно болтливый Вариан молчал, будто набрал в рот воды. Только изредка от него можно было добиться односложных фраз. Хан терпеливо вытягивал паренька из состояния апатии постоянной болтовней, на привалах рассказывал сказки, шутливо спорил с Аури обо всем на свете, даже устроил спарринг с Нае, но результат всех этих выступлений стал заметен лишь когда Найт предложил Огоньку нарисовать Леди где-нибудь на скале.
Полдня юный художник трудился над картиной в масштабе один к одному. Краски сделала Аури из ингредиентов, которые принесли Хан и Нае, а Найт помогал их растирать и смешивать. Чтобы рисунок не выгорел на солнце и не смылся дождем, Вариан выбрал небольшую сухую пещеру. С помощью своей магии Хан зашлифовал одну ее стену мелкими камешками и песком. Краски наносились кисточками из конского волоса, пальцами и ладонями. В конце концов в работу включились все, превратив унылое тихое место, окруженное торчащими скалами и кривыми деревьями, в красочную поляну, по которой скакала высокая серая кобыла с развевающейся на ветру гривой и блестящими, полными жизни глазами.
— Запомни ее такой, — сказал Найт. — Она будет жить в твоих воспоминаниях и на картинах.
Вариан, по щекам которого бежали слезы, в то время как его губы нежно улыбались, провел кончиками испачканных в засохшей краске пальцев по шее своей любимой лошади:
— Даже когда мне стукнет восемьдесят лет, мои волосы станут белыми, а характер отвратительным, когда я начну путать даты и забывать, куда положил свой блокнот или кисти, я все равно буду помнить тебя. Надеюсь, в новом мире тебе будут давать много сахара и морковки, и что у тебя появится хороший хозяин. А еще надеюсь, что там не будет никаких демонических волков, а только просторные денники, свежий овес и красивые лужайки с вкусной зеленой травой. Может, однажды мы встретимся снова.

Глава 41. В сердце гор

На третий день они наконец-то добрались до одной из самых высоких гор Великого хребта и начали восхождение. Согласно записям, найденным в библиотеке Найта, и информации, которую северяне добыли сами, готовясь к походу, демоны должны были обитать где-то между гор, в ущелье, куда уже столетия не ходили люди. Хотя раньше некоторые правители Ризы поддерживали связь с северными демонами и даже вели с ними торговлю, после какого-то конфликта все контакты были прекращены. Теперь о том, что творилось за опасным мрачным лесом, можно было узнать лишь из переделанных на сто раз рассказов или старых записей, в достоверности которых тоже оставались сомнения.
Хотя Найт и жил на горе, она была невысокой, с множеством тропинок и плавными спусками. Здесь же его встретили каменистые склоны, острые края скал, кривые кустарники и резкие подъемы. Привыкшие к лесам и равнинам лошади шли медленно и очень осторожно, люди ненамного превосходили их в ловкости, особенно Найт.
Исключением, конечно, стал Хан, помогавший себе магией ветра и успевавший подстраховывать остальных. Он ловко и грациозно перепрыгивал с одной скалы на другую, быстро поднимаясь вверх и иногда оглядываясь на карабкающегося в конце Покровителя. Когда тот сильно отставал, лучник делал утомленное выражение лица и кривил губы.
— Чего ты на меня опять смотришь? — возмутился шуршащий камнями и обдирающий ладони об их острые края демон с Черничной горы, в очередной раз поймав на себе этот недовольный взгляд. — Это ты можешь прыгать, как горный козел, а я так не умею!
Аури захохотала:
— Хан горный козел Элияр! Теперь я буду так тебя называть!
— Зависть — плохое чувство, — осудил лучник. — Если уважаемый Покровитель желает, этот скромный горный козел может прокатить его на своей спине, как малое дитя.
Вспомнив все прелести катания на спине Хана, скачущего по шетерским крышам, Найт поспешил отказаться:
— Очень любезно с твоей стороны, но я сам.
— Желание Покровителя — закон.
С этими словами Хан поднялся еще выше, почти подлетев. За ним взбежал его конь с двумя сумками на спине, посмотрел вниз на остальных лошадей и гордо задрал голову.
«С кем поведешься, от того и наберешься», — подумал Найт.
Еще ночь они провели на склоне, а потом завершили подъем и спустились с другой стороны в небольшую долину.
— Тут, конечно, красиво, — сказал Вариан, — но на весенней стоянке кочевников лучше. — Он захныкал: — Долго нам еще идти?
— Вон за ту гору. — Нае показал на самую дальнюю вершину и наблюдал, как Вариан стонет и устало плюхается на траву. — Вставай. Еще не привал.
— Привал! Я устал! Найт, скажи, ты ведь тоже устал, да?
Найт, которому в этот момент Аури втихую отсыпала немного последних орешков, припрятанных от прожорливого Огонька, энергично закивал, пряча руку в карман.
— Вот теперь точно привал!
Подложив под голову руки и закинув ногу на ногу, паренек улегся на мягкую траву и уставился в высокое синее небо.
— Лень родилась раньше тебя, — вздохнул Нае. В ответ Вари показал язык.
Его настроение постепенно улучшалось. С того момента, как закончил картину, юноша начал оттаивать. Лицу возвратился прежний румянец и легкая непринужденная улыбка. И хотя он все еще часто грустил и замирал, глядя вдаль, будто из-за склона могла выбежать живая и здоровая Леди, все уже не переживали и были уверены, что скоро к ним вернется знакомый веселый Вариан.
Найт снял седло с Ханта и пошел к лесу за хворостом для костра. Северяне тем временем обустраивали лагерь. Журчание небольшой речки, шум ветвей и щебет птиц дарили им умиротворение.
Сбор хвороста стал уже привычным занятием. Набрав целую охапку сухих веток, Найт выпрямился и тут же выронил их все на землю. Из-за деревьев и кустов всего в нескольких метрах пристально смотрели три пары желтых глаз.
Найт оцепенел, не имея понятия, что делать дальше. Бежать? Стоять? Упасть и закрыть голову? Звать на помощь?
Слова застряли в горле, и он только открыл рот.
Волки издали низкий рык. Один начал медленно приближаться. Шаг за шагом. Зверь бесшумно ступал громадными лапами по земле, а Найт пятился, шурша травой и листьями. В итоге между ними осталась лишь пара шагов и рассыпавшиеся ветки.
Найт и волк замерли, неотрывно глядя друг другу в глаза. Юноша заметил, что эти звери отличаются от тех, с которыми он сталкивался прежде. Их движения были осторожными, позы демонстрировали не готовность к нападению, а любопытство. Даже глаза не горели столь кровожадно.
Еще двое волков подошли ближе, встав слева и справа от Найта.
Сердце юноши колотилось в панике. Правая рука скользнула к бедру, где был пристегнут охотничий нож. Сконцентрировавшись на темной ауре внутри себя, Найт приготовился отпустить ее, чтобы у него было время сбежать, пока волки будут в замешательстве. Он перехватил нож, как учил Хан, и выставил руку перед собой, чуть наклонившись и согнув колени.
Аура гудела в ушах, готовая вырваться. Найт напряг ноги и наконец-то решился.
Но вдруг услышал: «Это тот, о ком говорил Рэй?»
Это явно прозвучало у него в голове, верно?

        «Их ведь должно быть двое. А этих пятеро. И лошадьми разит», — второй голос отличался и был чуть выше.

        «Вы, идиоты, разве не чуете от него тьму? — прорычал третий. — Эй, а почему он так странно на нас смотрит?»
«Вот я и сошел с ума, — обреченно подумал Найт. — Галлюцинации, голоса в голове... Что дальше? Возомню себя пятым старейшиной? Вот смеху-то будет».
Он снова попятился от насторожившихся волков и, спиной продравшись через куст, вышел на поляну, где уже расположились северяне.
Увидев волков, люди ощетинились оружием, а звери вздыбили шерсть на загривках и оскалили зубы.
Найт споткнулся о лежавший на земле камень и упал назад, громко охнув.
Хан цыкнул и проворчал:
— Ходил за хворостом, а притащил вот это.
— Их всего трое? — Аури быстро создала защитный барьер перед лошадьми и двумя руками перехватила меч.
— Я больше не видел, — ответил Покровитель, поднимаясь на ноги.
— Вот и прекрасно, — широкая улыбка Элияра была поистине кровожадной. — Сейчас я их порешаю.

        «Старший, этот человек мне не нравится. Может, съедим его?» — предложил голос у Найта в голове.

        «Запрещаю. Кажись, это тот самый маг», — ответил другой.

        «Тогда съедим вон того аппетитного черного коня».
      
— Нет! — в ужасе воскликнул Найт.
Хан и все остальные, включая волков, озадаченно уставились на него.

        «Старший, а этот мне нравится. Заберем с собой?»
      

        «Погоди-ка. Кажись, он нас слышит».
      
Волк справа, который был поменьше двух других, широко распахнул желтые глаза. Выражение его морды идеально совпадало с фразой, прозвучавшей в голове Покровителя: «Да ладно?!»
Найт нахмурился.
— Я вас слышу. Как это возможно?
У молодого волка упала челюсть: «Старший! Ты погляди, чего творит! Эй, человек, похожий на демона, а ну-ка, повтори: «Рэй, пошел ты в Бездну». Ну же!»
— Рэй, пошел ты в Бездну... — повторил Найт.
Волк аж тявкнул от возбуждения: «Он точно высший демон! Да? Да?!»

        «Помолчи!»
      
Волк заткнулся, зато голос подал Хан:
— Что за бред ты несешь?
— Волки разговаривают! — выпалил Найт. — Я слышу их у себя в голове!
Хан выгнул бровь, окинул Покровителя задумчивым взглядом и, видимо, убедившись в своем предположении, кивнул, протянув:
— О-о, тогда все понятно.
— Думаешь, я спятил?
— Заметь, ты сам это сказал.
Молодой волк издал звук, который можно было принять за смешок.
Вариан, прицелившийся из лука простой стрелой без наконечника, которая вряд ли могла пробить шкуру демонических зверей, едва не дрожал от ярости. Можно было понять его желание отомстить за Леди, но волки не делали ничего, ожидая первого шага от людей.
— Нам следует убить их, — сказал Хан. — Предоставьте это мне.
В ответ звери зарычали, угрожающе скалясь. Теперь всем стало ясно, что они понимают человеческую речь.

        «Эй, все сюда!» — Найт снова услышал молодого волка.
— Они зовут подмогу! — поспешил сообщить он.
Хан вскинул меч и двинулся вперед:
— Ха-а, псины, как вы достали. Вариан!
Юноша натянул тетиву, и в тот же миг волки сорвались с места.
— Стоять! — словно гром, прозвучало одновременно и над поляной, и у Найта в голове.
Волки тут же послушно замерли, продолжая рычать, а стрела так и не сорвалась с тетивы.
Из леса стали выходить один за другим огромные хищники, покрытые густой черной шерстью. Их глаза мерцали в опускающихся сумерках, как зловещие призрачные огни. Одни были спокойны, другие глухо рычали или выскакивали вперед своих сородичей, с неприязнью глядя на людей. Быстро сбившись со счета, Найт с замиранием сердца смотрел, как огромная стая окружает небольшую поляну посреди горной долины, перекрывая все пути к отступлению. Если в прошлый раз от них удалось отбиться, потому что путешественники сначала долго отстреливались во время погони, а потом разделили стаю и уничтожили всех демонов при помощи появившегося Найта, то теперь, оказавшись в кольце, они не имели возможности спастись. Если волки атакуют, их ждет ужасная смерть.
У Найта внутри похолодело. В голове набатом стучала кровь, руки сжались в кулаки. Аура всколыхнулась и заклокотала, мощным невидимым потоком вырываясь и расходясь волной. Все почувствовали холод и сильное давление. Хотя обычно темная энергия вызывала у людей страх и тревогу, из-за которой сражение с демонами становилось в разы тяжелее, в этот момент она подарила воодушевление.
Найт сжал губы и с усилием направил ауру в другую сторону. Повинуясь движению его руки, она потекла, ледяными щупальцами вклиниваясь между волков и обвиваясь вокруг лап. Как он и ожидал, твари на время оцепенели и даже отступили на шаг, замотав головами в попытке стряхнуть оцепенение. Но, как и в прошлый раз, это не продлилось долго.
Найт услышал в своей голове ропот голосов:

        «Он демон! Демон! Он использует контроль!»
      

        «Должны ли мы подчиняться ему или бороться?»
      

        «Он не отсюда! Он чужой! Убьем его!»
      

        «Убьем! Рэй и Архонты наградят нас!»
      

        «Нет, нельзя! Нам не отдавали приказ!»
      

        «Кто это тявкнул? Хочешь, чтобы я перегрыз тебе глотку?! Убить чужака вместе с людьми!»
      

        «Это наш лес, это наш дом. Чужакам здесь не место!»
      

        «Убить, убить, убить...»
      

        Найт закрыл уши, как будто это могло прогнать голоса из его головы.
      

        «Почему же они так громко думают? Хватит! Довольно! Перестаньте!»
      
Когда он мысленно прокричал это, все мгновенно стихло. Десятки пар глаз уставились на него в замешательстве, а потом раздались хлопки.
— Браво. Очень впечатляюще.
Волки расступились, пропуская вперед человека в длинном сером плаще. Он медленно аплодировал с довольной улябкой на губах, глядя на Найта с любопытством и толикой восхищения. Покровитель сразу узнал в нем демона, гнавшегося за ним и Ханом в Шетере.
— Это ты, ублюдок! — прорычал Элияр.
— Я тоже не очень рад тебя видеть, — ответил демон, насмешливо прищурившись. — Но зачем же так грубо?
— А ты думал, я с тобой любезничать стану?
— Было бы славно.
Хан скривился, как будто съел что-то мерзкое.
Демон полностью проигнорировал его, улыбнувшись Найту:
— Наконец-то мы можем нормально пообщаться. В прошлый раз мне так и не удалось договориться с твоим Посланником.
Найт удивился и даже слегка запаниковал. Откуда он знает?!
Хан тут же возразил:
— Что ты несешь? Это не так.
— Правда? Думаешь, высший демон не способен обнаружить энергию священного контракта?
Найт с Ханом переглянулись. Энергия священного контракта? Если такая штука существует, почему они не в курсе? И как, во имя четырех богов, этот преследователь оказался высшим демоном?!
— Так он тот самый наглый демон, который приставал к вам в Шетере? — спросила Аури, без страха направляя меч на мужчину в плаще. Еще несколько сантиметров — и кончик коснулся бы его подбородка.
Фраза была такой, как будто Аури собиралась преподать урок злому дядьке, который обидел ее младших.
Стоявший рядом здоровенный волк вздыбил шерсть на загривке и зарычал. Но демон лишь коснулся клинка пальцами и мягко отвел его в сторону, взглянув на шаманку с улыбкой:
— Знаменитая волчица из племени Белого дракона. Какая честь.
— Если я срублю твой хвост на затылке, будет считаться, что я оказала тебе честь?
— Остра на язык, как я и думал.
— Твои шавки убили мою лошадь! — выкрикнул Вариан, не собираясь опускать лук и целясь демону в голову.
— Они не шавки, а благородные демонические волки, — терпеливо поправил тот. — К тому же те, которые напали на вас, не подчиняются мне.
— Чем докажешь?
— Вы должны были заметить, что мои волки отличаются. Хотя мы не убивали твою лошадь, юноша, косвенно это наша вина. Нам не удалось укротить одичавших, которые собрались в большую стаю. Пожалуй, правильно будет даже поблагодарить вас за то, что избавили нас от них. Дикие голодные волки, не слышащие мысленных команд и бегающие по лесу, опасны не только для людей, но и для демонов.
— Не верю ни единому слову, — заявил Хан. — Ты мастер рассказывать сказки.
— Признаю, приврал чутка, притворившись человеком, — пожал плечами демон и непринужденно сунул руки в карманы плаща. — Но многие наши так делают. О, и про вашу связь я тоже соврал. Демоны такое не чувствуют.
Уставившись на него пугающим взглядом, Хан, казалось, собирался прожечь в сером плаще и ухмыляющемся лице несколько дырок.
— Что ты знаешь и что тебе надо? — проговорил он, понизив голос.
— Я знаю многое, — уклончивый ответ демона еще больше распалил ярость Элияра. — Во-первых, я хотел бы пообщаться с Покровителем без его раздражающего Посланника. А во-вторых, мы пришли, чтобы сопроводить вас.
— Куда?
— В город, конечно. И не думаю, что у вас, ребята, есть выбор.
Его дружелюбная улыбка резко контрастировала со зловещими оскалами волков.
Найт оглядел своих спутников. У Хана был вид человека, собирающегося разразиться бранью и начать рубить мечом направо и налево. Вариан и Аури не двигались с места. Их позы и оружие ясно давали понять, что никуда идти с подозрительным типом они не собираются.
Неожиданно Нае сказал:
— Хорошо, идем.
Опустив копье, он под недоумевающими взглядами товарищей поднял свои вещи и пошел седлать Ясеня.
— Какого хрена?! — возмутился Хан.
— Мы в любом случае направлялись туда, — веско заметил Нае. — Теперь у нас есть провожатый и охрана. Не вижу проблем.
— Какой разумный смертный, — похвалил демон.
В красочных ругательствах Хан выразил все, что думал о провожатом, охране и всей этой ситуации, а потом, ворча, вернул меч в ножны и сердито пошагал к своему коню.
— Покровитель, угораздило же тебя связаться с таким грубым и недалеким человеком, — посочувствовал демон.
Найт тихо вздохнул, не зная, что возразить.
В сопровождении огромной стаи и демона, представившегося Раймондом и предложившего называть его просто Рэем, они двинулись в путь в темноте.
Рэй сказал, что тут недалеко. Так что если северяне и Покровитель потерпят немного, смогут спать этой ночью уже в теплых мягких постелях. Только дурак отказался бы от такого.
Двигаясь по ничем не примечательной тропе, стая растянулась. Часть волков убежала вперед, другие шли прямо за людьми, ведущими лошадей.
Найту было некомфортно из-за множества взглядов, но хотя бы радовало, что он больше не слышит гвалт голосов в голове. Неясно, как эту мысленную связь удалось оборвать, да и откуда она вообще взялась. Поэтому он спросил у того, кто должен был знать наверняка.
— Высшие демоны могут мысленно общаться друг с другом, читать мысли низших демонов и обладают такой способностью, как контроль, — объяснил Рэй.
Найт рассматривал вышагивающего в компании огромного волка мужчину, который на первый взгляд вообще не был похож на демона. Светлые волосы и глаза, ухоженная короткая бородка и совсем не мрачный стиль одежды. В отличие от крейнских демонов, о которых со страхом говорили северяне, этот больше походил на городского повесу, у которого в одном кармане всегда полный кошель золотых эдов, а в другом — несколько любовных писем от разных женщин. И, конечно, чаша отличного вина в руке.
— Я могу отдать приказ волкам, распространив на них свою темную энергию, как это сделал ты, — продолжал Рэй. — Если мой контроль достаточно силен, они не посмеют не подчиниться.
— Значит, моя аура и правда демоническая, — сказал Найт с разочарованием. Конечно, он верил старейшинам и своим спутникам, но до сих пор глупо надеялся, что все они ошибаются.
— Не о чем тут сожалеть. У нашей тьмы много преимуществ. Если уметь ею управлять... Ха! Видел бы ты, на что способен наш Первый Архонт. Может, он тебе даже покажет. Старик любит похвастаться.

        П.а.:   Архонт — высшее должностное лицо в древнегреческих полисах. В Византийской империи этот титул носили высокопоставленные вельможи. Слово архонт имело во многом то же значение, что и славянское слово «князь».
Побывав из-за «преимуществ» своей ауры во многих передрягах, Найт не мог с ним согласиться, но и спорить тоже не стал, вместо этого спросив:
— О чем вы говорили с Ханом в Шетере?
— Мы говорили не только там, но и во время одного из ваших привалов, когда я проходил мимо по пути домой. Эх, стоило остаться и понаблюдать за вашей стычкой с крейнцами. Наверняка это было зрелищно. — Было сложно понять, говорит он искренне или шутит. — Тогда я лишь предостерег Хана насчет Кирана, чтобы он не использовал магию. Все же в итоге я оказался прав: амулет сломался, и Киран явился.
— Откуда ты столько знаешь?
Рэй лукаво прищурился и щелкнул пальцами. С дерева слетел большой черный ворон и уселся ему на предплечье, вцепившись когтями в рукав плаща и важно задрав клюв.
— Это Ро, он мой фамильяр. Я отправил его следить за вами, когда вернулся домой. Он нашел вас в тот день, когда вы ночевали в сарае. Для связи на большом расстоянии нужно много энергии, так что я наблюдал не за всем, но твой поступок во время пожара и вашу встречу с призраком видел. К сожалению, мне пришлось отозвать Ро, когда вы прибыли к шаманам. Они легко могли почувствовать его. А жаль, иначе я узнал бы о нападении диких волков намного раньше.
Рэй почесал голову ворона пальцем и поднял руку. Птица вспархнула и пронеслась над всей стаей, громко каркнув несколько раз. В ответ волки приветственно завыли.
— У Ро со всеми хорошие отношения, — похвастался Рэй. — Я имею в виду демонов, конечно. Людей он на дух не переносит.
Как будто в подтверждение этих слов, пролетая над Варианом, ворон клюнул его в макушку.
— Больно! — вскрикнул юноша. — Почему именно меня?! Что я тебе сделал, а?
В ответ ворон пролетел над ним еще раз, каркнув и хлопнув крылом по лицу.
Волки явно были рады выступлению товарища, да и Хан с Аури посмеялись над покрасневшим от гнева и обиды Огоньком.
Желая увидеть реакцию Иннае, Найт развернулся, чтобы посмотреть назад, но не обнаружил на лице северянина веселья. Вместо него в голубых глазах плескались ледяные волны тоски. Нае следил за птицей, а потом, встретившись взглядом с Найтом, снова закрыл свои эмоции за железной дверью.
— Каково Покровителю жить среди людей? — спросил Рэй.
— Я... — произнес Найт, подбирая слова. По сути, он никогда не жил как Покровитель, так можно ли судить по его опыту?
— Извини, я неверно задал вопрос. Каково жить демону с Черничной горы среди людей?
— Почему тебе интересно?
— Видишь ли, мы давно знали о байках про демона из проклятой пещеры, но не придавали им значения. Звучит по-дурацки, согласись? Но когда один из фамильяров услышал разговор о тебе, появилось предположение, что ты можешь быть... — Он внезапно замолчал и загадочно улыбнулся. — А впрочем, лучше пусть такие вещи рассказывает Архонт. Старик любит поболтать.
Так и не получив ответ на свой вопрос, Найт решил не допытываться и завел разговор о фамильярах и демонических волках. Рэй с удовольствием рассказывал. У него был приятный тембр, он умел захватывать внимание и увлекать историей. В итоге все северяне сначала прислушивались, а потом приблизились и шли рядом, тоже задавая вопросы.
— Необязательно быть высшим демоном, чтобы иметь фамильяра. Это решение его сердца, а не твоей силы. Если он выбрал тебя, то это навсегда, и ему неважно, сколькими демонами ты можешь командовать, ребенок ты или взрослый, женщина или мужчина. Это связь душ, которая заложена в нас с рождения. Фамильяры — не питомцы. Они компаньоны, спутники и друзья, существа, которые становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Удивительно, правда? Их можно встретить где угодно, или они сами к тебе придут. Например, мой Ро нашел меня, когда мне было сорок.
Северяне переглянулись.
— А сколько вам сейчас? — Вариан внезапно перешел на уважительную форму обращения.
— Четыреста девяносто пять. — Рэй широко улыбнулся и подмигнул.
Рыжий юноша так и не смог поднять упавшую челюсть. За него это сделала Аури, надавив на нее снизу пальцем.
— У нас есть легенды о животных, которые живут очень долго, — сказала шаманка. — Но не настолько. Это невероятно!
— Все зависит от того, кого выбрал фамильяр. — Пока Рэй рассказывал, Ро сидел у него на плече, подставив голову для поглаживания. Пальцы мужчины бережно касались блестящих перьев, и ворон в блаженстве прикрывал глаза. — Редко бывают случаи, когда это простые люди. Животное проживет столько же, сколько его копманьон. А это значит, что фамильяры демонов бессмертные. А еще очень умные и гордые, да, Ро? Впрочем, у двоих из вас тоже есть свои фамильяры.
— Кисточка! — догадался Вариан.
— Да, она фамильяр, хотя у Покровителей их не бывает. Но я думаю, твоя ласка, Найт, выбрала тебя как демона, когда ощутила твою силу. Ты ведь наверняка нашел ее на Черничной горе?
Найт ошарашенно кивнул. Вот это да, его ласка все-таки бессмертная! А как он переживал, когда узнал, что эти маленькие зверьки не живут долго. Какое облегчение! Интересно, а получится ли так же, как у Рэя, посмотреть на мир ее глазами?
— В каком-то смысле и Посланники тоже фамильяры Покровителей, — добавил демон и, заметив недовольный взгляд Хана, рассмеялся. — Маг ветра, тебя это не касается, не переживай. Ты фамильяр демона с Черничной горы.
Лицо лучника сделалось еще более суровым, а Аури и Вариан захохотали. Пока они доставали Хана шуточками о том, что теперь наконец-то стало ясно, почему Кисточка его так ненавидит, голос подал Нае:
— Тогда кто второй?
— Уверен, это первый случай в истории, когда у человека-фамильяра есть конь-фамильяр.
На этот раз смеялись все, даже многие волки фыркали и весело переглядывались. Только Хан цыкнул и закатил глаза.
— Лучше бы рассказал что-то полезное, — проворчал он.
— Что ты хочешь узнать?
— Например, как убить такого демона, как ты.
Рэй вскинул брови:
— Неужели моя шутка была настолько обидной?
— Для демона ты слишком любезен. Либо ты ведешь нас в ловушку, либо тебе что-то надо. Но поскольку ты легко мог убить нас уже несколько раз, остается второе.
— Смертные иногда слишком подозрительны. — Рэй раздосадованно покачал головой. — Ищете подвох там, где его нет. Мы относимся к жизни проще.
— Нас легко убить, и наши жизни намного короче, — сказал Нае. — Приходится всегда быть готовыми к обману и предательству. А вы, пока жили в горах вдали от всех, стали беспечными. Тем временем мир изменился.
— Я повидал немало, человек, и могу с уверенностью сказать: ты ошибаешься. Мир не меняется и никогда не менялся. Одни существа всегда убивали непохожих на них других существ, а иногда и друг друга. Другие привыкли, что им поклоняются. Они не знают, каково жить во тьме, страхе и унижениях. Третьи считают себя выше мирской суеты и сидят в лесах, врастая в землю с каждым столетием, пока не превращаются в полузабытую легенду. А кому-то просто все равно.
— Которые из них северные демоны?
— Лишь те, кто хочет жить спокойно и сохранить мудрость прошлых поколений.
Хан мрачно рассмеялся:
— Ха-ха, действительно, как удобно! Вы будете наслаждаться спокойствием, пока ваши сородичи убивают северян и джейрийцев. Действительно мудрая и благородная раса!
Легкая улыбка Рэя растаяла без следа, в глазах сверкнула сталь. Он четко проговорил ледяным тоном:
— На этот раз я прощу твою дерзость, но впредь никогда не смей равнять нас с ними. У северных и крейнских демонов давно разные взгляды, цели и история. Нас не привлекают убийства. И мы никогда не позволим считать нас одним народом с такими беспринципными и жестокими демонами, как они. Запомни это и будь осторожен со словами в разговоре с Архонтами. — Окинув взглядом остальных, он добавил: — Это всех касается.
Испорченная Ханом приятная атмосфера мгновенно стала тяжелой. Все кожей ощущали злые взгляды волков и холод, излучаемый Рэем, который превратился из дружелюбного и веселого собеседника в грозовую тучу на горизонте. И стоит ветру чуть сменить направление, как она прилетит и разверзнется, обрушив на головы людей гром, молнии и проливной дождь с градом. За легкой пружинистой походкой и лукавой улыбкой скрывался настоящий высший демон, чья сила не уступала могуществу Покровителей.
Остальной путь проделали молча.
В горах быстро стемнело. Глаза волков, луны и звездная река ярко светились в ночи. Ухали совы, шуршали зверьки, выбравшиеся на охоту. Как ни странно, но с приближением к городу демонов густой хвойный лес сменился смешанным и ожил. На траве и кустах сидели светлячки, сияя мягким зеленоватым светом, а пауки плели блестящие большие паутины на ветках деревьев.
Демон привел людей и Покровителя к почти отвесной высоченной стене. На ближайший уступ смог бы взобраться разве что горный козел или Хан Элияр. Поблизости не было никакой лестницы или каната, в скале не имелось прохода или хотя бы щели. Сплошной серый камень.
Все встали ближе друг к другу.
— У вас есть последний шанс уйти, — предупредил Рэй. — Если совсем не доверяете мне, то волки сопроводят вас обратно.
— Мы не уйдем, — твердо сказал Нае.
— Отчаянные времена требуют отчаянных мер? — Мужчина хмыкнул. — Ваш поступок заслуживает уважения, но я не могу отвечать за других демонов. Возможно, они захотят, чтобы вы тут же убрались отсюда.
— Просто приведи нас к вашему главному, как и обещал, — в нетерпении проговорил Хан.
Рэй усмехнулся и подошел к стене, бросая взгляд через плечо:
— В городе есть три главных правила, которые нельзя нарушать: первое — не провоцировать конфликты, второе — не доставать оружие, третье — не упоминать о Крейне.
Северяне согласно кивали, пока не услышали третье правило.
Хан открыл рот:
— И как тогда мы должны...
— Разумеется, это не касается разговора с Архонтами. Все ясно?
— Да, — кивнул Нае. — Мы будем вести себя достойно.
— Надеюсь на это. Хун, можешь уводить стаю.
Крупный волк, все время не отходивший от Рэя дальше, чем на длину прыжка, склонил перед ним голову, а потом развернулся к остальным демонам и завыл. Вся стая из более чем сорока волков откликнулась на зов вожака и побежала в лес. Черные силуэты быстро скрылись из виду, и лишь отдаляющийся вой можно было еще долго слышать, стоя у скалы.
Раймонд приложил ладонь к камню прямо перед собой и произнес длинную фразу на древнедемоническом языке. Из-под его пальцев зазмеились светящиеся трещины и соединились в узорчатый круг, который стал расширяться, пока в горе не образовался проход в длинный туннель, подсвеченный какими-то растениями и уходящей вдаль мерцающей трещиной на полу.
Демон ступил внутрь первым, за ним пошел Нае с Ясенем, следом Найт с Хантом и остальные. Как только все люди и лошади оказались внутри, проход закрылся.
Здесь было прохладно и сыро. Светящимися растениями оказались грибы и мох. В трещине, судя по всему, находились залежи магического камня. Мистическое сияние превращало длинную пещеру в коридор, ведущий в другой мир.
Спустя четверть часа впереди показался лунный свет, казавшийся намного ярче, чем в лесу. Гости вышли из пещеры следом за демоном и обомлели, не в силах подобрать слов.
Через реку раскинулся большой город, уютно расположившийся в просторной горной долине, а не узком опасном ущелье, как описывалось в книгах и легендах. Аккуратные ухоженные дома с черепичными крышами выстроились вдоль извилистых улочек, поднимающихся по склонам и уходящим вдаль, вдоль тропинок и берега реки. Красивый мост с искусно вырезанным из камня парапетом был достаточно широким, чтобы на нем разъехались две больших кареты. Окна некоторых домов еще ярко светились в ночи, отбрасывая блики на воду, но на улицах с первого взгляда нельзя было заметить ни души.
Здесь царили тишина и покой. Совсем не таким северяне ожидали увидеть город демонов. Где высокие шпили крыш, которые того и гляди проткнут остриями низкие черные тучи? Где мрачные здания с узкими окнами и тяжелыми дверьми на скрипучих петлях? По крайней мере, должен же здесь быть зловещий замок или несколько крепостных сооружений! Ощетинившийся острыми шипами забор, глубокий ров, темная пропасть, ядовитый туман, от которого у простого смертного закружится голова, грозная стража у ворот... Да хоть что-то! Почему этот город больше похож на убежище мира и гармонии, чем на логово демонов?!

Глава 42. Другая война

Довольный произведенным эффектом, Рэй вел гостей к мосту и ухмылялся. Похоже, он чувствовал себя фокусником на ярмарке, опустившим в коробку змею и доставшим феникса. Зрители в изумлении таращили глаза, не понимая, как пугающая и опасная черная кобра превратилось в птицу, сияющаю, словно лучи солнца. Неужели та змея была иллюзией, а в коробке все время сидел феникс? Неужели их обманывали с самого начала?
Вариан высказал сомнения, появившиеся у всех:
— А мы точно туда пришли?
Рэй рассмеялся и подмигнул:
— Это еще не все неожиданности.
Ведущий в город каменный мост был покрыт следами времени: весь в мелких трещинах, царапинах и сколах. Некоторые фрагменты резьбы отсутствовали, а кое-где красовался мох. Мост был древний, как этот город, и величественный, как горы, окружающие его. Сама история северных демонов воплотилась в нем, стала частью земель Севера, вросла в континент, как дерево с длинными корнями. Местами можно было заметить, что мост иногда латали, заменяли камни, укрепляли опоры, но всеми силами старались сохранить его первоначальный вид, не мешая природе брать свое и украшать его лучше, чем любой мастер.
Шагая по отполированному камню, Найт вспомнил хрустальный мост, ведущий во дворец Совета. Тот был несравненно прекраснее. Роскошные арки, полупрозрачный пол, люстры с драгоценными и магическими камнями украшали его так же, как этот — трещины и мох. Но старые камни были ровными, а хрусталь скользким; речка отливала серебром и ласкала журчанием слух, а огромная пропасть с водопадом поражала и заставляла сердце трепетать от страха и благоговения перед величием Покровителей и силой природы; люстры светили ярко, но звезды на черном бархатном небе были еще ярче.
Улицы оказались не пустыми. На террасе таверны сидели мужчины и пили вино, на балкончике одного из домов в плетеных креслах расположились две женщины, обсуждающие что-то при свете свечей. На столе между ними вальяжно растянулись пушистые кошки — черная и белая. Из открытого окна дома напротив доносился умопомрачительный аромат выпечки.
Вариан облизнулся.
— Мы можем сначала остановиться вон в той таверне? — его обращенный к старшим взгляд был полон надежд, мольбы и голода.
Хан хмыкнул и пристыдил юношу:
— Иногда я думаю, что ты не восемнадцатилетний парень, а желторотый птенец, вечно требующий пожрать.
— Просто мой организм все еще растет!
— Даже демоны знают, что такое гостеприимство, — сказал Рэй. — Голодными вы точно не останетесь.
Это все, что нужно было знать Вариану.
Заметившие чужаков горожане с любопытством разглядывали их издалека и переговаривались. По лицам было не понять, рады они незваным гостям или обсуждают, как их скорее прогнать. А может, даже убить.
Хан с нарастающим раздражением отвечал на каждый взгляд таким же пристальным взглядом. Заметив это, Найт дернул его за рукав и прошептал:
— Что ты делаешь? Перестань.
— Мы в логове демонов. — Хан свел брови к переносице. — Разве ты не понимаешь, что им ничего не стоит избавиться от нас в любой момент?
— Не похоже, что у них дурные намерения.
— Все темные твари одинаковые.
Найт с досадой прикусил губу:
— Как ты вообще согласился на этот план?
— Нае и Изабелла были очень убедительны.
И правда, против этих двоих вряд ли у кого-то нашлись бы аргументы. Невероятно другое: как княжна, родной город которой едва не был уничтожен демонами, решилась заключить союз с ними? Найт был уверен, что у Нае тоже немало причин не делать этого. Но они даже уговорили Хана. Оставалось лишь восхищаться силой их характеров.
Представив, что Каррин, о ненависти которой по отношению к демонам ходили легенды, взбрело бы в голову что-то подобное, Найт мысленно усмехнулся. Невозможно. За долгие годы убеждения Покровителей лишь сильнее укоренялись в их сознании, в то время как люди могли подстраиваться под обстоятельства. В этом, безусловно, главное их преимущество и недостаток. В сложное время человек может пойти на компромисс со своими принципами, а может всю жизнь прогибаться под других.
Найт чувствовал и в себе эту человеческую особенность, ведь столетия и тысячелетия, которые прожили другие Покровители, для него пока были лишь словами. Намного больше он ощущал себя смертным. И страх переступить ту грань, когда он сдастся, превратившись в марионетку, преследовал его постоянно.
Откуда этот страх, почему мысль о том, чтобы показать свою слабость, подчиниться и склонить голову, была так неприятна? Возможно, все снова идет из прошлого. Каковы же были его принципы тогда? Кем он был, раз теперь к нему приходили подобные мысли?
Город демонов вновь удивил, когда гости пожаловали к жилищу Архонта. Вместо замка с высокими мрачными башнями, поросшими терновником стенами и зловещими воротами перед ними предстал особняк из камня, потемневшего от времени и истертого ветром, снегом, дождем и пылью. Большой сад раскинулся перед крыльцом с каменными перилами. Этот особняк был словно продолжением ведущего в город моста и тоже стоял тут с незапамятных времен.
В ухоженном саду пышно разрослись розовые кусты, раскинули ветви яблони, а с противоположной стороны возвышался величественный кедр в самом разгаре цветения. Малиновые шишки-соцветия были похожи на ягоды, а рядом красовались уже почти созревшие.
Рука Найта потянулась погладить ветку дерева, прикоснуться к хвоинкам и поближе рассмотреть соцветия. В свете фонарей, висевших на стене дома, и гирлянцы из магических камней, растянутой вдоль дорожки, сад приобретал сказочный вид. Хотелось сесть в одно из плетеных кресел, стоявших вокруг стола в укрытой деревьями беседке и любоваться порхающими вокруг фонарей мотыльками и кустами, отбрасывающими причудливые тени.
Над жилищем Архонта будто ярко горело слово «умиротворение». Найту показалось, что он видит облагороженный вариант его Черничной горы. Повеяло чем-то знакомым. Возможно, то был запах деревьев или старого камня, прогретого на солнце и омытого дождем.
Замершего с мечтательным взглядом Найта вернул в реальность голос Рэя, дававшего наставления:
— Когда увидите Архонта, поприветствуйте его и поклонитесь, только не слишком низко. Вот так, примерно тридцать градусов. — Он продемонстрировал. — Не говорите первыми. Отвечайте на вопросы четко и прямо, без сарказма. Это тебя касается, Хан.
Элияр цыкнул, а другие согласно кивнули.
Лошадей оставили владельцу конюшни, который дожидался у дома. Хан сначала придирчиво осмотрел конюха, затем проинструктировал своего фамильяра, как всегда шепча ему на ухо, и наконец позволил его увести. Стоит отдать демону должное: он проявил завидное терпение, дожидаясь, пока смертный закончит свои ритуалы.
— Ты выставляешь нас в невыгодном свете, — осудила Аури.
— У меня и так репутация не очень. — Хан пожал плечами. — Прослыть еще и плохим гостем мне не навредит.
— Наш Архонт таких гостей не терпит и отправляет бродить по горам в одиночку, — сообщил Рэй.
— Как-нибудь переживу.
Демон продемонстрировал коварную улыбку:
— Вот сейчас и посмотрим.
Разумеется, Хан вошел в дом вторым, сразу же за ним.
Внутри все было именно таким, как представлял Найт, рассматривая особняк снаружи. Оформленные скромно и со вкусом в старинном стиле комнаты и коридор, резная мебель и ковер на полу, перед которым все разулись, чтобы не запачкать идеальный, без единой соринки и пятнышка ворс. После долгой ходьбы гости издали вздохи наслаждения, скинув обувь и коснувшись ковра. А Вариан даже успел зарисовать замысловатый узор. Ничего подобного уже очень много лет нельзя было встретить в мире смертных.
Вместо дверей в доме были деревянные арки с искусной резьбой. Сюжеты из знакомых и не знакомых Найту легенд переплетались с узорами и фигурами мистических существ. Здесь были демоны, драконы, русалки, огромные змеи, птицы с длинными хвостами и рычащие волки. На создание одной такой арки наверняка ушел не один месяц, а их в особняке Найт уже насчитал пять. И это только на первом этаж!
Рэй указал дорогу к просторному кабинету, совмещенному с библиотекой, в которую вела самая широкая арка. Найт ощутил любимый запах книг.
— Архонт, я вернулся и привел гостей, — сказал Раймонд, входя в комнату первым.
Увидев у одного из стеллажей высокого мужчину, стоявшего к ним спиной, северяне последовали указаниям Рэя и выразили свое почтение.
— Здравствуйте, Архонт, — сказал Нае, кланяясь с изяществом аристократа, как от него и ожидалось.
— Здравствуйте, Архонт, — в тон ему произнесла Аури.
— Приветствую Архонта! — Вариан отвесил поклон градусов на десять больше, чем надо.
— Здравствуйте, Арх... — Найт собирался поклониться тоже, но Рэй молча поймал его за плечо и вернул в исходное положение. Демон с Черничной горы так и замер с приоткрытым ртом.
Хан стрельнул в Покровителя взглядом и наклонил корпус, не сказав ни слова.
Услышав первое приветствие Нае, мужчина у стеллажа сразу же обернулся и стоял с поднятой рукой, протянутой к толстой книге на верхней полке, и удивлением на лице. Найт закрыл рот и присмотрелся. Если не брать во внимание короткие волосы и более длинную бороду, а также абсолютно черные глаза, перед ними была точная копия Рэя.
Убрав книгу обратно на полку, демон сложил руки на груди и усмехнулся так же, как это делал Раймонд:
— Оставьте эти глупости для Покровителей.
Рэй рассмеялся:
— Я просто решил подшутить. Они были слишком серьезными и настороженными. Стоило бы еще наложить иллюзию на особняк и превратить его в жуткое логово.
— Мальчишка, — покачал головой Архонт и с улыбкой обратился к людям: — Расслабьтесь. Вы у меня в гостях, а не на официальном приеме. Забудьте о церемониях. Мое имя Регин, а ваши мне уже известны. Проходите и садитесь за стол. Я принесу чай.
И он, древний и могущественный демон, ловко проскользнул мимо гостей и направился на кухню, ступая по ковру босыми ногами.
— Обалдеть! — выдохнул Вариан.
Все не сговариваясь кивнули.
— Хи-хи! Видели бы вы свои лица! — хихикал Рэй, как нашкодивший ребенок. — Как же я обожаю реакцию смертных в этот момент! Уже забыл, насколько это уморительно!
Хан демонстративно закатил глаза. На его лице было написано, что он раздражен и все еще пытается уложить в голове то, что существо, прожившее на свете почти пять сотен лет, может вести себя настолько незрело.
Будто прочитав его мысли, Рэй сказал:
— Среди Покровителей тоже немало чудаков, а некоторые даже старше меня. Верно, Найт?
Припомнив шутки Виктора, манеру разговаривать Лейсан и очень странную с этой ее вечной улыбкой Сибиллу, юноша кивнул.
— В нашем городе вы встретите много того, что противоречит представлениям о демонах и бессмертных вообще. — Очевидно, Рэю нравилось не только превращать простые байки в мистические, пробирающие до мурашек истории, но и напускать таинственности во время обычного разговора, выражаясь загадками. — Пока хозяин дома заваривает для вас свой лучший чай, можете располагаться.
Снаружи было темно, но комната ярко освещалась магическими камнями. Огромное множество книг на полках до самого потолка, который был высотой в два роста взрослого мужчины, выстроились ровными рядами. Хозяин кабинета систематизировал все по алфавиту и языкам. Найт сразу же нашел, где хранились книги на древнедемоническом. Это был единственный язык, названия на котором он не мог прочесть. Более того, символы расплывались перед глазами и никак не хотели складываться в подибие слов. Неясно, как следует это читать: слева направо, справа налево или вообще сверху вниз? Только благодаря тому, что на некоторых корешках имелись пометки на древних языках континента, Найт смог отыскать книгу со сказками и справочник по анатомии... драконов? Что более удивительно: пометка под нечитаемым названием, выведенным золотыми символами, была на древнем харсанском. У Лейсан в библиотеке тоже имелось несколько книг на нем, и все они были трудами шаманов.
От размышлений о том, почему древний демон с далекого севера читает книги, написанные какими-то смертными с востока, и почему они стоят на полке с литературой на древнедемоническом, Покровителя оторвал звон чашек и глубокий баритон Архонта:
— Приятного аппетита. Вам должно понравиться. Еще никто не оставался равнодушным к пирогам моей подруги.
Найт много слышал о том, как демоны убивают людей, но никогда о том, как вкусно они пекут пироги с капустой и яйцами.
— Объедение! — восхитился Вариан, не тратя времени на разговоры.
— А еще в выпечку она добавляет эликсир, восстанавливающий силы, — щуря черные, как два бездонных колодца, глаза в улыбке, сказал демон. — Всего пару капель, к тому же он безвкусный, но эффект вы ощутите сразу.
Уставшие гости, у которых еще оставались какие-то сомнения по поводу демонической стряпни, все как один потянулись к румяному пирогу.
Найту приглянулся крайний кусок, но даже не успев коснуться, юноша проводил его взглядом прямиком до рта Хана. Лучник вздернул брови, дразня и как бы говоря: «Слишком медленно. Кто успел, тот и съел».
«Бессовестный горный козел! — сердито подумал Найт, взяв другой кусок и так же сердито его укусив. — Он издевается!»
Понимая, что его мысленно обругали, Хан не отводил глаз и довольно ухмылялся. Найт мог поклясться, что сидящий рядом с ним Нае, неслышно вздохнув, подумал о том, что этого грубияна стоило оставить на улице.
— Это действительно очень вкусно! — сказала Аури. — Казалось бы, обычный пирог, но он намного лучше тех, которые я ела раньше.
— Я передам подруге, что вам пришлась по душе ее готовка. — Регин разливал чай по фарфоровым чашкам из большого заварника. Его фруктово-ягодный аромат почти опьянял без единой капли алкоголя. — Теперь, когда вы немного восстановили силы, и ваши желудки не издают звуков страшнее, чем разъяренные драконы, можем обсудить то, зачем вы пришли.
Он сидел в кресле во главе стола, на котором, помимо еды, было несколько стопок книг и старинная чернильница в виде грозной виверны, обвившей шипастым хвостом гору, или, скорее, вулкан. Дракон рычал в сторону заварника, подняв крылья и опираясь на задние лапы. Рога, зубы и глаза были вырезаны очень детально. Все белое тело и крылья из нефрита почти сияли, в то время как в жерле вулкана вместо лавы темнели чернила.
Одетый в простую рубашку и брюки, босой и бородатый глава города демонов походил больше на дружелюбного северянина со средним достатком, чем на того, чье могущество равнялось силе Покровителей. Однако его гордая осанка и аристократические манеры давали понять, что он непрост. А заглянув в глубокие черные глаза, Найт ощутил, будто на него в ответ посмотрела бездна.
Регин элегантно держал чашку, а Рэй посерьезнел и притих, делая маленькие глотки из своей.
— Как видите, — проговорил хозяин дома, — мы несколько отличаемся от известных вам демонов.
— Верно, сначала мы были в замешательстве, — заговорил Нае. — Уверен, мы сможем договориться, уважаемый Архонт.
— Оставь официоз и зови меня по имени, Иннае, — во тьме глаз Регина промелькнуло раздражение, но лишь на короткое мгновение. — Скажи, почему люди так привязаны к условностям?
— Потому что так проще, полагаю.
— Глупости. Назови Солнце великим светилом или простой звездой, каких не сосчитать, оно будет светить одинаково.
— Хорошо, Регин. — Нае приподнял уголки губ и аккуратно поставил чашку на блюдце. — Что вы думаете о том, чтобы помочь людям защитить Север?
— Защищать его нужно не только от Крейна, но и от алчных дворян.
— Вы хорошо осведомлены для того, кто так долго не покидал гор.
— Мой фамильяр особенный, — похвастался Регин. — Благодаря ему я легко получаю новости.
Найт посмотрел на Ро, который вместо Рэя поглощал кусок пирога на его тарелке. Вряд ли фамильяр Регина был большим, раз мог следить за людьми в столице. Или же он обладал способностью оставаться незамеченным.
Проследив за направлением взгляда юноши, Регин улыбнулся:
— Мы с Рэем похожи не только внешне, но и в том, что наши фамильяры — черные птицы. У него это ворон, а у меня — одна из канареек, живущих во дворце. Удивительно, сколько тайн могут выдать люди, когда уверены, что их не подслушивают.
Итак, фамильяром Архонта была крохотная черная птичка, поющая для людей. Найт уже перестал удивляться чему бы то ни было, приняв как факт, что здесь возможно все.
— Зачем вам следить за людьми, если вы предпочитаете не вмешиваться? — прямо спросил Хан.
— Маг ветра в бегах, Рэй рассказал о тебе. — Регин склонил голову набок, разглядывая Хана под другим углом, изучая. — По правде, мне просто любопытно. Люблю быть в курсе всего. А наблюдать за дворцом и его обитателями — одно из лучших развлечений. — Он поставил чашку на стол. — У нас с крейнскими демонами давняя вражда. Она в крови. Чтобы вы понимали, как все было на самом деле, расскажу с самого начала.
История Великой войны, о которой знали все, содержала много сказаний о героизме людей и сражениях Покровителей с демонами, об ужасах, которые творили темные существа на человеческих землях, о жертвах, о бедствиях и о том, почему это все произошло.
В книгах по истории говорилось, что война началась с нападения на земли, где теперь было Арконское герцогство. Демоны желали расширить свои территории от Великого хребта до Южного моря, которое омывало берега древней страны Джейриа. В тех богатых краях выращивали фрукты и зерновые, делали лучшее вино, ловили рыбу, обитавшую лишь у джейрийских берегов, сочиняли музыку, которая была любима всеми на континенте, и разводили скот.
Две тысячи лет назад стихийники рождались реже, а заклинания Четырех Сторон Света только создавались на ныне крейнских землях. Месторождения камней в Северных горах были обнаружены уже давно, но только тогда шаманы нашли способ сделать камни загорающимися и гаснущими без применения магии, чтобы их могли использовать обычные люди.
Демоны хотели забрать себе и эту территорию, добраться до Харсана через поселения северян и завладеть всей Юралией. Огромная армия рвалась вперед, сметая все на своем пути. Плодородные земли были захвачены, Джейриа и северные княжества держались из последних сил. Только несколько городков и селений на берегу Анны, впадающей в Хрустальный океан, упорно продолжали отбивать атаку за атакой.
Суровый характер северян, рожденных там, где зима длится больше половины года, их горячие сердца и нежелание сдаваться породили самую грозную и беспощадную к силам зла Покровительницу — Убийцу демонов Каррин. Ее меч Рассвет восхищал своей силой и сиянием на поле битвы, а от вида Затмения у демонов в страхе замирало сердце.
Не менее известной и восхваляемой была Посланница Каррин.
Но и их сил оказалось недостаточно. Темная армия, вооруженная черной сталью, острыми когтями, мощными крыльями и смертоносной магией, двигалась все дальше, поглощая деревни и города.
Когда демоны добрались до Ашерского леса, в войну вступили Покровители. Хотя божествам нельзя вмешиваться в дела смертных без священного контракта, теперь это касалось и их, поэтому Совет отдал приказ разобраться с угрозой.
После почти ста лет войны, за которые сменились поколения, и старики возложили защиту своих земель на плечи потомков, демоны наконец-то были разгромлены. Часть их сдалась и заключила договор, согласно которому они не покинут горы и будут жить тихо и мирно, не смея даже задумываться о повторном нападении. В то время как другая, бо́льшая часть, сбежала на запад, сверкая пятками. А через пару сотен лет там возникло молодое государство, которым правил справедливый король Дарион Крейн, а поддерживали его Покровитель Мартин и его Посланник, младший брат короля. Демоны же спрятались, и много лет о них не было ни слуху ни духу, пока они вновь не напали на Аркон, начав Эпоху Бедствий.
— Это версия Покровителей, которой безоговорочно верят люди, — пояснил Регин. — Но я тоже все это видел и могу рассказать немного другую.
В начале войны среди демонов произошел раскол. Были те, которым нравилась идея господства и хотелось заполучить больше территорий. Их поддержали даже белые драконы, обитавшие тогда в ледяных скалах у самого Хрустального океана. Но были и мы: я и двое моих друзей, тоже высших демонов. Мы желали жить так, как нам наказали боги, решать проблемы вместе, не воевать, беречь то, что нам оставили наши создатели, покидая этот мир.
Если сопоставить с ризским дворянством, то тогда мы были кем-то вроде молодых графов, наследников рода. Мы командовали тремя стаями волков, как и наши родители, и учились управлять силами с самого детства.
Регин тепло улыбнулся воспоминаниям. Сложно было представить, как он вообще умудрился сохранить их после стольких лет.
— Молодые, по меркам демонов, амбициозные, вдохновленные путешествиями по континенту. Мы верили во что-то большее, чем величие наших правителей, мировое господство и слава в веках. Мы неплохо узнали людей, прожили рядом с ними десятки лет и не хотели участвовать в их безжалостном убийстве. Конечно, мы тоже совершали ошибки и не могли назвать себя самыми добрыми демонами на свете. Но на наших руках тогда еще не было крови невинных, мы не видели, как наши сородичи рвут когтями людей, как их опьяняет запах крови, как много трупов остается за ними. Не видели, пока нас вместе со стаями не отправили на передовую.
Вернувшись, я долго пытался смыть с рук кровь. Смертные отчаянно бросались в бой, называли нас чудовищами и не жалели своих жизней, чтобы забрать наши. Половина волков была перебита. Нам ничего не оставалось, кроме как тоже сражаться и убивать. И когда наконец смог отчистить кровь с рук, я осознал, что натворил...
Я и мои друзья решили, что больше не убьем ни одного человека. Наши семьи нас поддержали, как и многие другие. Мы хотели вернуться в горы или сбежать, если нас не отпустят. Но нашелся предатель...
Замолчав на несколько секунд и уставившись на чернильницу, Регин заговорил вновь:
— Он рассказал одному из советников короля о нашем сговоре, и нас вызвали во дворец. Знаете, в то время не было этого огромного мрачного леса. Вместо него стоял город, красоте которого не было равных. И великолепный дворец. С его башен и балконов открывался вид на горную гряду и реку, а от красоты закатов и рассветов кружилась голова... На одной из таких башен, прямо у нас на глазах, убили всех наших родных и друзей. Они просто сгорели от дыхания вождя белых драконов, а пепел развеяло над городом ветром.
Найт поразился, с каким спокойствием демон говорил об этом, но потом понял, что ошибся. В черных глазах, казалось, разгоралась прежняя ненависть. Но Регин умело ее скрыл.
— Нас вышвырнули умирать в вечную мерзлоту вместе с волками. Хоть демоны и бессмертны, чудовища в ледяных пустынях и голод убивают даже нас.
— Чудовища? — переспросил Вариан, жадно ловивший каждое слово. — В книгах по истории говорится только о том, что там жили драконы.
— Ваши книги по истории — дрянь, — фыркнул Рэй. — Из моих легенд в «Сказке» вы узнаете больше правды.
— Согласен. Демон с Черничной горы вышел очень правдоподобным, — саркастично заметил Хан.
— Я всего лишь пересказал то, о чем болтали селяне. Ну и присочинил немного для эффекта. Каюсь.
— Если хочешь больше узнать о чудовищах вечной мерзлоты, — игнорируя их пререкания, сказал Регин, улыбнувшись Вариану, — можешь посмотреть в моей библиотеке стеллаж на ризском. Там есть несколько книг, в одной из которых даже говорится о белой рогатой змее.
— Эта змея сильнее дракона?
— Определенно сильнее тех драконов, которые жили на севере в то время. Им тоже грозило вымирание, как и харсанским, они слабели с каждым поколением. Именно поэтому и решились воевать на стороне демонов. Им нужны были Северные горы, идеально подходившие для разведения потомства. Многократные попытки породить более сильное новое поколение не принесли результатов, но драконов стало слишком много. Охотиться как прежде они не могли, а для людей все еще представляли огромную опасность. С одной стороны, их можно понять: каждый вид хочет выжить. Но они выбрали не мирное переселение, а захват земель силой, чтобы утвердиться на них и не унижаться до переговоров с людьми. Драконы вообще слишком гордые существа. Это одна из причин их вымирания.
Представив себя на месте драконов, Найт подумал, что сделел бы все, чтобы избежать жертв. Зачем кому-то умирать? Гордость — ничто, если он смог бы сохранить жизнь тем, кто ему дорог, и тем, кто ни в чем не виноват. Люди не заслужили истребления, как и драконы не обязаны были смириться и умереть.
Регин продолжал будничным тоном:
— Мы несколько лет искали способ вернуться и помочь уцелелевшим союзникам. Выживая там, где с трудом могли жить драконы, мы потеряли сотни волков. Видимо, королю и его советникам казалось забавным заставлять нас наблюдать за, как одна часть наших близких погибает от огня, а другая от холода и голода. Высшие демоны имели чуть больше шансов продержаться несколько лет в отличие от низших. В конце концов из трех стай, в каждой из которых до войны насчитывалось до двух сотен волков, осталось всего тридцать слабых и измученных. Щенки не выживали, а самок берегли и не позволяли им выходить из ледяных пещер.
Мы смогли пробраться в город, когда армия демонов уже добралась до Ашерского леса. Пока король и советники были заняты Покровителями, мы собрали всех, кому могли доверять, и сбежали в сторону будущего Аркона. У людей было не спрятаться, нас приютил хороший друг. И когда Покровители вступили в войну, я и один из моих друзей отправились во дворец Совета. Нам сказали, что могут отпустить нас, если мы убьем короля.
— Покровители поставили такое условие?! — Аури не могла поверить своим ушам. — Это же самоубийство!
— Верно. Но у нас не было выбора. Нас искали демоны и могли в любой момент убить Покровители. Тогда их ненависть уже была неизмерима. А в особенности Каррин. Эта вспыльчивая женщина угрожала нам сразу двумя мечами. До сих пор помню ее слова: «Сначала я вытяну вашу мерзкую ауру Затмением, а в последний момент, когда останется лишь капля, снесу головы Рассветом». Она могла бы быть очаровательна, если бы не ее жестокость. Я сам видел, как она кромсает демонов на поле боя вместе со своей Посланницей. Они стоили друг друга. — Регин махнул рукой и усмехнулся. — Не думайте, что я пытаюсь очернить их. В конце концов, именно они несколько лет сражались с монстром, убившим мою семью.
— Значит, вы убили короля? — спросил Нае.
— Нет. Он сам в отчаянии иссушил свою ауру до капли, пытаясь остановить бегущую в страхе армию. Воодушивить, напугать, отдать приказ — одно. Но заставить сражаться тех, кого окружили лучшие воины Покровителей вместе с Убийцей демонов, — непосильная задача. Хоть он и умер сам, перед этим мы вырезали всех его советников, убили жену и сына в их спальнях, превратили его жизнь в кошмар.
— И потом вы заключили договор с Советом?
Регин кивнул и закатал рукав на правой руке. Запястье обвивала замысловатая печать с переплетением божественных и демонических символов — черных и белых, словно браслет из завитков сверкающего серебра и обугленных веток. Начертание сильно различалось. Найт смог прочесть лишь часть контракта:

        «Старейшина Совета Покровителей Каррин клянется своим бессмертием, что не станет убивать северных демонов, как не станут и другие Покровители, пока северные демоны не покидают Великий хребет и не причиняют вреда людям».
      
Легко можно было догадаться о содержании второй части.
— Но Рэй покидает это место! — к Найту пришло осознание. — Вы не боитесь, что Покровители узнают о нарушении договора?
— Мы его не нарушаем. Ты сам прочел: «...пока северные демоны не покидают Великий хребет». Ни один демон не вышел из этого города за две тысячи лет. Рэй — мой сын, рожденный смертной женщиной. На него запрет не распространяется, потому что он полудемон.
Раймонд заулыбался и сказал с гордостью:
— У меня мамины глаза.

Глава 43. Причины мести

Северяне не могли поверить своим ушам. Они и раньше знали, что в Крейне много полудемонов. Некоторые из них даже сражались вместе с магами, демонами и простыми солдатами, но почти ничем не отличались от людей, кроме черных глаз, выдающих происхождение. Темной энергией они владели редко, крыльев не имели, а физической силой лишь немного превосходили остальных.
Другое дело — Рэй. Одна только мощь его магии невероятна, а силу и ловкость Хан испытал на себе.
— Значит, по Ризе ходят полудемоны, а никто об этом не знает, — подытожил Элияр. — И много?
— Половина жителей в городе полудемоны. — Рэй, очевидно, гордился этим. — А еще здесь живут смертные.
— Но как?! — Аури была поражена. — Кто осмелится пройти через лес?
— Кто-то приходит с полудемонами, — объяснял Регин, — кто-то родился здесь или бежал от преследователей и случайно встретил кого-то из нас. Есть те, кто пришел специально, как вы. Хотя таких отважных психов очень мало.
— Ребята, здесь есть люди! — радовался Вариан. — Все совсем не так, как мы представляли! Северные демоны отличаются от крейнских. Регин, Рэй! Вы ведь поможете нам?
— Вы хотите, чтобы мы воевали за Север, верно? — уточнил Архонт.
— Надеемся на это, — ответил Нае. — Мы не можем просить вас сражаться за Аркон. Только за Шетер.
— Слышал, юная княжна очень эксцентрична, а ее милая головка полна нестандартных идей.
— Она придумала механические крылья, работающие на энергии особых магических камней. И она является главной вдохновительницей этого похода.
— Но сможет ли она убедить других? Сомневаюсь, что нас пустят за ворота города.
— Изабелла сможет. Я ручаюсь за нее.
— Подведем итог. Я должен отправить сильнейших полудемонов и своего единственного сына к людям, которые ненавидят весь демонский род и желают нам смерти. Купол, разумеется, никто не уберет, серебряные стрелы продолжат делать. Поверив тебе на слово, я могу лишь надеяться, что княжна и впрямь сможет благодаря своим уму и авторитету заставить всех подчиниться и принять полудемонов. Все будут вместе защищать город, а потом отмечать победу. И никто никого не попытается убить. Я ничего не упустил?
Нае и сам понимал, что звучит бредово, но все же кивнул.
— Хорошо. А теперь я скажу, как будет на самом деле. — Регин сцепил пальцы в замок перед собой и проговорил: — Полудемонов не примут, и никто не поверит в легенду о том, что они наемники с севера, найденные вами по заданию княжны. Об этом ведь вы сейчас подумали, м?
По неприглядному выражению лица Хана и полным досады взглядам остальных в этот момент можно было понять, что демон попал в яблочко. И он продолжал возвращать их с небес на землю.
— Если каким-то чудом удастся обмануть шетерскую армию, остаются шаманы. А их не провести даже заклинанием иллюзии. Полудемонов узнать сложнее, но для талантливых шаманов это не станет проблемой. Княжна молода. Никто из старых вояк не станет ее слушать, а князь и княгиня не пойдут против своих людей. Северные или крейнские демоны — не имеет значения. От ненависти не избавиться за короткое время. Она как сорняк, ее корни глубоко проросли в сердцах людей.
Регин быстро превратился из приветливого хозяина уютного особняка, любящего поболтать с гостями за чашечкой чая, в главу города и предводителя целого народа, на чьих плечах лежит огромная ответственность за тысячи жизней. Властный тон, стальной взгляд, резкие слова. Внешность была обманчива. Перед ними сидел именно тот Архонт, которого они ожидали увидеть с самого начала.
— И главное, почему мы должны кого-то защищать и рисковать нашими жизнями? Что такого сделали нам жители Шетера, что за них стоит умереть? Мы хотим спокойствия и мира, мы не воевали две тысячи лет. Большинство родилось уже после войны, многие вообще не знают, как держать меч. У нас нет ни единой причины помогать.
Хан чувствовал нарастающее раздражение и злость. Почему вокруг одни трусы? Что в столице, что здесь — все одно. Каждому важна лишь собственная шкура и иллюзорное спокойствие. Он решительно не понимал, как можно закрыть глаза на смерти у границ. И кто сказал, что демонов это не коснется, и что их разозленные давним предательством сородичи не явятся, чтобы отомстить?
У Хана заходили желваки, он уже собирался возразить в своей привычной манере, но внезапно заговорил Найт:
— На Черничной горе у меня тоже есть большая библиотека, хотя ей не сравниться с вашей. Вы ведь наверняка знаете, кто там жил раньше?
— Стихийник, — согласился Регин. — А именно — маг земли. Только с такими способностями можно было создать те пещеры.
— В одной из его книг я прочел о Великой войне. Там говорилось, что сбежавшие на запад после поражения демоны поклялись однажды истребить предателей.
— Это было давно.
— И все же я хочу спросить... — одна пара угольных глаз пристально смотрела в другую такую же. — Разве вам не страшно?
Архонт изумленно вздернул брови:
— Юный Покровитель, чего же я должен бояться под защитой гор? Ты забыл о портале, через который вы пришли? Думаешь, этот город так просто найти?
— Тот, кто ничего не боится и считает надежным свое убежище, не пытается подчинить стаю одичавших волков.
Рэй присвистнул, и Регин бросил на него быстрый строгий взгляд.
А Найт продолжал рассуждать:
— Как вы и сказали, ненависть — сорняк. Вы убили советников короля, но ваша ненависть не стала слабее. Она лишь росла и крепла. Потому что все еще есть те, кому вы не отомстили. Возможно, это Покровители, посылавшие вас на смерть, или бывшие приближенные короля, которые остались в живых и сбежали. В той книге была целая глава, в которой описывалась жестокость демонов. Казнь нескольких семей — лишь верхушка айсберга. У одного из советников было двое слуг, которые обожали пытки и умели хорошо скрываться среди смертных.
Взглядом Регин почти прожег в Найте дыру, хотя его поза оставалась расслабленной и ни один мускул на лице не дрогнул.
Хан сжал лежавшую на колене правую ладонь в кулак.
«Снова ты лезешь не в свое дело! — мысленно прорычал он. — Этого градоначальника не запугать, как Гарета Кея. Он выставит нас, если повезет, или попросту убьет. Даже я чувствую давление чудовищной магической силы, а ты и подавно!»
С трудом вдохнув, демон с Черничной горы произнес тихо, но твердо:
— Они наверняка пытали вас и ваших близких. Вы не просто скрывались из-за договора с Покровителями, вы готовились отомстить сразу всем.
Хан наконец понял, чего добивался Найт. Он вовсе не пытался вывести из себя высшего демона, который от злости мог ровным слоем размазать их по полу. Этот хитрец оказался достаточно проницательным, чтобы заметить скрытые эмоции и понять, что им здесь пускают пыль в глаза. Совершенно верно, что тот, кто решил смириться и жить тихо, не будет так люто ненавидеть и не привьет эту ненависть своему ребенку. А ведь Рэй даже запретил упоминать Крейн в разговоре с местными. И пока Хан в очередной раз воспринял отказ за трусость и эгоизм, не применив свое хваленое чутье, Найт все понял.
— Вы проверяете нас, — сказал Нае. — Вы хотите быть уверены, что мы не просто авантюристы, рискующие жизнью из-за амбиций и признания, а что у нас есть личные причины ненавидеть.
Регин молча протянул руку к чайнику и подлил всем кипятка. В чашку Рэя плюхнулось больше листьев со дна опустевшего заварника, чем в другие, и полудемон принялся убирать их ложечкой. Казалось, он потерял интерес к беседе, словно уже сыграл роль и теперь мог расслабиться, занимаясь своими делами. А в глазах Регина больше не было стали, и уголки его губ чуть приподнялись в улыбке.
— Неплохо, — похвалил он, глядя на гостей через подымающийся от чашки пар. — Я не хотел сотрудничать с глупцами, и вы полностью оправдали мои ожидания. Пусть информации о каждом из вас у меня не так много, как хотелось бы, я знаю главное. Остальное — дело времени, а я умею ждать.
Хан наконец разжал кулак и хмыкнул. У него была причина мстить, как и у Вариана, чьего отца зверски убили демоны; как и у Аури, которая стала свидетелем бойни в Шетере; и Нае, чья жизнь тоже была искалечена Эпохой Бедствий. Причин не было лишь у Найта, но почему-то именно он лучше всех понимал Регина.
Чувствуя себя полным дураком, Элияр поджал губы и мысленно усмехнулся: «Истеричный Покровитель с амнезией оказался сообразительнее меня. Как любил говорить покойный преподаватель по стратегии, этот нудный, но мудрый старик: «От простого солдата требуется лишь слушать старших по званию и исправно махать мечом, пока не помрешь. Переговоры — дело холодных умов, а драка — горячих сердец». Стоит ли мне теперь благодарить Найта?»
Хан взглянул на Покровителя, на губах которого играла улыбка. Все же он умел не только создавать проблемы, но и иногда решать их. На минуту он даже показался другим человеком, как когда прижал Гарета Кея к камину. И хотя Хан пока не мог довериться Найту, он уже не считал его бесполезным. Удивительно, но о разрыве контракта лучник не вспоминал несколько дней.
— Я ведь говорил, он любит поболтать. — Рэй лениво размешивал сахар в чае. — Поздравляю. Вы прошли проверку.
Северяне расслабились. Хан обратил внимание, что и давление магической силы пропало, а Регин вновь легко улыбался. Все же понять, какое из его лиц настоящее, было сложно. Возможно, что сразу оба. Кто его знает, что происходит с разумом, когда живешь так долго.
— Позже я познакомлю вас со своими друзьями, другими Архонтами, — сообщил Регин. — Правда, они порядком чудаковатые, но вы быстро привыкните.
«Чудаковатее тебя?» — хотелось спросить Хану.
Рэй будто прочел его мысли:
— Чудаковатее моего отца. Одна тетушка Аста чего стоит.
Регин низко и бархатисто рассмеялся.
— Она бы обиделась, услышав это, — покачал он головой.
— Разве не ты первый назвал ее безумной старухой?
— Молчи об этом, иначе пирогов нам больше не видать.
Эти отец и сын были одинаково странные. И хотя внешне они больше походили на близнецов, между ними чувствовалась особая связь родителя и ребенка. Рэй мог нести чепуху о своем отце, но он однозначно уважал его. А Регин не скрывал от посторонних заботливый, полный любви взгляд, которым смотрел на сына.
Для каждого из гостей выделили уютную комнату с большой деревянной кроватью из широких темных досок, шкафом и окном, выходящим в сад. Кованый светильник в виде деревца с магическими камнями стоял на круглом столике и озарял комнату мягким сиянием.
Кончиками пальцев Хан провел по светящимся яблочкам на маленьких ветках, по листьям и изогнутому стволу, закрепленному на круглой подставке.
Эта яблоня напоминала ему три другие, которые он, вероятно, больше никогда не увидит. А может, их давно сожгли или срубили. Румяные яблоки рассыпались по земле, сверкая на солнце, почти как эти магические камни, а потом были раздавлены ботинками или просто сгнили, так и не дождавшись, пока веселый маленький мальчик и его прекрасная мама их соберут.
После разговора о прошлом демонов Хан не мог не думать о своем. Прошло еще мало времени с трагедии, выжженной клеймом на сердце. Его ненависть была в разы сильнее. И он, в отличие от Архонтов, не умел долго ждать. Время шло, Крейн готовился к новой атаке, на границе не хватало сил, а от первого принца не было никакого толка.
Хан уснул в мягкой постели, не чувствуя под одним боком твердые корни или камни, а под другим сквозняк, не беспокоясь, что на матрасах в гостевом доме будут клопы, а утром не найдется свежей еды.
На кровати, которую можно было назвать удобной и большой, Хан не спал уже три года. Она сгорела вместе с западным крылом военной академии и сотнями юношей и девушек.
Страшные картины прошлого часто снились магу ветра. В них были искореженные трупы и множество других вещей, которые хотелось вырезать из памяти. К сожалению, способного это сделать инструмента не существовало.

        
      

        2 года и 7 месяцев назад
      
Грохот от взрыва оглушил его. Крики однокурсников, бегущих по широкой лестнице, на которую падала и разбивалась штукатурка с лепниной, звучали как через толщу воды. Хан тянул за руки и одежду тех, кто спотыкался и падал. Толстые каменные перила, на которые упал большой кусок с потолка, треснули и обвалились бы на головы тех, кто успел спуститься и бежал под лестницей, если бы Хан не успел оттолкнуть их порывом ветра. Люди свалились с ног, прокатились по усыпанному камнями и пылью полу и с благодарностью посмотрели на первокурсника.
Управлявшие огнем стихийники, коих было в академии совсем немного, как могли, пытались остановить пламя, накатывающее огромной волной. Они выигрывали время для других, но ставили под удар себя. Сделанная магами Четвертой Стороны бомба содержала в себе мощнейшее огненное заклинание. Вырвавшееся пламя распространялось во все стороны, а его температура повышалась. Сгорала мебель, сгорали люди, плавились стены и пол. По лицам огненных стихийников струился пот, а из носа и рта у многих капала кровь.
Сначала потерял сознание один, и его оттащили в сторону товарищи. Затем другой упал, забился в конвульсиях, истекая кровью и бледнея. Его дыхание остановилось, энергия иссякла. Он просто сжег себя изнутри, вложив в магию все жизненные силы. Две девушки плакали, но продолжали удерживать рвущийся на лестницу огонь, глотая слезы и кровь.
Водой сдержать такое было невозможно, она бы испарилась, только коснувшись огненной стены. Лишь несколько студентов стояли на пути у катастрофы — маленькие и измученные. И пока маги огня держались из последних сил, маги земли переносили камни, пытаясь соорудить баррикаду. Но сможет ли такое препятствие хоть на секунду сдержать ревушее пламя?
Хан уже практиковался в создании непроницаемых воздушных стен и однажды даже сумел сделать купол, укрывший его и нескольких студентов от дождя. Он разгонял воздух до такой скорости, что ни одна капля не могла проскользнуть. Получится ли так с огнем?
Как любой нормальный человек, Хан не хотел умирать. У него была мечта, цель, к которой он стремился. У него были те, о ком он хотел заботиться. Но ведь десятки жизней больше, чем одна.
Хан почти поднялся обратно, чтобы помочь магам огня. Позже он осознал, что единственное, к чему бы это привело, — бессмысленная смерть. К счастью, в тот момент появился человек, который всегда мог уберечь его от необдуманных поступков.
— Элияр!
Голос донесся из коридора, выходившего на середину лестницы. Оттуда, со стороны спален второкурсников, выбежал Нае с всклокоченными волосами и в распахнутой на груди рубашке.
— Почему ты еще здесь?!
Сверкнув ледяными глазами, он схватил Хана за рукав и почти стащил с лестницы.
Друг грозно рычал:
— Самый редкий маг в мире решил сдохнуть, а не помочь отбить академию! Должен ли я спасать такого идиота?
Нае редко злился и ругался, предпочитая ставить людей на место одним только грозным взглядом, от которого у всех тряслись поджилки. Но если он вдруг решил повысить голос, то не стеснявшемуся спорить даже с дворянами бунтарю Хану следовало молчать.
Пока они бежали из общежития, Нае кратко ввел его в курс дела. У крейнцев в академии были шпионы, которые сумели пронести несколько магических бомб и спрятать их по всей территории. Склад с оружием, площадки для тренировок, комнаты выпускников, часть столовой вместе с домиком работников и две башни на крепостной стене, в которых проводилось ежегодное соревнование между двумя командами новичков взлетели на воздух и погребли под завалами множество людей. Другие несчастные сгорели или разлетелись на куски. Найти их тела не представлялось возможным.
Все-таки Нае заслуживал звания лучшего студента в истории академии. Успеть разведать ситуацию, сделать свои выводы и добежать к другу — так мог только он. И Хан был уверен, что у него уже есть примерный план действий.
Им двоим повезло: каким-то чудом их комнат не коснулись взрывы. Но стоило части студентов в ужасе выбежать в коридор, как магический импульс и ревущий огонь спустились с верхнего этажа, где располагались отдельные залы для индивидуальных тренировок магов огня. И только благодаря этим самоотверженным студентам целых два курса пока оставались живы.
Одним из хороших приятелей Хана был Кай, светловолосый общительный парень, тоже маг огня. Но почему-то среди стоявших наверху и сдерживавших пламя стихийников его не оказалось. Пусть Хан и был уверен, что этот человек просто так не умрет, в груди зародилась тревога.
Он и Нае едва успели выбежать на улицу, подталкивая вперед охваченную паникой толпу, когда раздался взрыв. Все окна, еще остававшиеся целыми, вылетели в один миг, осыпая студентов дождем из крупных и мелких осколков, вонзавшихся в землю и плоть. Часть стены старого крепкого здания, построенного еще в позапрошлом веке, начала обрушаться.
В последний момент Хан взмахнул рукой, создавая барьер. Около двух десятков человек остались невредимы, а другим повезло меньше. Их лица и тела оказались покрыты мелкими и большими порезами, у некоторых осколки и камни попали в жизненно важные места. Эти люди лежали с открытыми глазами и перекошенными лицами в лужах крови. Взрывной волной Нае, Хана и часть их однокурсников швырнуло прямо на эти изувеченные трупы.
Огонь прокатился волной сверху донизу и вырвался из окон и входов в здание, обжигая спины убегающих студентов. Водные стихийники быстро тушили товарищей, маги Первой Стороны пытались осторожно остудить места ожогов.
Порезавшись о стекло, Хан зашипел. Нае снова дернул его за руку и показал на здание, где жили преподаватели.
Он не один обратил на это внимание. Толпа уцелевших студентов, под ногами которых хрустело стекло и хлюпала кровь, завыла, как стая раненых волков. Немного утихнувшая после взрыва паника в мгновение усилилась. Горестный плач и ругань смешались с грохотом обваливающегося здания и треском пламени.
На стенах учебного корпуса висело десять искалеченных тел, привязанных за руки, ноги или талию. Из-за отсутствия голов можно было узнать преподавателей только по комплекции или одежде. Старый профессор, который обучал Хана магии, был привязан за лодыжку. Его мешковатая одежда вся была измазана кровью и скорбно развевалась на ветру. Рядом висел преподаватель фехтования в своих любимых ботинках, которые постоянно нахваливал.
«Обувь должна быть удобной, чтобы вы могли легко и быстро передвигаться. Гляньте, детишки, как ваш учитель скачет, словно молодой жеребец. И ничего смешного! Вы еще вспомните меня, когда после сражения у вас отвалится подошва или все ступни покроются мозолями! Отставить смех! Эй, бестолочь! Про движения рук тоже не забывай!»
Теперь же его руки были отсечены, и только по ботинкам, все также блестящим благодаря тщательному уходу, можно было узнать веселого преподавателя. Это он научил их держать меч. Это он мучил их, пока шаги не становились четкими, а взмахи уверенными.
На стене висел и учитель по этикету, который еще не успел провести ни единого занятия у первокурсников. Рядом покачивались на запястьях, как тряпичные куклы, учительница по верховой езде и ее муж — учитель по стратегии. И другие, на которых было больно смотреть.
Студенты рыдали и исторгали из себя остатки ужина:
— Не-ет! Профе-ессор! Ах, профе-ессор! Что же с вами сделали?!
— Милостивые боги! Это же ботинки нашего учителя!
— Звери-и! Как посмели они сотворить такое?! Нелюди-и!
В военной академии было мало девушек, и все они восхищались учительницей по верховой езде. Та была кочевницей и часто рассказывала интересные истории об охоте на темных тварей, учила трюкам, заплетала гривы лошадям и делала прически на дни рождения студенткам. Теперь те из них, кому посчастливилось выжить, стояли на коленях, прижавшись друг к другу, и плакали.
Сердце Хана болезненно сжалось в груди, но его не мутило от жуткого зрелища. Еще в семь лет он видел вещи и похуже.
Нае рядом выругался и отвернулся. Он принялся собирать уцелевших студентов и вместе с ними оттаскивать раненых. Несколько шаманов использовали свои целительские способности, но смогли спасти далеко не всех. Хан тоже аккуратно поднимал товарищей и оттаскивал подальше от огня, где на мокрой каменной плитке лежали куртки и плащи.
Запах крови и паленого мяса въедался в легкие, проникая через рот, нос и, казалось, даже поры на коже. Все старались не думать о том, что маги огня, сдерживавшие взрыв до последнего, сгорели мгновенно вместе с помогавшими им магами земли. Наверняка от них не осталось даже пепла.
Способные сражаться студенты оставили легко раненых товарищей заботиться о тех, кого все еще пытались спасти шаманы. Ожидать помощи из медицинского крыла учебного корпуса было бессмысленно, потому что среди учителей висело тело главного лекаря в белом подпаленном халате. Оставалось надеяться, что армия Джейриа уже получила весть и скоро отправит подкрепление.
Под командованием Нае первогодки и второгодки замаскировали камнями и обломками крыши место, где прятались раненые, и направились искать оружие. В бою маги земли не могли в полную мощь использовать свои способности, а магия воды была сложной, и полностью овладеть ей можно было разве что к четвертому или пятому курсу. Главной атакующей силой стали мечники, в то время как среди врагов если не все, то большество, были магами.
Попав на взорвавшийся склад, студенты были разочарованы. Большинство мечей оказались испорчены, и только копья, лежавшие в ящиках, остались относительно целы.
Однако Хан все же отыскал под завалом меч, лишь гарда которого чуть расплылась от жара. А Нае достал из шкафа в стене несколько глеф из высококачественной стали. Студенты с сомнением брали их в руки и делали неуверенные взмахи.
— С таким оружием тяжело обращаться. Кто-то умеет?
— Разве это не то же копье?
— У копья нет лезвия разных размеров с двух сторон. Мать вашу, да остался тут хоть один меч?!
— Осторожно, здесь горячий металл! Кажется, расплавилась стойка со щитами.
— Я нашел кинжалы и женский нагрудник!
— Отдай его мне!
Кое-как вооружившись, группа из трех десятков человек направилась искать других выживших. Вскоре они увидели разрушения, о которых говорил Нае. Все старшекурсники погибли, кроме двоих парней, которых удалось вытащить из-под завала. Им повезло: стены сложились над дверным проемом, образовав узкое пространство, где можно было дышать.
Пятеро преподавателей тоже выжили, в том числе ректор. По счастливой случайности они оказались не в главном здании, а на закрытой тренировочной площадке, где готовили все к празднику Первого дня зимы.
Отправленный на разведку маленький отряд во главе с Нае быстро вернулся с докладом.
— Заложники в зале для церемоний?! — взревел ректор.
Это был суровый высоченный мужчина средних лет с густыми усами, бородой и заплетенными в косичку на затылке светлыми волосами. Настоящий северянин, образец для подражания, которого боялись и уважали даже дрейрийские дворяне. Десять лет он был одним из генералов джейрийской армии, пока не получил серьезную рану в бою. Тогда его уговорили принять управление академией.
— Это может быть ловушка! — Щуплый преподаватель истории пытался поймать могучего воина, но куда там! Его ноги волочились по земле, пока он изо всех сил упирался пятками и кричал: — Ректор! Нельзя!
— Ребята сказали, что там остались студенты и черные канарейки! Отцепись, прижми свой ученый зад и жди меня!
— Не пущу!
Молодежь тоже не хотела отпускать ректора и помогала историку. Но нашлись и те, кто тоже решил пойти. В том числе Нае и Хан.
Окинув их строгим взглядом, ректор приказал не терпящим возражений тоном:
— Я не собираюсь обменивать жизни одних детей на жизни других. Все останутся здесь.
В итоге он и двое преподавателей отправились спасать студентов и канареек.
В пристройке для рабочих, ремонтировавших в этом году здание общежития, среди досок, кирпичей и инструментов, прятались все остальные. Снаружи дежурили трое: Нае, Хан и еще один парень, постоянно теребивший четырехцветный амулет на шее.
Ждать пришлось недолго. Через час прибежали семеро израненных студентов, на телах которых остались ожоги, следы от кнута и множество синяков. Одну девушку несли на руках, а двое парней шли, поддерживая третьего, у которого были раздроблены колени. Их ошеломленные лица и застывший взгляд красных глаз навсегда отпечатались в сознании Хана. Они плакали, но беззвучно. У них уже не осталось сил.
— Где ректор и учителя? — Хан подскочил к парню с искалеченными ногами, помогая тащить его грузное ослабевшее тело. — Это ведь они вас спасли? Да где они, демон вас раздери?! Не молчите!
Один из спасенных покачал головой, другие отвели взгляд. Голос подала девушка, дрожащая на руках однокурсника:
— Там был очень сильный маг... — Она захрипела и откашлялась кровью. — И там был тот мальчик, тот... веселый первогодка... Он... Кхе-кхе...
Хану было плевать на какого-то первогодку, его интересовал лишь отважный бывший генерал:
— Где ректор?!
— Он отвлек магов на себя, пока другие преподаватели помогли нам выбраться, — сказал парень, державший девушку на руках. — Их заметили. Они отбивались, а мы убегали. Ректор сражался с тем магом огня, но...
Вцепившись в его куртку, Хан потребовал срывающимся голосом, уже понимая, что ничего хорошего не услышит:
— Говори, мать твою!
— Тот парень... кажется, Кай... Ублюдок напал со спины и ранил ректора в плечо! Он не успел отразить огненную атаку. Когда мы убегали... Я видел только, как его окружили крейнские маги.
В этот момент страшный грохот раздался с той стороны, откуда прибежали спасенные студенты. В небо взметнулся столб огня. В звуке взрыва Хану мерещился хохот крейнского мага и жалобный писк сгорающих черных канареек.
Позже в зале для церемоний, когда-то сверкавшем великолепными высокими окнами с витражами, начищенным до блеска мраморным полом и зеленевшим цветами в мозаичных горшках вдоль стен нашли ректора, преподавателей и крошечных птиц.
Крейнцы не сожгли главу академии, защитив заклинанием, чтобы студенты могли увидеть искалеченное тело сурового генерала, так осторожно обращавшегося с канарейками и так любившего своих учеников, что он не пожалел для них жизни. Двоих учителей подвесили на стене рядом с другими, а канарейки черным ковром лежали на полу. Их крохотные тельца превратились в угольки, клетка расплавилась. С трудом можно было представить, что когда-то отсюда доносились чарующие птичьи трели и басистый голос человека, чье имя в Джейриа и Ризе произносили с величайшим уважением и печалью. И до его гибели, и после Хан всегда хотел быть на него похожим.
Элияр пытался уложить слова, сказанные другим человеком, у себя в голове. Но вдруг его осенило, и по телу пробежала толпа липких мурашек.
— Ты сказал... — хрипло проговорил он, с трудом выдавливая слова. — Как зовут того ублюдка?
— Кай, — ответил молодой человек, а дрожащая девушка крепче обхватила его за шею и снова заплакала. — Он один из шпионов. Кажется, твой друг?
— Нет, он... Бред! Да не мог он...
— Это ведь с ним ты был на скачках, да? Я его помню.
— Хрена с два! Он же... — голос Хана сорвался, когда он вспомнил, что не видел Кая среди магов огня, сдерживавших взрыв. — Почему он тогда все это время...
— Не удивляйся так сильно. Один из моих сокурсников тоже там попивал чай с крейнцами и наблюдал, как нам ломают кости.
Все ушли, а Хан застыл у входа в импровизированное убежище. В голове его было пусто, как будто все выстроенные за восемнадцать лет жизни хрупкие карточные домики, символизировавшие его представления о мире и людях, снес ураган.
Чья-то рука мягко легла на плечо.
— Элияр, — низкий спокойный голос Нае вывел его из оцепенения. — Не стой на виду. Идем назад.
— А ты меня предашь? — тихо спросил Хан лишенным эмоций тоном.
— Нет, — ответил Нае. Его ничуть не ранили подозрения друга, он просто сказал правду. — Клянусь именем своего отца перед богами и Покровителями.
— И кто этот ученый, воспитавший такого нудного человека, как ты? — привычное ворчание означало, что он уже принял эту искреннюю и до неловкости официальную клятву.
Правая рука Нае все еще лежала на плече Хана. В левой он держал изящную глефу с односторонним клинком на одном конце и коротким, похожим на кинжал, на другом.
Это оружие в его руках смотрелось так естественно, словно было сделано специально для него.
— Ты шутишь. — Хан изумленно вскинул брови.
Нае назвал имя своего отца и повторил «клянусь». Не сказать, что Хан не догадывался о его благородном происхождении, но не ожидал, что это будет именно тот человек.
— Твоя очередь.
Справедливо. Одна тайна в обмен на другую.
— Я бы поклялся именем своего отца. — Потрескавшиеся губы мага ветра растянулись в горькой усмешке. — Но вряд ли оно чего-то стоит.
— Просто назови.
Он давно не произносил этого имени, но слышал его слишком часто. И звучало оно из уст людей не так, как ему бы хотелось.
— Хорошо. — Нае кивнул. — Я принимаю твою клятву и хочу, чтобы ты знал: я не согласен с тем, что говорят люди. Моя жизнь с детства полна лжи, как и твоя. Мы похожи. Ты можешь доверять мне. А теперь... как насчет того, чтобы убить ублюдков?
И как этот скупой на эмоции человек сумел убедить и успокоить его всего парой фраз?
Хан мрачно улыбнулся:
— Убьем ублюдков.
И они пожали друг другу руки.

Глава 44. Драконьи кости

На этот раз Хану повезло — его разбудили раньше, чем началось самое страшное. В дверь деликатно постучали, затем снова спустя минуту. Поднявшись с кровати, накинув на плечи висевший на спинке стула халат и завязав пояс, Хан открыл дверь и встретился взглядом с самим хозяином особняка. Архонт лично пришел разбудить его. Вот так новость!
— Доброе утро, — в доброжелательном выражении лица демона не было ни капли фальши.
— Доброе утро, — несколько ошалело поздоровался Хан.
Он обратил внимание, что на Регине в этот раз была не домашняя одежда, а тренировочный костюм, состоящий из плотных брюк, высоких ботинок и кофты, рукава которой скрывались под наручами из черной змеиной кожи.
— Оденься удобно и спускайся на завтрак
Сказав это, Архонт направился дальше по коридору и постучал в следующую дверь. Понаблюдав, как та открывается, и из-за нее выглядывает лохматая Аури с помятой от подушки щекой, Хан хмыкнул и закрылся в своей комнате.
Вчера они были слишком уставшими с дороги и не стали обсуждать дела среди ночи, а сегодня Регин уже что-то запланировал. Любопытно.
Быстро помывшись и переодевшись в вещи, найденные в шкафу и идеально подошедшие по размеру, Хан убедился, что здесь их действительно ждали и следили за ними давно. Застегивая такие же черные наручи, как у Архонта, лучник спустился по красивой деревянной лестнице на первый этаж и обнаружил всех в просторной и светлой столовой. Только Аури еще не выползла из своей комнаты.
Сидя за овальным столом, ребята поглощали аппетитные стейки и салат из свежих овощей, запивая чаем.
Найт вполне ожидаемо подружился с Ро и протягивал ему то мелко нарезанные кусочки мяса, то какие-то семечки. Компаньон ворона сидел напротив и всем своим видом выражал благосклонность и удовлетворение от созерцания этой мирной сцены.
За завтраком говорили мало. Регин расспрашивал об Изабелле и ее изобретении, внимательно рассмотрел чертеж и остался доволен. Аури интересовалась обычаями демонов и тем, как лучше вести себя с местными, а Нае задал несколько вопросов о предстоящем сотрудничестве.
Архонт сказал, нарезая свой стейк:
— Полудемоны не будут скрываться и отправятся в Шетер как войско, направленное Архонтами в подмогу людям.
Нае выглядел не очень удивленным, видимо, уже догадываясь о его намерениях, но другие уставились на демона в изумлении.
— В Крейне сразу же обо всем узнают! — возразила Аури. — Полудемоны станут главной мишенью! И шетерская армия ни за что вас не впустит!
— Они не посмеют не впустить своих защитников.
— Что-то уже придумали? — у Хана появились подозрения, что Регин давно спланировал не только новую войну с крейнскими демонами, но и сотрудничество с людими.
— Чем еще мне было заниматься всю оставшуюся ночь.
Регин выглядел бодрее всех, несмотря на то, что вообще не ложился спать. Вот только вряд ли он занимался планированием. Стоило выйти в сад, и все стало ясно: Архонт самолично постриг живую изгородь и срезал цветы для украшения особняка.
Он обещал познакомить гостей с другими Архонтами. Всего их в городе трое, и у всех своя область ответственности. Один следит за обстановкой, разрешением мелких конфликтов, состоянием улиц и домов. Другой распределяет запасы, руководит возделыванием полей и прочим хозяйством, чтобы у жителей всего было вдоволь. А обязанность Регина — обеспечивать безопасность и поддерживать работу всех барьеров, к тому же он верховный Архонт.
Однако после завтрака он повел гостей не куда-нибудь, а в пекарню.
Все места в городе были с налетом старины: по стенам домов вились растения, камни покрывал мох, а кое-где на крышах зеленела трава и распускались цветы. Так и на крыше дома, одна половина которого служила пекарней, а во второй жил ее владелец, алели какие-то незнакомые Хану цветы, источающие легкий медовый аромат. Крыльцо окружали клумбы, а под окнами висели деревянные ящики с геранями.
Окинув взглядом это пестрое безобразие, Хан вспомнил, что в их компании есть кое-кто, в чьем доме целая комната превращена в клумбу. Разве что та была выдержана в основном в зеленых тонах и цвела не так буйно.
Первым в пекарню вошел Регин. Стоило двери открыться, и запахи выпечки захватили обоняние гостей в плен, а Вариан расплылся в самой счастливой улыбке, на какую был способен.
Последним на порог ступил Рэй и закрыл дверь. Пекарня особо не отличалась от любой другой, лишь выпечка выглядела особенно румяной и аппетитной. Крошечные булочки в корзинке, фигурные пряники и пирожные в виде цветов — все произведения искусства. Горячий хлеб только выложили на полки, от него еще поднимался едва заметный пар. Розовые и белые меренги в форме животных источали легкий аромат ванили и ягод, а маленькие круглые карамельки поблескивали в высокой вазе, как самоцветы.
Однако того, кто приготовил все эти шедевры, за прилавком видно не было, зато из кухни, в которую вела резная деревянная дверь с окошками, занавешенными белой тканью, доносился чудовишный грохот. Звуки были такие, словно кто-то бросался кастрюлями и сковородками, а потом построил из них башню, и она свалилась ему на голову.
Внезапно дверь распахнулась, и вышла красивая женщина в кремовом фартуке и с перепачканным мукой лицом. Она держала поднос с печеньем в форме звезд и лун в одной руке и большую корзину с пирожками в другой. Ее черные волосы были уложены в высокий пучок и аккуратно подвязаны лентой. Большие черные глаза излучали мягкость и доброжелательность, а маленький носик был чуть вздернут. На вид ей нельзя было дать больше двадцати пяти. Она выглядела утонченной и нежной, как драгоценная единственная дочь в дворянской семья, и неуместно смотрелась в простом платье и испачканном вареньем фартуке.
— Тетя Аста! — улыбнулся Рэй. — Доброго утра!
— Мой любимый малыш! — обрадовалась хозяйка пекарни, элегантно захлопывая дверь на кухню пинком ноги. Но внезапно ее лицо посуровело, корзинка с пирожками со стуком опустилась на широкий прилавок, а печенье в виде звезд и лун чуть не разлетелось с подноса, когда тот грохнули об полку с выпечкой. — Поглоти тебя Бездна, Регин! — даже сладкий голос сказочной красавицы переменился и стал ниже на пару тонов. — Почему ты пришел в такую рань?
Верховный Архонт расплылся в виноватой улыбке. К удивлению гостей, высокий широкоплечий мужчина с бородой выглядел, как нашкодившее дитя. Но стоило лишь обратить внимание на выражение его глаз, и становилось очевидно, что он просто прикидывается.
— Аста, разве я не предупредил тебя вовремя?
— Ничего подобного!
— Ах, наверное, из головы вылетело.
Демоница смерила его убийственным взглядом, фыркнула и вытерла муку с лица вафельным полотенцем.
Ее настроение вновь переменилось, когда она обратилась к гостям:
— Не стойте же там, проходите! У меня еще три пирога в печи, один я оставлю вам.
Направляясь за в гостиную с огромным камином и диваном в форме полумесяца, рядом с которым стояло несколько круглых кресел, северяне и Найт засмотрелись на сотни картин в старинных и совсем новых рамах, украшавших все стены помещения. Пейзажи и натюрморты пленяли красотой: бурные реки, оживленные городские улочки, вазы с цветами и блюда с фруктами, колосья пшеницы и необыкновенные перья разных цветов и форм в стеклянных вазах, букеты, кувшины, озера, горы и просторные равнины с висящими в синем небе кучерявыми облаками. Рассматривать их можно было хоть целый день. От такого количества у Хана зарябило в глазах. Проморгавшись, он заметил, что остановившийся рядом Вариан, кажется, перестал дышать.
Элияр забеспокоился и потыкал юношу в плечо:
— Сделай глубокий вдох.
Вариан послушно вдохнул.
— Возьми себя в руки и выдыхай.
Юный художник издал звук восхищения, больше похожий на истеричный мышиный писк.
— Садитесь, где вам будет удобно, — предложила Аста и, заметив состояние одного из гостей, перепугалась: — Что это с ребенком?!
— Постоит так часик и оклемается, - устраиваясь в мягком кресле, успокоил Хан. — Дайте ему понюхать какую-нибудь выпечку.
Никто из людей не переживал за застывшего с широко распахнутыми глазами и приоткрытым ртом паренька, но Аста засомневалась, что все в порядке. Она принесла корзинку с маленькими булочками с корицей и поводила одной у веснушчатого носа. Учуяв сладости, Вариан принюхался и перевел взгляд на булочку. Недолго думая он взял ее в рот и замычал от удовольствия. Аста смотрела на него в полнейшем шоке, а тощий обжора тем временем без задней мысли ел булочку из рук Архонта.
Хану было смешно и стыдно и он решил притвориться, что ничего не видел, засмотревшись на картину, изображавшую лес обугленных деревьев под темным небом. Это была одна из немногих мрачных картин в гостиной, которая сильно выделялась на фоне ярких изображений природы.
— Дитя, тебе понравились картины? — спросила Аста, скармливая Вариану еще одну булочку.
— Ошень! — Юноша едва не разрыдался от нахлынувших чувств. — Эфо фы нафыхали?!
— А? — в недоумении моргнула демоница.
Вариан сглотнул и перевел на человеческий:
— Это вы написали?!
— О, большую часть. Некоторые мне подарили.
— Обалдеть! Вы такая талантливая! Это лучшие картины из всех, что я видел в жизни!
Элегантная демоница с улыбкой отдала корзинку Вариану:
— Ешь, раз тебе нравится.
Его, потерявшего интерес к разговорам и, похоже, связь с реальностью, усадили в кресло и оставили любоваться картинами. Хозяйке дома очень понравился этот странный юноша, и она с особой заботой сделала ему чашку горячего шоколада, а другим налила чай.
Регин помешал ложечкой в своей чашке и сделал глоток. Его улыбка стала еще шире, и довольная чем-то демоница, грациозно восседая в кресле, так же лучезарно улыбнулась в ответ.
— Что на этот раз? — тихо спросил Рэй, бросив взгляд на чашку отца.
— Соль, — беззаботно ответил тот и отпил еще.
— Ого, а она сегодня в хорошем настроении. Повезло.
— Хочешь попробовать мой чай?
— Нет, спасибо. Мне и мой нравится.
Аури и Найт тихо посмеялись, а Хан едва сдержал тяжелый вздох. Кажется, в этом месте нет никого адекватного.
Рэй представил людей и Покровителя Асте, и та с особой внимательностью рассмотрела каждого. Как и у Регина, хотя у нее была внешность молодой девушки, глаза не могли обмануть. Неизвестно, что там, за этой их чернотой, сколько всего они повидали и сколько тайн скрыто в них.
— Я рада знакомству, — ответила Аста на приветствия гостей. — Регин уже рассказал, как у нас все устроено?
— Еще не успел. — Архонт пил чай с солью, как будто так и надо. Оставалось лишь теряться в догадках, чем настолько ужасным его раньше поила Аста, что этот напиток не вызывал у него отвращения.
— Хм, естественно, — фыркнула демоница и сразу перешла к сути.
Город демонов был разделен на двенадцать кварталов. Демоны, люди и полукровки жили вместе, работали, отдыхали и посещали праздничные мероприятия. Самыми популярными местами были пекарня, огромный парк в центре и источник, где располагались купальни и куда Аста настоятельно рекомендовала сходить.
Третий Архонт находился в отъезде по какому-то делу. Хан предположил, что, раз за пределы Великого хребта демоны не могут выходить, он наверняка направился на север, к вечной мерзлоте. Вот только зачем? По словам Регина, раньше там обитали не только белые драконы, но и громадные змеи. Могут ли они и сейчас жить у Хрустального океана? Но чем им там питаться? Кто вообще может обитать во льдах, кроме призраков и монстров?
Северяне уже знали о некоторых обычаях и правилах поведения в городе. Ходить можно было практически где угодно, только не стоило забредать за восточную границу, потому что там проходили особые тренировки. Архонты не объяснили подробнее, зато рассказали еще одну древнюю историю.
По какой-то причине Асте, которая была одной из старых друзей Регина, чьи семьи уничтожили, а их самих изгнали, легче давался разговор о тех временах.
В летописях людей было много упоминаний о войне. Благодаря магии многие сохранились в хорошем состоянии, но в них редко упоминались драконы.
Поэтому после рассказа Регина у всех возник закономерный вопрос: почему в сражениях могучие ящеры почти не участвовали?
— Все просто, — сказала демоница. — Советники короля обманули драконов.
— Но везде написано, что они очень мудрые! — изумился Вариан, который в процессе поедания булочек все же чуть отвлекся от живописи. — Как можно их обмануть?
— Многие артефакты, которыми пользуются и смертные в том числе, сделаны из частей тел магических существ. И не только фениксов или тварей, на которых охотятся шаманы, но и тех же Покровителей, русалок, демонов и, конечно, драконов. Обычно используются старые кости, цешуя, клыки, перья и вообще все, что удастся добыть. Арконит ведь тоже часть Покровителей.
Аста прямо взглянула на то место, где под рубашкой у Нае висел подаренный Элисте амулет.
— Он вам мешает? — Нае прикрыл камень рукой. — Если так, то я сниму.
— Оставь, — отмахнулась демоница. — Он слишком мал и может доставить неприятности лишь простым демонам.
— Извините. Я совсем про него забыл.
Опустивший взгляд на ковер Нае был сам на себя не похож. Когда это он вообще что-то забывал? В последнее время Хан стал замечать, что друг сделался каким-то странным. Может, заболел?
Причина «болезни» Нае, сократившая общение с ним как минимум в половину после их разговора во время соревнований кочевников, не подала виду, будто ничего странного не произошло. Но это не значит, что она не слышала. От взгляда Хана не укрылось, как девушка плотнее сжала губы.
Что между этими двумя произошло?
— Демоны заключили с драконами договор, — продолжила Аста, — согласно которому те должны были отдать слабейших из потомства и могли не участвовать в сражениях. Сильных драконов и так было мало, а если бы они погибли в бою, то возродить расу стало бы невозможно. Не умевших летать или рожденных с дефектами отдавали демонам, и, конечно, все знали, что с ними делают.
— Артефакты... — выдохнула Аури. — Отдавать своих детей, чтобы из них делали артефакты?! — Она поморщилась и со злостью бросила: — Омерзительно!
Остальные были согласны с ней. На их лицах отразилось отвращение и непонимание. Как мудрые драконы могли сотворить такое? Неужели на грани вымирания они утратили все свои хорошие качества и превратились в чудовищ?
Архонт кивнула словам Аури:
— Верно. Они понимали, что поступают ужасно. Но с вступлением в войну Покровителей сражения стали намного тяжелее. Простым оружием божество не убить, а вот сделанным из драконьей кости можно. И чем сильнее и старше дракон, тем больше шанс. С каждым разом советники требовали все больше и больше материалов. Новорожденных дракончиков и даже яйца измельчали и делали из костей порох, а из чешуи броню. А мясом кормили змеенышей, которых потом выпускали на волю.
Вариан посмотрел на булочку, которую собирался съесть, и отложил в корзинку.
— И драконы ничего не знали? — спросил погрустневший юноша.
— Узнали, но было поздно. Змеи привыкли есть драконье мясо, подросли и стали охотиться на взрослых особей. Получался замкнутый круг. Чтобы выжить, драконам надо было покинуть опасные земли, но для этого приходилось помогать демонам. В конце концов слабых и маленьких драконов стало не хватать, и тогда их предводитель пожертвовал собой, взяв с короля демонов клятву, что он закончит войну и поможет с переселением. Они даже создали клятвенную печать, но нашелся способ обойти условия договора.
Хан взглянул на Найта. Лицо его было сосредоточенным, а глаза неотрывно смотрели на Асту. Сложно было понять, о чем он думает. Но Элияр предположил, что, возможно, о том же, о чем и он. Есть шанс, что у демонов найдется способ разорвать их контракт или обойти его условия. Вот только Хан вдруг понял, что ему... не хочется? Была ли причина в полезной способности Найта исцелять его раны?
Почувствовав отвращение к себе, Хан мысленно усмехнулся:
«Неужели я настолько эгоистичен, что позволю этому повториться? Ну и сволочь же ты, Элияр. Хочешь, чтобы с последствиями твоих решений имел дело маленький глупый Покровитель?»
Когда-то Хан поклялся, что не позволит никому страдать и умирать ради себя, что со всеми проблемами справится сам. А теперь, когда у него появилось эгоистичное желание сохранить контракт ради своей безопасности, он почувствовал горечь и стыд.
Так не пойдет!
— Когда умер предводитель драконов, из его ребер сделали лук и стрелы, из чешуи доспехи, а из крыльев плащ для короля демонов. Эти вещи было почти невозможно уничтожить. — Аста вздохнула и помолчала. — Ну, а как умер этот тиран, вы уже знаете.
— Где теперь все артефакты? — спросил Нае.
— Часть утеряна, часть попала в Крейн, а часть осталась у нас.
Отставив чашку с блюдцем, Аста подошла к стене, сплошь завешанной картинами, и сняла одну. За рамой оказался тускло мерцающий кристалл. Женщина приложила к нему руку и произнесла что-то на древнедемоническом. Камень мигнул ярче, а стена пошла рябью. Спустя всего пару секунд вместо пейзажей и натюрмортов перед гостями предстал целый арсенал всевозможного оружия. Черная сталь в сочетании с белыми костями выглядела устрашающе.
Аста протянула руку к двуручному мечу, эфес которого был сделан из драконьей кости. Тщательно отполированная, она напоминала белый нефрит, но на деле была прочнее стали, из которой выковали клинок. Вдоль дола тянулась вязь остроконечных символов на древнедемоническом.
Хрупкая на вид женщина ловко перехватила меч двумя руками и сделала выпад. Лезвие издало низкий гул. От эфеса к самому кончику его покрыл черный туман, будто вуаль обвивший сталь и слившийся с ней. Клинок стал матовым и абсолютно черным, он источал холод. Люди в комнате выдыхали пар.
Вспомнив свою короткую битву с Рэем, Хан осознал, что Архонты на совершенно ином уровне. Ему никогда прежде не доводилось встречать высших демонов, как и его друзьям. Теперь стало ясно, что справиться с ними могли только Покровители. Человек же перед такой силой оказывался тараканом, способным лишь на бегство.
— Это мой меч, — произнесла Аста, проводя тонкими пальцами по длинному лезвию. — Его имя Первый вдох. На нашем языке...
Никто не ожидал, что довольно резкий для слуха, шипящий и рычащий древнедемонический может звучать так красиво, хотя и совсем непонятно.
— Это первый меч, который нам удалось достать, вернувшись из изгнания. Его лезвие сделано из лучшей черной стали, добытой в одной из шахт Великого хребта, а рукоять вырезана из бедренной кости предводителя белых драконов Хайсеона. Один удар этого меча в руках высшего демона способен убить обычного Покровителя и серьезно ранить такого, как Каррин или Киран. — Она сделала несколько быстрых взмахов клинком, рассекая воздух с тихим свистом. — Как я вливаю в него свою магию, так и вы сможете.
— Значит, — с трепетом произнесла Аури, не отрывая взгляд от меча, — на оружие с костями драконов нет нужды накладывать печати?
— Именно. Даже шаманы могут просто влить в него свою магию. В этом вся суть. Чистая энергия закаляет клинок, проходя через кость дракона. Кинжал, меч, копье, даже наконечник стрелы станут смертоноснее. Покровители уничтожили немало артефактов, принадлежавших демонам, но и сохранилось тоже много. Рэй, покажи.
Мужчина кивнул и достал из рукава черный кинжал в простых ножнах, похожих на клык. Стоило влить в него темную энергию, как лезвие тут же почернело и стало излучать зловещий холод. Хан помнил этот кинжал и его силу атаки в руках Раймонда. Но без магии он становился простым клинком с неприметной рукояткой. На ней виднелись участки со стершейся краской, под которой проглядывало что-то белое. Разумеется, это тоже была кость.
— Мой кинжал сделали из клыка Хайсеона. — Рэй ловко прокрутил оружие в руке. — Отец забрал его у королевы демонов после ее убийства.
Регин не выглядел гордым своим поступком, но и стыда явно не чувствовал. Его семья и семьи его друзей, а также множество других демонов были жестоко убиты королем и его приспешниками. Месть была естественным концом кошмара, длившегося сотню лет.
— Вот наше условие, — сказал Регин. — Мы научим вас сражаться артефактами и убивать крейнских демонов, научим всему, что знаем о них и что может вам пригодиться. Мы дадим оружие для шетерской армии и придем в город, не скрываясь. Демонов поведет Рэй. Он стратег*, вся армия подчиняется ему. Вы должны обеспечить свободный проход в город и нормальное отношение со стороны людей. Пусть княжна перестанет скрываться и наконец покажет свои способности. — При взгляде на Найта в глазах Архонта заиграла улыбка. — А тебя я обучу управлять аурой так же хорошо, как это умею я.
*Стратег — в древнегреческих городах-государствах главнокомандующий войском.

Глава 45. Потенциал

Тренировки начались тем же утром. Аста позволила людям выбрать оружие, а Рэй повел их на специально оборудованную площадку, где уже собрались демоны и полудемоны, находившиеся под его командованием. В то же время Регин с загадочной улыбкой пригласил Найта прогуляться.
Они вдвоем медленно шли по улицам просыпающегося города. Дороги были вымощены гладким камнем, со стен зданий свисали вьющиеся стебли винограда, привезенного из теплых краев, но уже адаптировавшегося к суровым условиям севера. Ни один дом не был похож на другой, но они идеально сочетались. На верандах стояли плетеные стулья, с балконов доносился аромат цветов; тут и там в окнах виднелись занавески, между горшками и посудой выглядывали мордочки животных, золотистые канарейки заливались в клетках. Оторваться от созерцания этой мирной картины было практически невозможно, и Найт с Регином долго молчали, просто бредя все дальше и дальше.
Иногда встречались жители города, приветливо кивавшие и желавшие доброго утра Архонту. Их взгляды задерживались на юноше, с которым они тоже здоровались. Найт отвечал и вежливо улыбался. Еще никогда в жизни ему столько раз не улыбались в ответ.
В конце концов Регин привел его к просторной площадке на краю города, с которой было хорошо видно ущелье внизу и громады гор вдалеке.
Ветер раздувал волосы и одежду. У Регина были наручи из змеиной кожи с ремешками, а у Найта широкие рукава рубашки перетягивали кожаные шнурки.
В комнатах всех гостей, в шкафу висела заранее приготовленная одежда. Удивительно, но были учтены даже их вкусы. Так, для демона с Черничной горы нашлись отличные черные брюки и плотная льняная рубашка, какие он всегда носил дома. Лишь со шнурками понадобилась помощь Вариана, который даже бантик не забыл завязать.
— А ты довольно спокоен, — заметил Регин, встав в двух шагах напротив Найта. — Ты ведь не против обучаться у меня?
— Конечно же нет! — воскликнул Покровитель. — Для меня это честь. Я очень вам благодарен!
Демон хмыкнул и сложил руки на груди:
— Рановато для благодарности. Для начала расскажи и покажи, что ты уже умеешь. Не беспокойся ни о чем. Это место как раз предназначено для тренировок с темной магией.
Найт кивнул и решил начать с создания простого барьера. Полупрозрачная стена не больше двух метров в высоту и в ширину возникла перед ним и заколыхалась в воздухе, а затем быстро рассеялась.
— Не нервничай, — подбодрил Регин. — Прекрати считать свою ауру неправильной и опасной. Она — часть тебя, подчиняется тебе и защищает. Еще раз.
Со второй попытаи Найту удалось создать барьер чуть большего размера, походивший на повисшую между ним и Архонтом вуаль.
— Теперь сделай его полностью прозрачным.
Как учила Лейсан, Найт попытался представить, как туман теряет цвет и сливается с окружающим пространством.
Регин провел рукой по прозрачной стене, легко прогнувшейся под давлением и быстро исчезнувшей с применением малого количества силы. Найту стало стыдно за свои умения, но Архонт улыбнулся:
— Неплохо. А что насчет атаки?
Вновь обратившись к своей непослушной ауре, Найт собрал ее часть и ладонями направил в сторону мужчины. Узкий невидимый поток устремился вперед, но демон легко поймал его и отвел в сторону.
— Еще раз.
Они повторяли это снова и снова, пока аура Найта не взбесилась и не вылетела в виде стелющихся по земле лент черного тумана.
Архонт прищурился и сказал:
— Эта форма подходит тебе больше. Добавь усилий и сделай энергию осязаемой. Не забывай правильно дышать. Не думай о том, чтобы держать ауру в узде, просто направляй ее.
Сказать легко, а вот сделать...
«Давай не будем позориться. — Найт мысленно договаривался со своей магией. — Слушайся меня, пожалуйста. Вот так, еще немного... Ой, нет!»
Черные щупальца, плавно скользившие к Регину, дернулись, опустились к земле и собрались в большое покрывало, полетевшее обратно.
Архонт лишь вскинул брови. А вот Найт запаниковал. Казалось, его же аура сейчас набросится на него, но вместо этого она собралась в подобие плаща и мягко опустилась на его плечи. Юноша смутно помнил, что, кажется, уже видел нечто подобное.
Регин подошел ближе и протянул руку. Его пальцы коснулись извивающегося полотна. В ответ то протестующе дернулось и, словно живое существо, прижалось к юшоше.
— Высшие демоны могут использовать темнаю энергию в четырех видах, — низкий голос Регина звучал размеренно, а его глубокие глаза без тени опасения изучали ауру Найта. — Материализуя ее в виде ауры, как и Покровители, мы атакуем или создаем щиты. Направив поток на демона, который слабее нас, мы можем взять его сознание под контроль. Также существует множество иллюзий, которые можно создавать и изменять по своему желанию. Сначала ты поставил барьер, потом попытался атаковать меня. Теперь же твоя магия — это наполовину иллюзия и наполовину барьер.
— Такое возможно?
— Вполне. Подсознательно ты ищешь защиты. Но барьер в виде стены тебе непривычен. Поэтому твоя аура принимает форму плаща или кокона, окутывающего с ног до головы.
Регин использовал частицу своей силы, чтобы воздействовать на ауру Найта, и та мгновенно уплотнилась в том месте, откуда исходила потенциальная опасность. «Плащ» полностью скрыл плечи Покровителя, а «воротник» из текучего тумана поднялся к скулам.
— Можно узнать причину, по которой ты носишь черное? — мягко поинтересовался Архонт.
В его глазах Найт не видел ни простого любопытства, ни насмешки. Спокойные и внимательные, эти глаза будто говорили без слов: «Ты можешь рассказать, если пожелаешь. А можешь не рассказывать. Это только твое решение. Я в любом случае постараюсь тебе помочь».
— Я... — Найт не знал, с чего начать. Рассказывать о случае на балу совсем не хотелось, но он понимал, что это важно. — Наверное, я делаю это назло.
— Назло Покровителям?
Найт кивнул.
— Один из них сказал: во что бы я ни оделся, мне не скрыть свою сущность темной твари. — Последние два слова он произнес тише. — Поэтому я решил...
— ...быть тем, кем они тебя видят? — договорил за него Регин. — А кем ты видишь себя?
— Я не знаю. Я ведь не помню о себе ничего. — Помолчав, он с грустной улыбкой, едва тронувшей уголки губ, добавил: — Может, они правы.
— О, ну, тогда я тоже темная тварь, — беззаботно заключил Регин. — И все мы здесь темные твари. Что же нам делать? Это ведь не лечится.
Найт уставился на усмехающегося Архонта, который внезапно не оскорбился и не разозлился. Наоборот, ему было весело.
— Про демонов говорят столько гадостей: что мы едим детей, вызываем из другого мира чудовищ, убиваем людей и животных ради забавы, да и выглядим зловеще, а живем так вообще под землей или в мрачных замках, продуваемых со всех сторон ледяными ветрами. Это даже забавно. — Он развел руками. — Но разве хоть что-то похожее ты здесь увидел? Нет, потому что это лишь слова тех, кто боится нас и плохо знает.
Он еще раз взглянул на потускневшую и окончательно исчезнувшую ауру Найта, положил руку ему на плечо и заглянул в глаза:
— Безусловно, ты не совсем Покровитель. Но и не демон тоже. Поэтому у тебя, как ни у кого другого, есть выбор. Ты можешь быть Покровителем и смириться с тем, что отличаешься от других. Но это не значит, что твоя аура, твои крылья или твоя душа хуже, чем у них. Или ты можешь считать себя демоном, это тоже неплохо. Я знаю много демонов, которые совершили больше справедливых поступков, чем некоторые Покровители, и спасли намного больше жизней. Поверь, мальчик. Только тебе решать.
— А что, если те, кто меня создал, желали кому-то смерти? — Найт прикусил губу и сжал ладони в кулаки. — Что тогда? Я все равно не буду считаться злодеем?
— Ну, здесь все еще проще. Злые желания не создают Покровителей, — пожал плечами Архонт.
— А как же Покровители с темно-серыми крыльями? — нахмурился Найт, вспоминая Рена и многих других стражей дворца Совета.
— Справедливая месть — кара от Вселенной. Это не злое желание. Иначе такие Покровители попросту не рождались бы. Зло вершат сами люди, и никакие высшие силы им для этого не нужны.
— Тогда, может, вы знаете, каким могло быть мое желание?
В задумчивости почесывая бороду, Регин молча смотрел на громады гор, вершинами касающиеся облаков. Несмотря на то, что Рэй привел путешественников к подножию горы, сейчас они находились в долине на возвышенности, а вниз уходила отвесная скала, заканчивающаяся ущельем с острыми камнями, между которыми журчала маленькая речка.
Проследив за направлением взгляда Регина, Найт заметил далеко на горном склоне снег, который никогда не таял. За этими горами были ледяные просторы и Хрустальный океан, — казалось бы, рукой подать. Но на самом деле дорога туда могла занять больше месяца.
— Придет время, — произнёс Регин, не отводя глаз от заснеженных вершин, — когда ты сам все узнаешь. Я могу лишь направить тебя.
— Так вы что-то знаете об этом?
— Ха, а ты упрямый! — Демон наконец повернулся к Найту и склонил голову набок. — Я знаю, что ты такой не единственный, но не могу рассказать тебе больше. Видишь ли, я много раз клялся и заключал контракты. Одно из обещаний не дает мне права открыть тебе некоторые вещи. Поверишь ли ты мне на слово, если я скажу, что твое желание настолько же прекрасно, насколько и ужасно?
— Я не понимаю... — пробормотал Найт.
— В тебе есть часть Покровителя и часть демона, свет и тьма, божественная сила и темная аура, большой талант, который может дать тебе могущество, и доброе сердце, которое не позволит использовать его во зло. Только такое же желание, несущее в себе одновременно и благословение, и проклятие, могло создать тебя. Уверен, что это так. Но тебе не нужно много думать об этом.
Взяв Найта за плечи и повернув к ближайшей скале, Регин сказал:
— А теперь давай-ка продолжим тренировки. Постарайся разрушить этот камушек своей аурой.
Демон с Черничной горы в ужасе воззрился на «камушек» в три раза больше него и подумал, что у Архонта, похоже, слишком высокие требования. Какой еще большой талант?! От одного взгляда на эту громадину становится очевидным, что из схватки победителем выйдет «камушек».

        
      
А пока Регин мучил Найта, заставляя его сжимать ауру и делать выпады в сторону скалы, на которой не оставалось ни царапины, Рэй привел людей в большой тренировочный лагерь.
Оказывается, город только с виду был безмятежным. В этом месте регулярно проводились тренировки. Старшие демоны и полудемоны обучали младших военному искусству. Отдельно проходили занятия по полетам. Молодежь взмывала в воздух, поднимая тучи пыли огромными черными крыльями с двумя симметричными костяными когтями на сгибе. Поднимаясь все выше и выше, они толкали друг друга, смеялись, делали резкие развороты, а иногда даже пикировали вниз, будто ястребы, бросающиеся добычу. Раскрывая крылья почти у самой земли, они соревновались в том, кто опустится ниже.
Тем временем полудемоны, не имевшие крыльев, фыркали и шутливо поддразнивали их, выделывая опасные трюки на земле. Их ловкости могли бы позавидовать даже акробаты. Сложно было понять, есть ли среди них смертные.
— Конечно же есть, — ответил Рэй на заданный Ханом вопрос. — Мы тренируемся вместе и делаем акценты на сильных сторонах каждого. Пока полудемоны и люди атакуют на земле, демоны атакуют сверху.
— Эта тактика мне хорошо знакома.
Взгляд Хана зацепился за одного из демонов, мощные крылья которого сбили двоих человек, когда он приземлился. Те разразились бранью и, повалив его на землю, стали осыпать ударами и валять в пыли. При этом все трое громко хохотали. Похожие сцены из памяти лучника были пугающими и кровавыми. В те моменты обе стороны не смеялись, а вопили от боли.
— Лучше скажи, чем ваш стиль ведения боя отличается от крейнского.
Раймонд прищурил глаза и несколько секунд молча смотрел на Хана. Сжатые губы выдавали его раздражение, но ни одного грубого слова в ответ на дерзость смертного не вылетело из его рта.
— Ты можешь проверить сам. — Рэй махнул рукой в сторону площадки для поединков, на которой кружились двое мужчин. Их клинки мелькали и сталкивались с умопомрачительной скоростью. Вдруг уголки глаз демона приподнялись, а губы изогнулись в хитрой улыбке. — Может, устроим соревнование?
Любительница дуэлей Аури проявила интерес к его предложению, ее лицо буквально засияло:
— А как решим, кто с кем будет драться?
— Бросим жребий. Полудемоны выберут четверых, и тогда вы вытянете бумажки с именами. Все согласны?
Аури кивнула. Нае и Вариан тоже были «за», а Хан проговорил:
— Тогда надо установить правила. У всех нас сейчас оружие с костями драконов, но не все вледеют магией.
— Тогда магия в поединках запрещена, — решил Рэй и направился к демонам, людям и полукровкам, которые, заметив пожаловавших в тренировочный лагерь гостей, собирались и переговаривались друг с другом. Их взгляды нельзя было назвать враждебными, но любой более или менее опытный воин мог легко понять, что к новичкам здесь относятся скептически и не считают их серьезными противниками. — Не расстраивайтесь, если сразу проиграете. Все-таки к артефактам надо сначала привыкнуть, да и никто из моих ребят не станет поддаваться.
— Мы тоже не станем, — заверила Аури с ослепительной улыбкой, сказав это достаточно громко, чтобы услышали все.
Демоны улыбались, стоя со сложенными крыльями. Люди и полукровки смеялись и даже бросали сочувствующие взгляды на четверку чужаков.
Внезапно на землю опустился высокий демон с темными прямыми волосами до середины спины, собранными в идеальный хвост. Огромные крылья разметали пыль и сложились на спине, касаясь земли кончиками длинных перьев. На обоих оказалось не по одному, а по два когтя, что было большой редкостью. Высокомерный взгляд черных холодных глаз пронзил бы Хана насквозь, не будь тот таким толстокожим к подобным проявлениям превосходства. К тому же он себя слабаком не считал.
Длинноволосый демон встал спиной к своим и еще несколько секунд молча сверлил Хана взглядом, а затем обратился к Рэю низким голосом, в котором слышался гул ветра в скалах и звон меча, по которому бьет молот кузнеца:
— Стратег, я хочу сразиться с магом ветра.
Решавший, кто будет участвовать в поединках, Рэй обернулся и удивленно вскинул брови:
— Магнус, ты псих? Я тут полудемонов выбираю, а не чистокровных укротителей тьмы.
— Укротители тьмы? — переспросил Вариан, пораженный видом крыльев этого хмурого демона: таких он еще не видел.
— Так мы называем тех, кто в совершенстве владеет своей энергией и может делиться ею с другими, — обьяснил Рэй. — Магнус укротитель тьмы в третьем поколении, его родители и бабушки с дедушками — мастера, которые обучают контролю энергии. Он у нас не один такой, но зато самый молодой и талантливый. И еще непослушный, да, Магнус?
Несколько демонов издали смешки, но Магнус даже не заметил. С каменным лицом, которое было еще более неподвижным и невыразительным, чем у Нае, он повторил:
— Я хочу сразиться.
Рэй потер точку между бровей и вздохнул.
— Бездна! — На лице статега можно было прочитать: «Вот же прилетела проблема на мою голову!» — Подожди, пока смертный освоится с новым оружием.
Тут Хан лениво сделал пару шагов вперед и с легкой ухмылкой авантюриста проговорил:
— Почему бы и нет, давай сразимся.
Раймонд прикрыл глаза и сказал с усталостью и раздражением в голосе:
— Придурки. Ладно! Идите к площадке для поединков. Сейчас посмотрим, на что способны наши гости с юга!
В предвкушении представления все поспешили к квадратному каменному возвышению, на которое вели три крутых ступеньки. Магнус еще раз холодно взглянул на своего противника и направился туда же.
Собиравшегося тоже идти Хана поймала Аури и стукнула по плечу:
— Чего опять выпендриваешься, а? Не можешь без этого?
Лучник был иного мнения:
— Если мне предложили, зачем отказывать? Ты и сама с радостью поддержала идею Рэя.
— Ты же слышал, какой он крутой. Стоял бы и молчал! Решил опозорить имя своего учителя?
— Никто ведь здесь не знает, что ты учила меня сражаться бастардом.
— Зато я знаю! — Аури насупилась и заворчала: — Взял бы хоть другой меч, а то мне будет больно на это смотреть.
Хан хмыкнул:
— Говоришь так, как будто в своей победе уверена на все сто.
— Я волчица из племени Белого дракона! Я уверена на все двести!
И, гордо задрав подбородок, Аури направилась к уже собравшейся вокруг возвышения толпе. Пробормотав: «Какая вредная женщина», Хан пошёл за ней.
Вариан хихикнул и шепнул Нае:
— А я уверен на все триста!
Мужчина согласно промычал и вынул из кармана один золотой эд:
— Ставлю на то, что Элияр проиграет.
Перепугавшись, Вариан выпучил глаза:
— Иннае! Старший братец! Ты заболел?
Тот не повел и бровью.
— Это Аури на тебя так плохо влияет, да? Поверь мне: один раз сделаешь ставку — и потом не сможешь остановиться! Это все шаманские чары!
— Ха-а. — Нае выдохнул и покрутил между пальцами монету. — Принимаешь или нет?
— Принимаю! Ставлю столько же на то, что Хан победит!

        
      
Найт и Регин пришли в тренировочный лагерь после того, как измученному Покровителю удалось наконец оставить на скале царапину не длиннее ладони и не шире мизинчика, и успели как раз к тому моменту, когда на площадку вышла Аури.
До нее Вариан с треском проиграл невероятно ловкой и очень симпатичной девушке, обращавшейся с изогнутым мечом намного лучше, чем он сам с кинжалами. Может, паренек выступил бы и более достойно, вот только озорная улыбка и блестящие глаза демоницы очень отвлекали его и не давали сосредоточиться.
Демоны хохотали над упавшим на задницу юным смертным, которого закружила и уронила юркая полукровка. Его изначально не воспринимали как серьезного противника, а когда он вытянул имя этой девушки, всем сразу стало понятно, кто победит, а у кого нет ни единого шанса.
Подобрав один из кинжалов, выбитых демоницей, ни капли не расстроенный Вариан вернулся к Хану и Аури, а его место на площадке занял Нае с копьем. Кость дракона и удлиненное лезвие были тщательно отполированы, а на белую поверхность нанесены замысловатые узоры и какие-то символы на древнедемоническим. Скорее всего, это были инициалы прежнего владельца копья.
Несмотря на множество талантов, как очевидных, так и скрытых, Нае в совершенстве владел лишь двумя видами оружия. Первым были его кулаки, а второго не нашлось в арсенале Асты. Пришлось довольствоваться тем, что имелось.
На поединок с Нае с надменным видом вышел полудемон, расслабленно державший в руке боевой топор.
Их дуэль была дольше и напряженнее, чем разгром Вариана симпатичной демоницей. Уже через пару минут боя, пока Нае со спокойным лицом отражал все атаки оппонента, последний признал, что смертный оказался в разы лучше, чем ожидалось, и его улыбка поблекла превратившись в тонкую линию плотно сжатых губ.
Мужчины бились от души, ничуть не жалея друг друга. В итоге Нае нанес противнику несколько неглубоких ран, но и сам дважды получил порезы на плече и груди. Регенерация полукровок хоть и превосходила человеческую, но до чистокровных демонов не дотягивала. На каменный пол упало несколько капель крови обоих воинов.
В конце концов Нае все же проиграл. Полудемон ловко проскользнул под копьем и развернулся за доли секунды, приставив топор к шее северянина. Бой закончился рукопожатием и уважительными кивками с обеих сторон.
Провожая Нае, которого тут же взялась лечить шаманка, уже совсем иными взглядами, полудемоны и люди стали относиться к гостям серьезнее. Только демоны по-прежнему смотрели на смертных снисходительно, как на детей. И это логично, ведь многие из них имели куда больший опыт и были в разы старше.
По кислому выражению лица Хана Найт понимал, что того бесят все эти высокомерные вгляды.
Вариан в красках описал Покровителю свое поражение и захватывающий бой Нае, а тем временем Аури поднялась на площадку, поигрывая полуторным мечом. Ранее она вытянула бумажку с именем русоволосого парня, стоявшего в первом ряду, положив руки на эфес двуручника и самодовольно ухмыляясь. Очевидно, он уже считал себя победителем. Пусть эта девчонка и шаманка, но разве может она быть круче него? Полудемон был уверен, что все слухи о мастерстве кочевников преувеличены.
— Я буду нежен, — ухмыльнулся парень, выходя к Аури и лениво закидывая меч на плечо.
— А я не буду, — ослепительно улыбнулась девушка. — Не в моих правилах поддаваться.
Она смерила оценивающим взглядом вздернувшего брови и рассмеявшегося противника и добавила:
— Только у меня есть условие.
— И какое же? — Полудемон полагал, что она попросит случайно не испортить болтающиеся на ее шее многочисленные украшения и не срезать заплетенные в тонкие косички волосы.
— Проигравший угощает победителя лучшей выпивкой в городе.
— Ха! Идет! Но я пью только смородиновое вино, которое делает один из наших мастеров. Оно невероятно вкусное и его трудно достать.
— Вряд ли вкуснее черничного вина моего друга, но я все-таки попробую.
Они еще раз обменялись ухмылками под подбадривающие крики толпы и по сигналу Рэя начали бой.
Аури не торопилась показывать сразу все свои навыки. Плавно уходя от тяжелых ударов двуручника, который легко порхал в руках полудемона, она просто играла. Хотя со стороны это смотрелось как движения на пределе возможностей. Но разве есть на всем Севере хоть кто-то способный одолеть волчицу из племени Белого дракона, бешеную шаманку, ученицу Элисте, легко победившую семерых, будучи пьяной? Четверка горячо болевших за нее друзей знала наверняка.
Движения Аури становились все быстрее. Она осой вилась вокруг мужчины и жалила его своим мечом то в руку, то в ногу, то в бок или живот, останавливая лезвие именно в тот момент, когда оно оставляло лишь небольшие уколы и царапины.
Где-то минут через пять все демоны с трудом подбирали слова, выкрикивая несмелые поздравления шаманке, когда она выбила меч из рук противника и оставила последний крохотный порез на его шее.
«Бездна! Она слишком... — думал он. — Слишком хороша! Какие же кочевницы темпераментные и горячие. И красивые к тому же».
Но стоило ему повернуться к друзьям Аури и встретиться взглядом с высоким голубоглазым мужчиной, как только что появившееся желание приударить за красоткой мгновенно съежилось, задрожало и вылетело из его головы, словно перепуганная птица. Казалось, этот взгляд может приморозить к месту, а затем нарезать на очень мелкие кубики льда.
Оставался лишь поединок Хана и Мангнуса, решивших использовать помимо оружия еще и магию в небольшом количестве. Предсказать исход было невозможно, но рядом находился Рэй и умелая целительница, чтобы вовремя их остановить или справиться с последствиями столкновения двух ужасных характеров и ярких талантов.

Глава 46. Наставники

Демоны поддерживали своего товарища, полудемоны и люди с интересом наблюдали за Ханом и обсуждали его шансы в схватке с укротителем тьмы. Аури сделала ставку на поражение лучника, чем немало удивила взволнованного Вариана, решившего припомнить девушке ее поступок во время соревнований кочевников:
— Ты совсем не веришь в наши силы, тетушка?
— Верно, — честно ответила Аури. — Хан много выпендривается.
Вариан вздохнул, но не стал спорить с очевидными вещами, ведь Хан и правда был очень высокого мнения о себе и не считал нужным скрывать это. Однако на этот раз противник был очень серьезный.
Магнус убрал огромные крылья и вынул из ножен меч с таким же костяным эфесом, как у оружия Хана. Эти клинки были даже слишком похожи, словно близнецы. Позже Аста объяснила, что когда-то они принадлежали мужу и жене, двум демонам на службе у одного из советников короля, но были увезены Регином вместе с прочим оружием после убийства этого советника и его приспешников.
Это были скорее не бастарды, а самая старая разновидность полуторных мечей, наиболее близкая к двуручнику. Их можно было легко держать как одной рукой, так и двумя, потому что рукоять была достаточно длинной.
Разумеется, оба мужчины держали мечи в одной руке, притом Магнус в левой. Найт заметил, что Хан слегка нахмурился. Он не был универсалом, как Аури, которая могла с одинаковым успехом сокрушать врагов хоть левой, хоть правой, хоть обеими руками одновременно. Напившись с кочевниками, она под аплодисменты, крики и свист показала представление, размахивая двумя бастардами и сверкая гордой улыбкой. А потом с удовольствием принимала комплименты, лившиеся на нее рекой. Однако для большинства воинов поединок с левшой всегда был проблемой.
Хан влил в меч энергию, как и объясняла Аста, и лезвие мягко засияло бледным светом, казавшимся то зеленоватым, то золотистым. Оказалось, у не преобразованной в магию ветра чистой энергии Элияра такой необычный цвет. Впитавшее ее через драконью кость лезвие из черной стали теперь весило в два раза меньше.
Магнус, напротив, не стал наполнять меч тьмой, выказывая то ли великодушие, то ли пренебрежение.
По команде Рэя оба мужчины молниеносно сорвались с места. Раздался лязг мечей, сильно резанувший по ушам.
Найт смотрел во все глаза, но едва мог уследить за каждым движением, пока не использовал зрение Покровителя.
Оба воина могли использовать магию, но не торопились с этим. Холодное лицо Магнуса ничего не выражало, казалось, он не дерется, а лениво разминается на заднем дворе.
Хан же все больше раздражался. Его вспыльчивый характер дал о себе знать, когда демон стал не отражать атаки клинком, а просто несколько раз подряд уклонился, убрав руки за спину. Для Элияра это стало оскорблением и вызовом. Прекратив попытки, он сделал два шага назад и отвел погасший меч в сторону. Взгляд его был полон неприязни и едва сдерживаемой ярости.
— Это все, на что ты способен? — будто интересуясь погодой, бесцветно произнес Магнус.
Хан скрипнул зубами:
— Разве не ты хотел сразиться со мной?
— С магом ветра, — поправил демон. — А не с посредственным мечником.
Кто-то из толпы присвистнул. Очень напряженный Вариан, искренне болевший за старшего товарища и свои деньги, тихо выругался.
Хан хмыкнул и приподнял уголки губ. Его горящие ореховые глаза отливали отполированной бронзой в ярком солнечном свете.
Меч снова мягко засиял от наполнившей его магии. Ветер взвился восходящим потоком, подняв пыль и разметав кривовато подстриженные волосы. Не удостоив Магнуса ответом, Хан снова атаковал.
Порывы ветра были столь же резкими, короткими и точными, как и взмахи меча. Держа его обеими руками, Хан атаковал снова и снова. Будто только теперь разогрелся, он активировал свою магию на полную. Найту показалось, что на его губах мелькнула зловещая улыбка.
Внезапные порывы ветра мешали демону уклоняться. Собственные длинные волосы дважды прицельно ударили его по лицу. Вихрь пытался оторвать его от земли или сбить с ног, но укротитель тьмы держался.
В очередной раз ветер оказался слишком силен. Предугадав движение Магнуса, Хан поставил плотную невидимую стену, помешавшую уклониться и даже подтолкнувшую демона всего на сантиметр вперед, но и этого было достаточно. Меч рассек бледную кожу на щеке прямо под правым глазом. Капелька черной крови выступила из пореза и была тут же унесена в неизвестном направлении.
Оба мужчины замерли. Искрящиеся ореховые глаза насмешливо глядели в ледяные, как вода на самом дне Хрустальный океана, куда не проникал даже крохотный лучик света.
Рана мгновенно затянулась, не оставив и следа. Магнус не изменил выражения лица, лишь едва заметная складка появилась и исчезла между его бровей. В ту же секунду второй клинок-близнец потемнел от мощного потока энергии.
Рэй забеспокоился, но пока не стал вмешиваться. Две магические силы с шумом схлестнулись.
Казалось, черный меч, сталкиваясь со своим тускло сияющим близнецом, хочет сожрать его, набросившись, как кошка на крохотную мышь. Но та тоже кусалась и царапалась в ответ: магия ветра позволяла наносить мелкие порезы даже не касаясь клинком кожи демона, а лишь скользя в сантиметре от нее. После первого раза Хану удалось провернуть это всего дважды, в то время как зловещий черный меч методично нарезал его одежду на лоскуты. Проникавшая в раны тьма не могла не причинять боль, но Элияр продолжал поединок.
— Хватит, Хан! — крикнула Аури.
Вариан нервно кусал ногти и даже зажмурился, когда столкнувшиеся мечи издали жуткий скрежещущий звук.
— Он не остановится, — сказал Нае.
И Найт полностью был с ним согласен. Этот гордый и упрямый человек не примет поражение, не истратив все силы и шансы и не доказав всем вокруг, какой он выдающийся. Назвав его посредственностью, Магнус пробудил чудовище.
В следующую секунду Аури, Вариан и Найт не удержались от вскрика:
— Хан!
Шаманка выругалась и сердито зыркнула на Рэя, который не собирался останавливать двух идиотов.
Черный клинок рассек плечо Хана до локтя и скользнул по наручу из змеиной кожи, на котором не осталось даже царапины. Зато рубашка разорвалась, обнажая глубокую рану на правой руке.
— Хан! Во имя всех богов! — Аури метала громы и молнии. — Если не прекратишь, я не стану тебя лечить!
— Найдется и другой лекарь, — ответил Элияр, перекладывая меч в левую руку и опять наполняя его энергией.
— Какой, к демонам, лекарь?! — Девушка ругалась, позабыв даже, в чьем городе они находятся.
Но упрямец только усмехнулся, ничего не объяснив.
Зато Найт все прекрасно понял!
«Сукин сын!» — мысленно прошипел он, стараясь вспомнить, как ему удалось активировать способность во время битвы с волками.
Магнус не торопился наносить смертному еще ран, предпочитая выматывать его и наблюдать, как правша прикладывает недюжинные усилия, чтобы драться левой рукой.
Глядя на надменного демона, Найт начинал злиться. Он мог и сам прекратить бой, видя, что человек уже на пределе, — даже из его носа пошла кровь. Но тёмный клинок не потускнел и не остановился. Магнус просто ждал, пока Хан сдастся сам.
Изо всех сил стараясь найти тот рычаг внутри себя, который активирует способность, Найт стиснул зубы и сжал кулаки. Помочь, помочь, помочь... Он должен помочь Хану! Но почему не выходит?
В голове вдруг мелькнула мысль: «Я не могу допустить, чтобы мой Посланник страдал».
В ту же секунду жалящая, словно укусы пчел, боль разлилась по телу: многочисленные порезы проступили на коже под рубашкой, быстро затягиваясь. Но рана на руке оказалась слишком глубокой. Кровь потекла от плеча к запястью, пропитывая рукав и стягивавшие его кожаные шнурки. Несколько капель упало на землю с кончиков бледных пальцев.
Найт поморщился. Он забрал все раны Хана.
Глаза северянина сверкнули, как два остро заточенных клинка. Меч снова оказался в обеих руках, силы вернулись, и он нанес сразу два пореза расслабившемуся Магнусу. Лицо того впервые приняло немного удивленное выражение. Как будто позабыв, что дерется с простым смертным, он в полную силу ударил сверху вниз. Хан едва устоял на ногах и вовремя уклонился от летящего в обратном направлении меча. А затем демон тенью мелькнул сбоку и, оказавшись за его спиной, приставил меч к горлу.
— Магнус! — крикнул Рэй.
— Знаю, — угрюмо бросил тот и убрал меч.
Несмотря на то, что проиграл, Хан был в разы довольнее своего противника. Осмотрев окровавленную руку, он обнаружил гладкую кожу без шрамов, а потом перевел взгляд на сердитого Найта. Рана почти полностью затянулась, и юшона незаметно вытер ладонь об штаны — благо, они были черными.
Во взгляде Хана мелькнуло что-то похожее на сожаление, но демону с Черничной горы было уже неинтересно. Развернувшись, он просто ушел к скамейке, на которой сидел и скучал Регин, и опустился рядом.
— Зажило? — поинтересовался Архонт, отрываясь от чтения фиолетовой книжки какого-то сомнительного содержания: на потертой обложке на языке, названия которого Найт не знал, но все же смог разобрать слова, значилось: «Иные миры. Разломы времени и пространства».
«Какими любопытными вещами он балуется, — подумал Найт. — Неужели правда верит в эти фантазии? Интересно, эта книга с другого континента?»
Демон с Черничной горы немного отвлекся, но вспомнил вопрос Архонта и удивленно охнул:
— Вы знаете об этой способности Покровителей...
— Разумеется. — Регин отложил книгу, оставив в качестве закладки василек. — Но тебе должно быть сложно ее использовать, ведь он не принимает тебя.
Найт думал, что Архонт скажет о недостатке божественной силы, но тот продолжал говорить о Хане:
— Я не так уж много знаю о Посланниках, но известно, что ими не становятся простые люди с легкой судьбой. Рэй сказал, у Хана есть свой фамильяр, а еще, конечно, он редкий маг и хороший воин, хотя его характер черствый, как подгорелый хлеб. Жизнь людей коротка, но часто более насыщена событиями, чем у бессмертных. У него может быть множество причин.
— Вы тоже не знаете, как разорвать наш контракт? — без особой надежды спросил Найт.
— Это невозможно. Ему придется смириться, а тебе терпеть. — Голос Регина на мгновение прервался, а потом он с улыбкой сказал: — А вот и сам герой дня!
Сидевший, уставившись на свои ботинки, Найт резко поднял голову и встретился взглядом с Элияром. Его глаза больше не сверкали бронзой, а казались затянутыми ряской озерами в лучах заката, глубокими и таинственными. В них скрывались невысказанные мысли, и, кажется, разочарование. Только дурак бы не догадался, что Хан стоял здесь уже несколько секунд и, разумеется, слышал окончание разговора.
Найт внутренне сжался, в горле возник ком. Надежды на чью-то помощь больше не было. Контракт — нерушимая цепь, сковавшая вольного сокола, соданного, чтобы разрезать крыльями облака и поражать острым клювом и когтями врагов, с трусливым страусом, не умеющим ни летать, ни драться, а лишь способным быстро бегать и прятать голову в песок. Их отношения только наладились. Найт от всего сердца сожалел, что Хан услышал эти слова.
Переведя взгляд на Регина, лучник сказал:
— Мне нужно кое-что обсудить с Найтом.
— Ты хорошо сражался, — похвалил Архонт.
— Вы не смотрели.
— Я слушал.
Хан не хотел сейчас разговаривать о бое с Магнусом, который, спустившись в шумящую толпу и не обращая внимания на оживленные разговоры, споры и множество вопросов, молча вперил непроницаемый взгляд в его спину.
— Найт? — позвал Хан.
Юноша тряхнул головой и вскочил на ноги.
— С-спасибо вам за урок, Архонт, — поспешил он поблагодарить демона, едва не назвав его наставником. Все же об этом рано было говорить.
Будто прочитав его мысли, Регин насмешливо прищурил глаза:
— Можешь обращаться ко мне «наставник» или «учитель», малыш. И никаких «вы» и «Архонт».
Найт не контролировал выражение своего лица и расплылся в счастливой улыбке, а стоявший рядом Хан фыркнул и, кивнув демону, потащил Покровителя прочь.
Проводив их взглядом, Регин взял книгу и пошел по тропинке, ведущей в лес около тренировочного лагеря и уходящей дальше и дальше в густые заросли старых елей. Вскоре там что-то свернуло и стукнуло. И если бы кто-то подошел ближе и прислушался, он смог бы разобрать, как матерится Архонт, проклиная упавший на него откуда ни возьмись камень. А если бы кто-то смог еще и подсмотреть, то обнаружил бы, что этот самый камень был размером с Архонта, но оказался расколот на много частей одним точным ударом об его могучую голову.
Тем временем Хан ушел с Найтом за пределы лагеря и остановился у поросшей мхом каменной статуи, изображавшей волчицу с двумя волчатами.
Демон с Черничной горы не решался заговорить первым, даже просто спросить, что собирался обсудить Хан. Он был уверен, что темой станет контракт, и готовился покорно выслушать и принять все, что тот скажет. Он выдержит тяжелый взгляд, смирится, если их отношения снова испортятся.
Вода точит камни, время лечит раны, а фраза «я в порядке» однажды может стать реальностью, если повторять ее достаточно часто.
— Извини.
Слово, произнесенное тихо и неуверенно, коснулось слуха Найта, но не задержалось в мозгу, как бессмысленный шум ветра или шуршание травы. То ли он перестал понимать ризский, то ли это была слуховая галлюцинация.
В недоумении уставившись на Хана, Найт спросил:
— А?
У лица лучника был такой вид, будто оно сейчас треснет от напряжения.
— Извини, — теперь это слово определенно не было галлюцинацией. — Я не должен был так делать. Ты в порядке?
Найт моргнул, пытаясь уложить происходящее в голове.
— В порядке, — эхом повторил он.
— Хорошо. Тогда я пойду переоденусь. — Взгляд Хана остановился на уже подсохшем на ветру рукаве Найта. — Тебе тоже надо.
— Да.
— Этот Магнус оказался тем еще ублюдком. Но все-таки ничего особенного в его способностях нет. Если это самый талантливый, как они говорят, укротитель тьмы... Ха, смогут ли они вообще чему-то нас научить?
Раз он принялся хвалить себя и поносить других с наглой ухмылкой, значит, опасной ситуации со скандалом удалось избежать. Найт выдохнул. Он все еще не понимал, почему Хан вдруг решил извиниться, но не стал спрашивать, боясь нарушить хрупкое равновесие. Однажды эти эмоциональные качели его доконают.
Они пошли в сторону особняка Архонта.
— Регин учил тебя управлять аурой? — поинтересовался Элияр.
— Да. Заставил разбить скалу.
— Получилось?
— Нет.
Хан насмешливо прищурился, и остальную часть пути они проделали в молчании.
Во время обеда на улицах города было пусто. Им встретились лишь двое демонов, приветливо кивнувших, проходя мимо по своим делам, и группа девушек с холщовыми сумками и коробочками с пирожными, собравшаяся у пекарни. Заметив высоких и красивых молодых мужчин, они переглянулись и заулыбались, но подходить не стали, а лишь грациозно упорхнули со своими покупками, начав что-то обсуждать и тихонько хихикать.
— О чем они говорят? — спросил Найт у Хана, которого заметно развеселила группа девиц.
— Я не стану повторять.
Недовольно цыкнув, Найт использовал божественную силу, чтобы улучшить слух. До того, как барышни скрылись за поворотом, он смог разобрать следующее.
— Один похож на булочку с маком, а другой — на золотистый кекс с шоколадом.
— Почему именно кекс? Смотри, разве это пирожное со сгущенкой и орехами не вылитый он?
— У всех разные вкусы. А вы видели кудрявую рыжую булочку с корицей? Такой милашка!
— Нет, но я видела другого. Он как шоколадный торт с сахарной пудрой. Но мне показалось, его интересует шаманка.
— Шаманка? А на что она похожа?
— На переспелую хурму.
Найт в шоке посмотрел на Хана, едва сдерживавшего смех. Что это за гастрономические сравнения?!
— Так и знал, — изрек лучник, качая головой. — Они все тут ненормальные.
Вспомнив счастливую улыбку Регина, наблюдавшего за страданиями своего ученика с видом погруженного в медитацию мудрейшего древнего наставника, который познал истину этого мира, Найт не мог не согласиться.
Вечером, собравшись в доме верховного Архонта, куда не без демонстративного недовольства пришла Аста, а также Магнус с кислым лицом, словно он просто проходил мимо, и его затянуло сюда вихрем, люди и демоны обсудили дальнейшее сотрудничество. Все хвалили Аури, шутливо журили Вариана, уважительно отзывались о навыках Нае и восторженно ужасались безрассудству Хана. Его недавний противник тоже высказал свое мнение.
— Фехтование небрежное, расход энергии неграмотный, иначе ее хватило бы надолго. Направление атаки легко предсказать, а осторожности...
— Так легко предсказать, что я ранил тебя несколько раз, — фыркнул Хан.
— ...никакой, — невозмутимо продолжал Магнус, загибая пальцы одной руки, а затем вытянул вторую и загнул мизинчик. — Но выносливость хорошая, признаю. Четыре минуса и один плюс. Я не стану его обучать.
— Когда это я тебя просил? — изумился Хан.
— Я просил, — сообщил Регин очень «вовремя».
— О, ясно.
Лучник откинулся на высокую спинку стула и с самым оскорбленным видом, на какой только был способен, скрестил руки и уставился на Регина. Найт в очередной раз восхитился его бесстыдством.
— Скажи, кто обучал тебя? — спросил Архонт, ни капли не тронутый видом Хана.
— Кто мог учить мага ветра? — сказал тот. — Если бы я нашел нормального наставника с такой же стихией, это можно было бы считать чудом. — Он посмотрел на кремовую скатерть с вышивкой в виде розовых и белых цветков яблони, словно этот несложный рисунок напомнил ему о каком-то событии или человеке. — Меня около года учил маг воды, преподававший в джейрийской военной академии. Он говорил, что управлять водой почти то же, что управлять ветром. А потом...
— Надо же, какой идиот, — с презрением закатил глаза Магнус.
— ...его обезглавили и подвесили на стене академии, — закончил Хан.
В столовой воцарилась тишина. Рэй страшными глазами посмотрел на Хана и отложил вилку, потеряв аппетит. Вариан едва не подавился салатом.
— Принцип управления водой действительно частично подходит, — нарушив гнетущую тишину, заговорил Регин. — Я был знаком с двумя магами ветра, развившими свои способности до довольно высокого уровня. Но больше на ветер все же похожа темная энергия.
Хан вскинул брови:
— Чем?
— Что ближе к воздуху: туман или вода?
— Туман и есть вода.
— Твои познания в физике похвальны, но это не одно и то же с точки зрения магии. Туман легкий, как воздух, он с трудом принимает желаемые формы, потому что сконцентрироваться на одной большой капле гораздо легче, чем на множестве очень маленьких. Демоны тоже управляют не сплошным потоком тьмы, а ее частицами, но вместе они выглядят как черный туман. Теперь понимаешь?
Хан кивнул:
— Да, но почему меня должен учить он?
— Потому что он укротитель тьмы и идеальный спарринг-партнер для тебя.
— Но я почти победил его. Чему он может меня научить?
Магнус, о котором говорили так, будто его тут нет, сказал, бросив на Хана высокомерный взгляд:
— Я послушал Раймонда и использовал лишь треть силы. Тебя пожалели. — Не до конца удовлетворившись выражением лица Хана, он добавил: — Глупый смертный.
Казалось, глаза лучника начнут метать стрелы.
— Ах ты су...
— Итак! — Архонт хлопнул в ладоши. — Решено. Я буду обучать Найта, а Магнус будет обучать Хана. — В ответ на протестующие взгляды демона и человека он повторил, выделяя слова: — Магнус будет обучать Хана. А остальные продолжат тренировки с полудемонами. Вам надо выработать новую тактику, привыкнуть сражаться в команде и в парах с волками и изучить много новых приемов. Уж поверьте, наши мастера имеют гораздо больший опыт, чем те, кто тренировал вас раньше.
Найт кивнул, с радостью соглашаясь, как и все, кроме Хана. Оставалось надеяться, что они с укротителем тьмы не поубивают друг друга еще до битвы с Крейном.
— И на все это уйдет месяца два. Ну, может, три, — подытожил Регин и с аппетитом засунул в рот кусок клубничного пирога, принесенного Астой для ее любимчика Рэя. Глаза демоницы недобро сверкнули.
— Сколько?! — обалдел Хан.
— Вот здорово! — обрадовался Вариан.
— Это так необходимо? — спросила Аури. — Можно как-то сократить?
— Не волнуйтесь об этом, — успокоил Регин. — Мой фамильяр следит за событиями в Ризе, а несколько полудемонов каждые три дня присылают отчеты со всего Севера, из Джейриа и даже из Крейна. Если ситуация изменится, мы выступим незамедлительно.
Хан и Нае договорились читать доклады шпионов вместе с Архонтом. Мартин может направить армию куда угодно. Никому не было точно известна численность его войск, потому что в последние несколько лет они нападали небольшим количеством на маленькие города и деревни вдоль границы. Исключением стала лишь битва при Анне, но смело можно было полагать, что это очередная уловка Мартина, и далеко не все его силы были задействованы. Хотя и они заставили северян отступить и с трудом отвоевывать свою землю обратно.
Учить Аури решила Аста и подарила ей тот меч, которым девушка во всех смыслах сразила дерзкого полудемона и очень впечатлила остальных.
После ужина все еще немного поболтали и разошлись по комнатам. На следующее утро предстояли длинные и утомительные тренировки.
Вытягиваясь на просторной кровати и укрываясь мягким одеялом, Найт подумал о Кисточке. Как там его маленький фамильяр? Не ссорятся ли они с Мартой? Не посмел ли кто обидеть ласку? А сову? А еще его интересовало, когда же Киран заключит контракт. Прошло столько времени... Неужели бедняга совсем отчаялся и решил бросить это дело?
Тот же вопрос мучил и весь Север. А долгожданный и почитаемый (хотя уже не раз обсмеянный и обруганный как другими Покровителями, так и смертными) Киран тем временем думал об одной прекрасной хранительнице, которая прочно поселилась в его сердце.

Глава 47. Письма

За время своего путешествия по Ризе Киран окончательно разочаровался в аристократии. Молодые дворяне, достаточно умные, обладавшие связями и хоть каким-то потенциалом, оказались в большинстве своем эгоистичными избалованными детьми, в чьих сердцах не было места для отваги, доблести и самопожертвования. Как Киран и предполагал, избежавшие армии благодаря своему титулу и деньгам, они не могли стать Посланниками и даже не входили в число тех, кто создал своими молитвами нового Покровителя Севера.
В общем, Кирану не везло. Хан был идеальным вариантом, найти другого такого — все равно, что иголку в стоге сена.
Изучив всех более или менее подходящих людей в столице, Киран, конечно, заглянул во дворец и посвятил неделю наблюдению за первым принцем и принцессой. Сделавшись невидимым для смертных, он отыскал наследного принца Андрея и вместе с ним посетил за каких-то четыре дня пять балов, два чаепития, одни скачки, охоту и ночную гулянку.
Вместе с сыном герцога Ройса, молодым маркизом Тагтером и двумя братьями Арне, капитанами королевской армии и сыновьями графа Арне, потомственными военными (что не делало их талантливыми и ответственными в этом деле), Андрей творил всякие непотребства. Он вливал в себя все виды дорогого алкоголя и рассказывал о том, как собирается оптимизировать армию, как возьмет в жены княжну Шетер, остепенится и станет порядочным семьянином, хорошим мужем и блестящим наследником, а через несколько лет и королем. Но это все потом, а пока...
— Как хороши ключицы виконтессы Марии! — высказал принц свое экспертное мнение. — А талия леди Вероники — произведение искусства!
— Разве ты не влюблен в Изабеллу? — лукаво улыбнулся маркиз Тагтер, наливая принцу еще один полный бокал вина.
— Да, с ней никто не сравнится, — согласился тот. — Но она такая неприступная и холодная, да к тому же только в этом году ей исполнилось восемнадцать. Но обещаю вам, друзья, что на балу в честь нового года, когда она приедет на совет, — а она обещала! — я сделаю ей предложение. Хотя его величество прочит мне в жены дочь герцога Ройса...
— Эдина, эта дурочка, без ума от Каана, — проворчал брат леди Ройс, который тоже был не против ее брака с Андреем. Среди двух герцогств (за исключением третьего, Арконского) всегда сохранялась борьба за влияние. Стать в будущем герцогом и братом королевы было отличной перспективой для молодого Эдгара.
— Не называй его имени! — воскликнул наследный принц с выражением крайнего недовольства на красивом, раскрасневшемся лице.
— Просто моя сестра постоянно... — Под строгим взглядом принца Эдгар проглотил конец фразы. — Я слышал, «принц номер два» сейчас в Джейриа?
— Он опять уехал к морю. Сказал, какие-то проблемы со здоровьем. — Наследник престола презрительно скривил губы. — И такого хилого и бесполезного человека еще называют хитрым лисом, интриганом и гением. Большее, на что он способен, это побеждать в «Охоте» и шахматах, сидеть целыми днями в своем кабинете с кучей книг и кататься от одного лечебного источника к другому.
— Ты намного талантливее, друг мой, — заулыбался Эдгар и чокнулся с Андреем.
— Естественно. За нас, талантливых людей!
— За нас!
Пятеро друзей зазвенели бокалами и продолжили обсуждать дворян, восхищаться различными выдающимися частями тела красивых леди, насмехаться и шуметь в роскошной комнате столичного ресторана.
Киран в гневе вылетел на улицу, едва не снеся официанта с огромным подносом.
«Безнадежно! Это безнадежно! — мысленно сокрушался Киран, наворачивая круги по Дорену в три часа ночи и уже в четвертый раз возвращаясь к ресторану, где до сих пор кутили молодые люди. Острый слух Покровителя уловил доносившееся со второго этажа фальшивое пение двух капитанов и хохот принца. — Неужели придется отправиться в Аркон? Но Каррин так убийственно на меня смотрела, совсем не хочется ссориться с ней».
В тысячный раз проклиная Найта и Хана, Киран пошел в сторону дворца. В роскошных покоях наследного принца он и раньше не обнаружил ничего интересного, а вот у Каана имелся любопытный кабинет с огромным кожаным креслом, столом из дуба, множеством заставленных книгами шкафов на четырех языках и запечатанной какой-то необычной магией тумбочкой с тремя ящиками. Киран не стал ломать магический замок и лезть в личную жизнь смертного, сочтя это не столько подлым по отношению к нему, сколько унизительным для себя самого.
Лисом принца называли придворные и те, кому он не нравился, считая его подозрительным и хитрым и полагая, что в своих поездках он занимается вовсе не лечением и отдыхом на природе, а плетет интриги и строит козни. Безразличные к его персоне называли его, как и положено, его высочеством. А вот влюбленная Эдина и еще несколько леди с трепетом произносили «Каан», как будто это имя было чем-то сокровенным и принадлежавшим только им одним.
Из всего, что слышал в эти дни, Киран выяснил, второй принц был болезненным двадцати четырехлетним человеком весьма посредственной (хотя влюбленные в него леди утверждали, что очень даже выдающейся) наружности, предпочитавшим проводить время в кабинете с книгами и играть со своим советником и единственным другом в шахматы. Ему нравилось коллекционировать конверты, рисовать карикатуры на придворных и разъезжать по всяким лечебным источникам в поисках душевного спокойствия и какого-то лекарства, о котором ходило много слухов.
В этот раз он отсутствовал уже почти два месяца и возвратиться собирался не раньше, чем к совету дворянства, который должен был состояться в последний месяц года. Так что Киран мог лишь отправиться в Джейриа посмотреть на Каана, но не горел желанием тратить время на слабого и заинтересованного в благополучии Ризы еще меньше, чем его старший брат, принцы.
Принцесса Ирина произвела на Кирана впечатление избалованной особы, для которой значение имели лишь танцы и игра на роскошном рояле в ее громадной комнате, оформленной в отвратительной розовой гамме. У Покровителя уже через полчаса появилось желание сбежать оттуда.
Другой страстью принцессы были сплетни. Она, похоже, знала все и обо всех, причем иногда даже больше, чем они сами знали о себе.
Людская молва — страшная вещь, способная превратить ящерицу в дракона, тень от занавески в призрака, целомудренную девушку в кокетку, а доброго старика в интригана. Разумеется, Ирина верила далеко не всему и не распространялась о темных делах дворян, их любовных интрижках и прочих слухах, которые ей приносили верные подружки, служанки и загадочный человек в плаще с капюшоном, раз в неделю появлявшийся на балконе, оставлявший письмо под вазой и удалявшийся так тихо и быстро, словно умел летать и сливаться со стенами.
Однажды Киран стал свидетелем его появления и прочел часть распечатанного принцессой письма. Отвратительным почерком (хотя было заметно, что человек очень старался писать разборчиво) в нем накарябали:

        «Мечтаю о вашей улыбке, как о солнечном лучике в непогожий день... — Киран пропустил кусок с комплиментами и признаниями. — Поиски продвигаются успешно. Мои подчиненные обнаружили связь с лордом-предателем».
— Что за ерунда? — фыркнула принцесса и бросила письмо в камин. — Как будто одинаковые имена — повод их сравнивать. Хорошо, что я ему не плачу, ха!
Киран не был дураком, а потому понял, что принцесса разыскивает информацию о каком-то человеке, и помогают ей в этом наемники. Причем, похоже, их глава без ума от своего работодателя, который ему даже не платит.
Киран на мгновение пожалел, что не воспользовался шансом почерпнуть из любовного отчета несколько фраз. Но потом подумал, что вряд ли хоть одну из них можно назвать удачной, раз Ирина не прониклась и с безразличием сожгла письмо. Совсем недавно Киран тоже написал письмо и отправил его с соколом из дворца Совета. Эти птицы летали еще быстрее Покровителей и могли за день добраться из Дахада в Дорен. Магических птиц выращивала сама Каррин. Вот только несмотря на их скорость ответ так и не пришел. Быть может, Лейсан так же жестоко поступила с письмом Кирана, как принцесса — с посланием наемника?
Нет, Покровитель Севера не сомневался в своей грамотности, почерке или в словах, которые использовал, чтобы извиниться за свое поведение и пригласить хранительницу на чашку чая во дворец, где для него были выделены временные покои. Он уверял, что конфликт между ним и Найтом не был серьезным, и что Киран никому не сообщил о демоне с Черничной горы, разгуливающем по всему Северу. Но Лейсан не ответила. Это очень удручало несчастного Покровителя, и его мысли все чаще возвращались к прекрасной хранительнице.
Вот и теперь, сидя на самой высокой крыше столицы и глядя вниз на суетящихся смертных, что отсюда походили на букашек, он вспоминал аметист ее глаз, веера пушистых ресниц и сердитый взгляд, который она метнула в него из противоположного конца зала Созидания.
Закончив изучать королевскую семью и придворных, Киран попытался найти Посланника в двух герцогствах, заглянул к маркизам, графам, баронам, крупным торговцам, понаблюдал за людьми в храмах и ни разу не ощутил притяжения родственной энергии. Это полный провал!
Когда он уже не в первый раз смотрел, как кто-то с ворчанием снимает с двери синюю ленту — символ нового Покровителя, — внезапно появился сокол и буквально швырнул письмо ему в лицо. Хлопнув крыльями, птица важно улетела по своим неотложным делам, как будто сделала одолжение, доставив послание такому жалкому существу, как этот печальный Покровитель, сидевший на крыше и имитировавший флюгер.
Лицо Кирана просияло, когда он увидел выведенные изящным почерком буквы на едва уловимо пахнущем какими-то цветами конверте. Распечатав его с величайшей осторожностью, чтобы не повредить, несчастный прочел следующее.

        «Дорогой наш Покровитель Севера, благодарю тебя за извинения и добрые пожелания. Однако я не могу принять их вместо моего брата. Это должен решить он сам.
      

        Я рада узнать, что ваша ссора была не столь серьезной, как мне показалось. Но заметь, что я достаточно внимательна, чтобы понять, когда мой брат что-то скрывает. Из-за своей робости и доброго сердца он легко прощает обиды. Но не я.
      

        Что касается твоего молчания по поводу моего брата и их похождений с Посланником, а также «недоразумения», как ты назвал заключение священного контракта, то я брагодарна тебе за понимание и сдержанность. Это очень мило с твоей стороны.
      

        К сожалению, я не смогу выпить с тобой чашечку чая, потому что отправилась в путешествие вместе с наставницей. Сокол с письмом застал меня в глуши, и его очень потрепали совы. Пришлось лечить несчастную птицу, поэтому письмо прибыло к тебе с большим опозданием.
      

        С наилучшими пожеланиями, хранительница полей Джейриа Лейсан».
      
Кирану казалось, что его сердце вынули из груди, хорошенько встряхнули и вставили обратно. Оно быстро колотилось под ребрами. Долгожданное письмо наконец у него в руках! Она не забыла и не проигнорировала! Просто совы чуть не убили сокола, какие пустяки!
Настроение моментально поднялось, губы растянулись в улыбке, и невидимый для смертных Киран спорхнул с крыши вниз, зашел в храм и коснулся камня-портала.
В следующее мгновение он появился во дворце Совета и помчался в библиотеку.
Вивиан пила чай и читала громадный том в позолоченной обложке, в котором насчитывалось, наверное, не меньше двух тысяч страниц, когда Киран вбежал, быстро поздоровался и исчез за стеллажами.
Уже привыкшая за месяц к его метаниям, внезапным озарениям, после которых он зарывался в книги, никого и ничего не замечая вокруг, Покровительница на секунду замерла, а затем очень элегантно откусила крошечный кусочек от овсяного печенья и отхлебнула чай. Как ни странно, но с этой крохотной фарфоровой чашечкой и огромным томом по истории Вивиан смотрелась очень гармонично. Если бы Киран не был так воодушевлен и очарован Лейсан, он бы непременно залюбовался этой картиной.
Библиотекарь же была очарована Кираном. Он ворвался в ее одинокий мир, тишина в котором нарушалась лишь ее же шагами и шорохом страниц, словно молния, словно свежий ветерок. Она прекрасно понимала, кто нравится Кирану, как и то, что ей здесь ничего не светит. Но она была взрослой Покровительницей, прожившей уже три сотни лет, а потому вела себя разумно и почти не строила Кирану глазки, практически не засматривалась на него украдкой и очень редко вздыхала, любуясь его мужественным профилем.
Киран же был достаточно умен, чтобы мелькать перед ней поменьше, насколько это было возможно.
В этот раз он собрался перечитать все, что только найдет о Джейриа, об их Покровителях, дворянах и, конечно, о Лейсан. Ему в голову пришла гениальная идея: найти Посланника в Джейриа и в дальнейшем поселиться там.
Старейшины не торопили Кирана, согласившись с тем, что на границе сейчас спокойно, армия Севера потихоньку восстанавливается и пополняется новобранцами, а заключение контракта — дело ответственное. Уже были прецеденты, когда Покровители медлили два месяца или даже полгода, потому что не могли найти подходящего проводника. Эйден относился к этому решению и к самому Кирану с иронией, а вот Каррин стала разговорчивее и доброжелательнее, ведь любовь арконцев и дальше будет принадлежать ей одной.
Итак, пока Север находился в недоумении и ожидании, пока смертные каждый день просыпались, надеясь, что вот сегодня уж точно придут новости о новом Посланнике, Покровители занимались своими делами: гуляли, наслаждались хорошей погодой и любовались пейзажами, вели неспешные беседы и пили чай.
И, конечно, ни те ни другие не подозревали, как страдал бедный демон с Черничной горы, снова и снова повторявший упражнения с аурой, пока Регин великодушно не отпускал его отдохнуть. А на следующее утро все начиналось по-новой.
Но не только Найт вставал ни свет ни заря и тащился к обрыву вместе с бодрым Регином, в полубессознательном состоянии возвращаясь после заката. Его товарищи тоже усиленно тренировались с полудемонами и волками, учились управляться с артефактами, использовать особые ловушки и тактику, разработанную Рэем.
Аста забирала Аури после совместных тренировок и учила ее у себя на заднем дворе, угощая в перерывах вкусностями. Обычно с ними сидел Вариан и тихо что-нибудь жевал. В другое время его гоняла по тренировочному лагерю та самая красивая девица, что так легко одолела очарованного паренька. Хотя после недели таких тренировок Вариан хотел бежать от нее как можно дальше. Имя Илва, означавшее «волчица», идеально ей подходило.
Демоница основательно взялась за обучение непослушного волчонка. После первого побега она изловила его на заднем дворе Асты, уволокла в пещеру за тренировочным лагерем и там заставила сражаться на кинжалах в тесном пространстве, пока он не научится не натыкаться на камни и скользить меж них, точно змея.
Вариан жаловался Найту и со слезами на глазах демонстрировал синяки. Но черные круги под глазами Покровителя, от которых не могла избавить даже божественная сила, так впечатлили Огонька, что он замолк и сочувственно похлопал того по плечу.
Магнус все-таки согласился обучать Хана. Стоило ему начать драться в полную силу, как человек тут же был опрокинут на землю, а затем и вовсе вышвырнут за край площадки. Побитый и уставший после первых тридцати поражений, он решил, что Магнус достоин быть его учителем.
Вот только демон был лишен удовольствия мучить Элияра, как это делали Регин и Илва со своими учениками: тот мучился сам, с завидным энтузиазмом доводя себя до кровотечений из носа по два раз в день, ранясь и набивая синяки, которые потом с очень суровым лицом лечила Аури. В такие моменты Хан не смел сказать ни слова, ведь шаманка могла врезать еще больнее. Ее очень раздражало, что драгоценная энергия тратится на идиота, который ничего не знает об осторожности.
Нае много времени проводил с Рэем и картами континента, обсуждая армии двух сторон, вооружение, выгодные позиции в той или иной местности и прочие сложные вещи, от которых у Вариана начинала болеть голова после нахождения с этими двумя умниками в одной комнате, где он прятался от Илвы.
Так прошел первый месяц лета.
Найт очень скучал по Кисточке и Марте. На второй день своего пребывания в городе демонов он написал письмо Лейсан и отправил с большой белой совой Асты. Ответ пришел лишь спустя две недели. Сестра сообщила, что находится в путешествии с наставницей, но не уточнила его цель и место, куда они отправились. Она была рада, что у Найта все хорошо, интересовалась новыми знакомыми и поведением Хана.
Конечно, демон с Черничной горы и словом не обмолвился о том, как чуть не умер вместе с лучником в лесу и едва не сгорел, спасая собаку. Зато подробно описал соревнования кочевников, песни и танцы, рассказал про Элисте и похвастался подвеской в виде птички, подаренной старейшинами племени.
Это было очень длинное письмо. В ответ пришло такое же. Казалось, частичка тепла и нежность вместе с запахом Джейриа были принесены белой совой в маленьком конверте с красиво выведенными инициалами. Вместе с письмом внутри лежало несколько засушенных цветов и набросок морского побережья. Узнав, что это нарисовала сама хранительница Лейсан, Вариан чуть не потерял сознание на месте. Найт тут же подарил ему набросок, вызвав бурю восторгов.
У демона с Черничной горы была отвратительная память на даты, и по рассеянности он мог забыть, куда положил книгу, закрыл ли вход в пещеру, полил ли цветы и все в таком духе. Естественно, о своем дне рождения он тоже забыл.
Первого числа месяца ветренного сова, которую Найт снова отправил к Лейсан, принесла вместе с ответным письмом подарок — книгу старинных сказок с красочными иллюстрациями известного джейрийского художника. Именно эту книгу юноша когда-то читал в резиденции сестры. И именно ее они потеряли перед тем, как он отправился на Черничную гору.

        «Она лежала под кустом около беседки и была раскрыта на странице со сказкой про черную канарейку. Наверное, ее сдуло туда во время урагана. Перед путешествием я упаковала ее, подписала и взяла с собой. На каждой странице есть мои пометки. С днем рождения, мой милый брат! На всем свете нет никого добрее и храбрее тебя. Люблю!
      

        Твоя сестра Лейсан».
      
Найт прижал к груди книгу и посмотрел на звездное небо и две сияющие луны. В этом мире он был уже два года и с каждым днем ощущал все большую жажду жить. Пусть впереди много опасностей, но он не дрогнет перед ними, не оставит друзей, будет бороться и обязательно станет сильнее. Пусть уважения Покровителей и любви многих людей ему не видать, но важнее были те, кто находился рядом, кто принял его таким, какой он есть. В его сердце постепенно разгорался огонь, которому предстояло превратиться в пылающий щит, в оружие, в великую силу, которой не было равных в этом мире.
Рожденный никем, связанный судьбой с теми, чья цель — спасение и месть, отвергнутый, презираемый, но остающийся добрым, он и представить не мог, что его ждет.
Время шло. Что-то сохранилось с незапамятных времен, что-то изменилось. Где-то в темноте скрывалась правда, а где-то под солнцем блистала ложь. У всех были свои тайны, свои цели и средства.

        
      
В конце месяца румяного в Крейне высокий мужчина с длинными черными волосами и ослепительными зелеными глазами, в которых мелькала то радость, то злость, то торжество, то бесконечная печаль, посмотрел в сторону далекого города и неприступной крепости с белыми стенами. Его тонкие губы изогнулись в усмешке.
— Посмотрим, что вы будете делать теперь. — Ветер раздувал подол и рукава его легкой рубашки, обнажая запястья с многочисленными браслетами печатей и ладони: на левой расцвел зловещий черный цветок, окруженный божественными символами, а на другой был выжжен еще один, со временем превратившийся в белесый шрам. — Надеюсь, у вас еще остались герои и честные Покровители? А то будет скучно сражаться с такими же, как я. Придется постараться, но я заставлю старейшин выползти из дворца и молить меня о пощаде, стоя на коленях. Будет славно поменяться местами.
Ответом ему был шум ветра на высокой башне громадного дворца. Вспорхнувшая и улитевшая, громко каркнув, ворона уронила черное перо перед мужчиной.
Вскинув изящные брови, он подобрал его и повертел в руке, рассматривая под разными углами:
— Хм, кажется, я хотел кое о ком разузнать.

Глава 48. Затишье

Два месяца пролетели быстро, как стайки чирикающих птичек. Найт путал даты, терялся в днях недели, порой забывал про обед, пока Регин не говорил прервать тренировку, или пока Вариан не приносил корзинку с едой.
Сначала управлять аурой было сложно: она не хотела подчиняться, от напряжения сильно болела и кружилась голова, пот струился, словно Найт поднимался в гору под палящим солнцем. Но через неделю ему удалось оставить заметную царапину на скале, еще через одну отколоть несколько кусочков сверху, потом появилась трещина, а через месяц каменная глыба рассыпалась, как карточный домик.
— Недурно, — похвал Регин. — Тебе понадобилось не так уж много времени, как я думал.
Найт окинул неверящим взглядом результат своей тяжелой работы. За месяц скала покрылась трещинами, сколами и царапинами и в итоге пала, как поверженный великан. Теперь, как обещал Архонт, можно было приступать к следующему этапу обучения — иллюзиям.
Невероятно, но у Найта обнаружился к ним талант. Окутывать пространство в пределах тренировочной площадки черным туманом и создавать колыщущиеся силуэты людей, волков, лошадей и чудовищ; почти полностью лишать противника зрения, окружая его плотной тьмой, в которой любой мог потерять направление и запаниковать; нагонять страху ползущими по земле туманными щупальцами, бросавшимися вперед, словно змеи... Все это давалось Найту очень легко, будто темная энергия была живым существом, которое могло читать его мысли.
Барьеры, к изучению которых Найт приступил после, давались ему плохо. Он, как и его учитель, считал, что причиной всему психологическая проблема. Барьер должен быть щитом, говорил Архонт, тем, что ты можешь противопоставить миру, твоими убеждениями, твоей решительностью и волей. Чем больше ты уверен в себе и своей силе, тем мощнее барьер.
Регин успокоил, сказав, что это придет со временем. Главное — научиться доверять своей магии, принять ее как часть себя.
Найт знал, что будет трудно и не собирался сдаваться.
На второй день второго летнего месяца он сидел в библиотеке Регина, жевал испеченный Астой хворост в сахарной пудре и читал книгу сказок.
На аромат приманился Вариан, уселся рядом и тоже уставился на красочные страницы.
— Это же работы Арчида Яра! — воскликнул Вариан рядом с ухом погруженного в чтение Покровителя. Когда тот вздрогнул и зашипел, словно разбуженный кот, юноша затараторил: — Извини-извини! Я не хотел так кричать. Просто это же невероятно! Прости, все еще слишком громко? — Он перешел на восторженный шепот. — Откуда у тебя эта прелесть?! У Регина нашел или, может, у Асты?
— Сова принесла. Это подарок сестры.
— Мне б такую сестру! И почему я не родился Покровителем, а? Часто она делает такие подарки? Наверное, она очень-очень тебя любит! Хотя это неудивительно. Будь у меня такой брат или такая сестра, я бы тоже заваливал их подарками!
— Ну, наверное. — Найт был немного смущен. — Она всегда находит удивительные вещи, а я... подарил ей на день рождения деревянный кулон.
Бережно проведя рукой по обложке, Найт подумал, что он и правда довольно жалок.
— Ерунда, — отмахнулся Вариан. — Зато от всего сердца и сделано своими руками. — Вдруг он замер, уставившись в глаза Покровителю. — Погоди. День рождения, говоришь?..
Найт моргнул. Вариан тоже и перевел взгляд на книгу. Какой бы щедрой и любящей ни была Лейсан, для такого дорогого подарка нужен был повод. Проявив редкую для себя сообразительность, Вариан кое-что понял и широко распахнул свои теплые карие глаза и снова неосознанно повысил голос до крика:
— Так у тебя день рождения?!
Можно было не сомневаться, что это слышали все, кто был в доме. А из-за выходного и дождя, лившего с самого утра, конечно, никто не хотел покидать уютных комнат и выходить на улицу.
— Он был вчера, — тихо ответил Найт, слыша приближающийся топот. — Вообще-то, я и сам забыл...
В библиотеку влетела Аури:
— Я не ослышалась?! У Найта день рождения?
— Был вчера, — сообщил Вариан, позабыв о книге и вцепившись в рукав Покровителя. — И он ничего не сказал!
Найт хотел оправдаться, но ему не дали и шанса.
— Регин! — взревела шаманка. — У твоего драгоценного ученика день рождения, а ты носки на камине сушишь! Найдется у тебя в доме хорошее вино?
У входа в библиотеку появился Регин с носком в одной руке и чашкой дымящегося чая в другой:
— Девушка, почему ты грубишь этому старику?
— Так есть или нет? — Аури пропустила его замечание мимо ушей.
Демон помолчал, отпил чаю и посмотрел на притихшего Найта.
— Конечно. Сейчас принесу. — Махнув носком и развернувшись, он отдал распоряжение Вариану: — Малыш, сбегай к Асте, закажи грандиозный ужин.
— Есть!
Вариан тут помчался к демонице, забыв даже прихватить плащ.
Покивав каким-то своим мыслям и указав на Найта, Аури распорядилась:
— Так! Ты сиди тут и читай, а мы все сделаем. И не вздумай подглядывать!
Демон с Черничной горы послушно раскрыл книгу на странице, где остановился, не осмелившись спорить с этой властной женщиной.
— Хан, где тебя носит?!
— Да здесь я, не ори. — Зевая, лучник навалился на стеллаж у входа и посмотрел на Аури из-под лениво опущенных ресниц. — Что делать?
Шаманка убедилась, что Найт действительно читает книгу, схватила Хана и потащила в коридор, где их ждал Нае. Она принялась шепотом узлагать свои планы.
Найт не стал использовать божественную силу, чтобы подслушать. Когда трое ушли, он закрыл тяжелый том и тихо вздохнул. Уголки губ сами приподнялись в мягкой улыбке. Из груди по всему телу разливалось тепло, словно в ней растопили маленькую печку.
К вечеру дождь наконец-то закончился. В саду был организован грандиозный праздник. Такого Найт не мог увидеть даже в самом нереалистичном сне.
Сначала ему завязали глаза. В полной тишине Вариан провел именинника по тропинке в саду. Когда повязка была снята, перед глазами онемевшего и обомлевшего Найта окрылся вид на украшенную фонариками беседку с накрытым белой скатертью столом в центре. Множество блюд в самых разных тарелках громоздились на нем, словно разношерстная толпа горожан, пришедших на ярмарку.
Вина, настойки, графины с лимонадом и компотом, начищенные до блеска бокалы и столовое серебро празднично сверкали. Аромат мяса и рыбы, напитков, свежих овощей и хлеба способствовал активному слюноотделению. И Найт бы обязательно сглотнул, глядя на это голодным взглядом человека, за весь день перекусившего одним лишь хворостом. Но волновал его вовсе не ломящийся от разнообразия стол, не свет фонарей и даже не черничный торт, возвышавшийся на отдельном круглом столике и дожидавшийся своего часа.
Дахание сперло. Сердце грохотало в груди, как несущийся по мостовой экипаж.
На Найта смотрело двенадцать пар глаз.
Три из них принадлежали ворону Ро и двум волкам — Хуну, вожаку стаи, и самому молодому волку Вихо, его сыну и наследнику. Они уже привыкли проводить с людьми. Вариан с Вихо часто вместе бегали от Илвы и таскали еду у Асты, а Хун вместе с Рэем руководил тренировками. Конечно, Найт тоже с ними подружился. Возможно, не было на свете ни одного животного, которое не поладило бы с ним.
Вихо обожал его больше всех и постоянно болтал с помощью телепатии, пока Найт не засыпал на диване в гостиной или не обрывал связь, потому что у него начинала трещать голова. Тогда молодой волк ложился на пушистый ковер и похрапывал рядом, а утром просыпался Регин и начинал ворчать из-за грязи с лап незваного гостя.
На праздник пришел даже Магнус и тихо стоял с краю со своим словно высеченным из камня лицом, практически не менявшим выражения за исключением тех случаев, когда демон насмехался над Ханом. Лишь тогда уголки его губ приподнимались на один-два миллиметра. В этот раз с Магнусом тоже произошли эти едва заметные изменения, и Найт был очень тронут.
Остальные собрались вокруг стола и по сигналу Рэя трижды прокричали: «С днем рождения!», а потом в воздухе заискрились фейерверки. Они взлетали с тихим свистом, расцветали разноцветными фонтанами и рассыпались сотнями искр над умытым дождем садом. Мерцание отражалось на мокрой траве и листьях деревьев, в бокалах и широко распахнутых глазах Найта. Печка в его сердце, наверное, могла бы согреть весь особняк, сад и даже город вместе со всеми его жителями.
Так и не найдя слов, чтобы выразить благодарность, Найт прикусил губу, едва сдержавшись, чтобы позорно не заплакать от счастья, и наконец радостно рассмеялся.
— Ну чего же ты замер? Иди сюда! — позвал Рэй.
— Обязательно попробуй все блюда, — сказала Аста, усаживая именинника во главе стола. — Ты, наверное, голодный?
— Вот, Найт. Это тебе подарок от меня. — Аури заботливо укрыла его пледом. — Нравится?
— Спасибо, — улыбнулся Покровитель, краснея под ярким светом фонарей. — Он очень теплый.
— А это от меня! — Вариан протянул пейзаж с Черничной горой на холсте. — Я... я рисовал быстро, поэтому получилось не очень хорошо. Он еще не просох.
— Спасибо. Мне очень нравится.
Найт хотел прижать картину к себе, но боялся смазать краску.
Рэй с присущей ему театральностью торжественно вручил шикарный черный плащ с глубоким капюшоном, вышитый по краям похожим на горы и леса орнаментом, который часто встречался на одежде местных.
Регин подарил стопку очень красивых книг, перевязанных лентой. Бантик был кривым, а узел быстро распался, но Найт был счастлив, увидев названия на обложках.
Подарок Нае был элегантным и сдержанным, как и сам даритель. Новенькие перчатки из крепкой змеиной кожи идеально подошли на аристократические руки Найта, а еще они были невероятно удобными и легкими.
Магнус молча протянул корзину с тремя кувшинами из родительского погреба, вино в которых было выдержано достаточно долго, чтобы это поражало воображение.
Меньше всех с подарком заморочилась Илва. Много раздумывать было вообще не в ее характере. Девушка водрузила перед Найтом шкатулочку с золотом и драгоценными камнями. А когда юноша выпучил глаза и попытался отказаться от такого дорогого подарка, заявила, что за несколько сотен лет работы наемницей накопила целую гору таких шкатулок и ей просто некуда их девать.
Бедный демон с Черничной горы должен был признать, что такой подарок не будет для него лишним, но он не мог не испытывать дискомфорт, глядя на сверкающие камни и золотые эды.
Волки еще днем притащили здоровенную тушу оленя, мясо которого уже было приготовлено и подано к столу. По их мнению, это был лучший подарок из всех возможных.
Аста, которой и пришлось возиться с оленем, преподнесла Найту изящный кинжал из черной стали с костяной рукоятью, инкрустированной агатами. Когда-то это была кость из крыла Хайсеона, а теперь — мощный артефакт.
— Надеюсь, он поможет твоим тренировкам, — сказала Аста, вкладывая кинжал в руку его нового владельца.
— Благодарю.
Тот вынул лезвие из красивых ножен с рисунком клыков и крыльев дракона. Сталь тускло отражала свет фонарей, лицо и черные глаза. Энергия плавно перетекла через кость, и от кинжала повеяло холодом. Удивительная легкость и родство с ним шокировали Найта. Этот кинжал как будто всегда принадлежал ему.
В конце Найт ждал подарка лишь от Хана, но тот сказал, что отдаст его позже.
Заваленный красивыми вещами, сытый, немного пьяный и окруженный вниманием, Найт еще никогда не чувствовал себя настолько счастливым.
«Если больше такого никогда не повторится, — размышнял он, — если наши пути разойдутся, если от меня им не будет никакого толку... Боги, пожалуйста, защитите их. Пусть они живут долго и счастливо».
Когда уже глубокой ночью все стали расходиться, Хан принес из дома две куртки и сунул одну Найту:
— Идем.
— Куда?
Хан хмыкнул, обернувшись:
— За подарком.
Вскоре город остался позади. Они поднимались к обрыву, рядом с которым тренировался Найт, а потом еще выше. Едва поспевая за маячившим впереди Элияром, озадаченный юноша начинал подозревать, что его собираются сбросить в пропасть.
— Куда мы идем? — наконец спросил он.
— В гору.
— Что за подарок может быть на горе? Это ведь просто гора.
— Ты сам ответил на свой вопрос.
Проанализировав сказанное, Найт так и не нашел в нем смысла, зато заволновался еще больше.
Найт вспомнил историю о Покровителе, которому за спасение от бедствия люди построили храм и роскошную резиденцию на живописной горе и объявили, что отдают это все в его распоряжение. Но та местность принадлежала конкретному государству, а здесь все вокруг — Великий хребет. Хотя было бы забавно узнать, что одна из вершин находилась во владениях предков Хана, и где-то здесь затерялся их древний замок.
В конце концов лучник остановился и уставился вниз на уменьшившиеся дома и серебристую ленту реки.
Найт проследил за его взглядом и поинтересовался:
— Что-то ищешь?
— Место, с которого тебя лучше скинуть.
Максимум, что смог выдать после этой фразы Найт:
— Э-э... А?!
— Ты прям оратор.
С этими словами Хан полез за камни у самого обрыва и достал оттуда какие-то странные конструкции.
— Это же!.. — вскрикнул Покровитель.
Усмехнувшись, Элияр расправил механические крылья. Формой они напоминали крылья Покровителей, но весили намного меньше, потому что были сделаны из легкого дерева и полотна. В центре конструкции помещался большой магический камень, энергия которого заставляла работать шаманские печати. Достаточно было опустить два рычага на плечах, чтобы расправить крылья.
— Они защищены от нескольких довольно мощных заклинаний, не рвутся и не горят. Приспособление для поворотов Изабелла еще не придумала, но с моей магией с этим не будет проблем. Чтобы делась взмахи, нужно тянуть за эту ручку. — Хан коварно сверкнул глазами. — Ты — первый.
Сначала Найт не знал, что сказать. Чертеж он видел лишь пару раз и подумать не мог, что кто-то уже собрал целых два летательных аппарата, а Аури успела даже вырезать на них печати. Но потом до него кое-что дошло.
— Ты решил проверить их на мне, потому что меня не жалко или потому что я не умру, упав с горы?
— Нет. Просто я вспомнил, что ты нелетающий Покровитель. — Осознав, что сказал что-то не так, Хан исправился: — То есть... ты говорил, что не можешь летать, поэтому я решил, что ты захочешь попробовать.
Найт долго рассматривал конструкции и молчал. Сильный ветер трепал одежду. Крылья покачивались в руках Хана, но тот держал их крепко. Найт знал, что ему можно доверять, ведь он умелый маг и успел многому научиться у Магнуса. Наверняка полет пройдет удачно.
Уже смирившись с тем, что его бесполезные крылья никогда не поднимут его в воздух, демон с Черничной горы чувствовал страх и возбуждение при мысли, что все-таки сможет взлететь.
— Хорошо, — кивнул он.
— Уверен?
— Как я могу лишить тебя удовольствия столкнуть меня со скалы?
— Верное решение. Надевай.
Хан помог ему водрузить на плечи конструкцию и застегнуть все ремешки, до которых было сложно дотянуться самому. Потом Найт сделал то же самое.
— Страшно? — глаза Элияра блестели азартом, а ухмылка выражала коварство, но сомневаться было поздно — они уже стояли на краю обрыва и смотрели на спящий город с редкими огнями.
— Очень, — признался Найт, вытирая влажные холодные ладони об штаны.
— Могу помочь.
— Как?
— Вот так.
И легким толчком бесстыжий Хан отправил его вниз со скалы. Раздался панический крик и несвойственная юноше ругань. Затем конструкция щелкнула, и крылья начали делать частые взмахи. Найт уже не падал, но все равно орал. Смеясь, Хан прыгнул следом.
Их подхватил порыв ветра, направляя в сторону города. Внизу мерцали огни, сверху плыли пушистые облака. Конструкция за спиной Найта поскрипывала, и он вцепился в ремни на плечах, переводя дыхание. Оказалось, что летать довольно страшно.
Мимо спланировал Хан и затормозил с помощью порыва ветра. Он был спокоен, в отличие от Найта, и коварно улыбался. Заметив это, Покровитель почувствовал на спине холодок:
— Ты что задумал?
— Ничего, что бы тебя убило.
Это совсем не успокаивало!
Подул сильный ветер, подбросив их двоих и до предела натянув полотно на деревянных крыльях. Найт боялся, что его заставят вращаться в воздухе, но вместо этого он оказался в облаках, что низко висели над городом.
Было прохладно и влажно, ветер утих, и Найт мог слышать свое дыхание. Сделав взмах, крылья разогнали пелену облаков, и снизу вновь показались горы и огни города.
— Потяни за рычаги вверх, чтобы начать спускаться, — сказал Хан, демонстрируя. — Не размахивай ногами и чуть согни колени. Да, вот так. Боги, видел бы ты свое лицо!
Элияр хохотал, наворачивая круги вокруг Найта, волосы которого торчали в разные стороны, а глаза были круглыми и полными восторга вместе с волнением и страхом. Но он не обижался, потому что Хан подарил то, чего у него никогда не было и не будет.
— Спасибо! — прокричал Покровитель. — Но когда вы успели сделать крылья?
Маг ветра загадочно улыбнулся и отлетел подальше, заложив руки за голову:
— Не имеет значения.
— Почему...
— Тебе наравится?
— Очень! Но...
— Тогда лети молча и любуйся видами.
Найт послушно заткнулся. На мгновение промелькнула мысль, что, возможно, ребята постарались и сделали крылья специально для него, чтобы он сам мог ощутить ни с чем не сравнимое чувство полета. Но зачем тратить время на что-то подобное, когда они все были заняты тренировками? Нет, наверняка северяне просто хотели сами протестировать изобретение Изабеллы. Не стоит надумывать. Тем более о его дне рождения стало известно только сегодня. Просто так совпало, что крылья уже были готовы.
Полет закончился неловким приземлением в саду. Найту помогли снять конструкцию и потащили за стол, чтобы продолжить праздновать всю ночь.
Это был прекрасный день, как и все, проведенные в городе демонов. Но мирному времени суждено было закончиться...

        
      
С неба медленно опускались хлопья снега. В Арконе зима всегда наступает рано, а в этом году первые заморозки пришли уже в самом начале осени. Пожухлая трава покрылась инеем, подул холодный ветер, листья с деревьев облетели и уныло лежали в грязи после недавнего ледяного дождя. Суровый край, в котором жили суровые люди с горячими сердцами воинов, первым встретил волну тьмы.
Снег опускался на остывшую кровь и не таял, тонким слоем укрывая поле битвы. Поздние цветы, съежившиеся от холода, раздавил тяжелый сапог, втоптав их в бурую лужу рядом с разорванным пополам телом солдата. Его глаза остались открыты, а рука будто пыталась до чего-то дотянуться.
Еще несколько тысяч пар сапог прошли мимо этого и других тел. Армия рыцарей в серебристых доспехах и магов в черно-красных плащах маршировала к белой крепости. Словно спящее исполинское чудовище она протянулась от гор на севере до реки на юго-востоке, преграждая путь войску.
Южнее были непроходимые леса, болота и затерянные деревеньки, а еще дальше земли Шетера. К ним можно было добраться и по хорошей широкой дороге. Серебряные стрелы отправили как раз этим путем. Здесь же отряд во главе с магом перехватил груз и убил всех сопровождавших его северян. Аркон так и не получил первую партию стрел, а Шетер не мог изготавливать их еще быстрее.
Крейнцы напали внезапно. Даже постоянно находившиеся в боевой готовности арконцы были застигнуты врасплох. Крепость осаждали уже неделю, но она стояла, опаленная пламенем и щедро политая кровью. Словно раненое чудовище, она не хотела сдаваться и боролась, пуская в ход свои обломанные когти и сточившиеся клыки.
Армия Мартина была в несколько раз больше арконской, и к ней присоединилось войско демонов. Стихийники и сторонники работали вместе и без конца атаковали город пламенем и дождем из каменных и ледяных копий.
В Арконе всегда рождалось мало магов, и теперь их небольшой отряд из последних сил бился на стенах крепости. Люди падали от истощения, умоляя свою Покровительницу прийти и спасти их.
Но они не знали, что все порталы были заблокированы неизвестным мощным заклинанием, а город окружен демоническими волками, которые убивали каждого, кто отправлялся за подкреплением. Трупы гонцов и лошадей сгрызали, оставляя лишь кости, обрывки одежды и втоптанные в грязь письма. Другие демоны отлавливали соколов с посланиями, сворачивали им шеи и бросали волкам.
Аркон был отрезан от мира, и армия Кейна неторопливо изматывала его.
Старый герцог приказал стоять до конца, взял на себя командование и вышел из замка на стену, чтобы встретить врага лицом к лицу. Он пережил своего сына и дважды брал на себя обязанности герцога. Он был суров и опытен, как матерый волк, упрям, горд и даже жесток. Его боялись и уважали, за глаза называя тираном, но никто не посмел бы ему перечить или усомниться в его приказах.
Говорили, его сердце давно окаменело и вообще удивительно, что он еще живой человек, а не статуя на центральной площади, проходя мимо которой, люди чувствуют трепет и склоняют головы. Но это сердце на второй день осады было проткнуто стрелой. И скала, которую считали нерушимой, внезапно разбилась.
Это сильно подорвало дух арконцев.
Командование взял на себя старший внук герцога Роан, тридцатилетний красивый мужчина, не сильно отличавшийся характером и взгладами от своего деда. Второй внук Грей отважно отправился с отрядом Соколов за стену для разведки и диверсии. Им удалось сжечь часть запасов Крейна, узнать расположение войск и даже вернуться почти без потерь, но в лесу их нагнали волки. Единственный выживший, едва добравшийся с донесением до крепости, не был Греем. На пятый день осады от гордых воинов, носивших фамилию Аркон, остался один Роан.
Пока горожане в страхе молились Каррин в огромном старом храме, рыцари и солдаты умирали на стенах. Но где же была их Покровительница?
Наконец известие с чудом уцелевшим соколом достигло Шетера. В ту же ночь в большой спешке город покинула тысяча вооруженных до зубов лучших воинов, среди которых было четверо известных беглецов. Пробившись через людей и демонов, они заставили тех временно отступить. Ярко светились печати, воздух трещал от магии, мечи и глефы мелькали, как рой железных бабочек, на стене и перед ней.
Высокий мужчина с ясными голубыми глазами уверенно шел вперед через толпу врагов. От него не отставали с ног до головы залитый кровью маг ветра, гибкая и юркая, словно кошка, шаманка и прикрывавший им спины рыжий юноша с луком.
— Отдохни, Хан, — сказала Аури, когда наступило затишье. Заставив разгоряченного битвой Элияра сесть на землю, она активировала над его спиной исцеляющую печать. Из-под доспехов сочилась кровь. — Рана снова открылась.
— Разве ты не говорила, что заживет через месяц? — фыркнул Хан.
— Тебе чуть не откусили руку и разодрали спину, а потом у тебя постоянно расходились швы. Скажи спасибо, что мы с Мари смогли сохранить твою клешню и способность ею двигать. Эй, да тут свежая царапина от когтей!
— Так лечи. — Раненый глотнул из фляжки, оставшись равнодушным к боли и ворчанию целительницы.
Пока та использовала печать, подошли шетерские солдаты и доложили о ситуации:
— Все стрелы на месте. Крейнцы отступили в лес. И мы поймали одного мага огня. У него странная печать на руке. Мы думали, что это контракт с демоном, но он с пеной у рта доказывает, что заключил его с величайшим Покровителем в мире.
— Что за чушь? — Аури туго затянула повязку на руке Хана, и тот вздрогнул, едва не выронив фляжку. — Надо выбить из него пра...
— Капитан Нае! — на лице подбежавшего молодого солдата была паника. — Маг откусил себе язык!
— Почему вы не уследили за ним? — нахмурился мужчина. Его голубые глаза заледенели.
— М-мы и представить не могли, что он вытворит такое!
— Мы могли бы его допросить, — сказал Хан. — Жаль. Ты закончила?
— Я только что перевязала тебе руку. Надо немно...
— Отлично. Идем!
Взяв меч, он поднялся, чуть поморщился и пошагал к крепости.
Аури сердито рычала, собирая свои вещи в сумку.
Следующая атака не заставила себя долго ждать. Защищая две телеги со стрелами, шетерские воины гибли под стенами Аркона.
— Вари, прикрой!
Аури рванула вперед, увернулась от крейнца, которому юноша тут же прострелил голову, и в прыжке одним махом срубила черное крыло. Демон закричал от гнева и боли, но ничего не успел сделать, как его голова упала под ноги шаманке.
— Вариан, сзади!
Юноша развернулся и выпустил стрелу в стихийника. Во время битвы его рыжие кудри испачкались и спутались, все лицо было в грязи и саже, но теплые глаза горели ярко, а стрелы всегда попадали в цель. Вариан был как юркая птичка и еще никогда не чувствовал себя так уверенно.
Во время еще одной передышки они наконец добрались до тайного прохода в стене. Стрелы и раненых ввозили внутрь, а оставшиеся солдаты зорко следили за окружением. На этот раз Аури лечила Нае. С луком и стрелой в руке Вариан стоял впереди и пристально следил за лесом.
Внезапно раздался свист. Стрела пронзила шею парня рядом с ним, затем еще несколько воткнулись в землю.
— Они нашли нас! Быстро внутрь! — закричали солдаты.
— Прикройте раненых!
— С ними демоны! Стреляйте!
— Вари! — закричала Аури. — Живо сюда!
Юноша выпустил несколько стрел и вместе с другими бросился к стене.
Вспыхнул шаманский барьер, но его тут же смела густая, как смола, темная энергия.
Вариан вынул кинжалы и отсек руку с острыми когтями, тянувшуюся к шетерскому солдату. Полный ненависти и жажды крови взгляд обратился к пареньку.
— Беги! — Старший солдат замахнулся мечом, загораживая его от второй когтистой руки. — Не останавливайся!
Кровь брызнула юноше в спину, но он уже не знал, чья она: демона или человека.
— Маленький ублюдок! Убейте его!
Огненное заклинание просвистело над плечом, летевшую в спину стрелу сдул ветер Хана. Оставалось лишь несколько шагов.
Вдруг глаза Аури в ужасе расширились, а Нае и Хан закричали. Вариан остановился и в изумлении уставился на торчащие из собственной груди когти.
— Хе-хе-хе... Вот и все, назойливая маленькая муха!
Хриплый голос над ухом сменился бульканьем, когда кто-то воткнул меч демону в шею. Но отрезанная рука осталась торчать в Вариане.
— Нет! Вари! Вари! — кричал Хан. — Аури, сделай что-нибудь!
— Вари, смотри на меня! Эй, пожалуйста! Вариан Анкретт, смотри на меня!
— Сюда! Занесите его внутрь!
— Вариан! Он не дышит!
С черных когтей капала теплая красная кровь. Пронзенное сердце уже не билось...

        
      
— Вариан!
Найт проснулся в холодном поту и закричал на весь дом. Дрожа и хватая ртом воздух, он запутался в одеяле и рухнул с кровати. Выскочив в пижаме из комнаты, он босиком побежал к двери в конце коридора.
— Вариан! Открой дверь!
Но та оказалась не заперта и распахнулась от одного удара.
— Что случилось? — Ошеломленный Огонек сидел на кровати и тер глаза. — Илва пришла? Но ведь еще ра...
Он не договорил, потому что его заключили в объятия дрожащие руки.
— Нет, нет... Не может быть! Я не допущу этого! Никогда!
— Найт?
Не понимая, что происходит и почему Покровитель с ужасом и слезами на лице ворвался в его комнату, Вариан тоже обнял его и почувствовал, как дрожит спина под мокрой от пота рубашкой.
— Вы чего орете? — Лохматая Аури показалась в дверях. — Кого-то убили среди ночи? Хм?
От этих слов Найт вздрогнул, и Вариан зашипел на девушку:
— Не видишь, что ли?!
Через минуту в комнате собрались все остальные, включая даже Вихо, который спал у камина в гостиной.
— Найт? — Регин присел на кровать и мягко коснулся его спины. — Приснился плохой сон?
Все слезы демон с Черничной горы уже вытер об пижаму Вариана и, подняв на Архонта покрасневшие глаза, хрипло произнес:
— Это не сон... Мне нужно кое-что вам рассказать.

Глава 49. В пути

— Итак, ты утверждаешь, что видишь будущее? — подвел итог Хан после скомканного и невнятного рассказа Найта, в котором тот намеренно опустил несколько деталей.
«Это еще не случилось и не случится, — твердил про себя Покровитель. — Им совершенно необязательно знать».
Обеспокоенное лицо Вариана и его доверчивый взгляд излучали теплую и мягкую ауру. У Найта язык бы не повернулся рассказать ему такие страшные вещи.
— Я не уверен... — признался он.
— Может, это был просто кошмар? — предположила Аури.
— Но он никогда не бывал в Арконе, — возразил Вариан. — Ты помнишь что-то еще?
Покровитель кивнул:
— Я запомнил путь от Шетера, примерное расположение тайного прохода и имена некоторых людей.
Найт посмотрел на Хана и увидел его обмен взглядами с Нае. Тот едва заметно качнул головой. Значит ли это, что они оба не поверили?
Тогда юноша решил выложить все. Как только речь зашла об Элисте, сомнения Аури развеялись, а Вариан прочно убедился в способностях Найта.
— Значит, тебе приснилось, как меня сожрали? — уточнил Хан с усмешкой. — Поэтому примчался на помощь?
Найт стал по привычке оправдываться:
— А что еще я мог сделать?
— Надо было сразу рассказать о таких важных вещах.
— Я рассказал.
Хан изогнул бровь.
«Это те невнятные вопли и причитания ты называешь рассказом?» — было написано на его лице.
Найт устыдился и сделал вид, что не понял.
— Ты не видел самого себя?
— Я будто был там, но не разговаривал с вами. А в прошлый раз, когда волки нападали на Хана, кажется, кто-то кричал... Я плохо помню.
— Природа твоих снов пока неясна, — сказал Регин. — Это может быть один из вариантов событий. Думаю, в зависимости от того, находишься ты с ребятами или нет, будущее может меняться.
— Нужно немедленно отправляться в Аркон, — решил Нае. — Снег там выпадает рано. Мы должны успеть. Скорее всего, шаманы сейчас в пути или уже в Шетере. Напишем письма Элисте и Изабелле, попросим помощи и предупредим о засадах.
— Мы уже начали подготовку, — сказал Рэй. — Полудемоны смогут прибыть в Шетер через месяц.
— Тогда полагаемся на вас. — Нае кивнул и вышел из комнаты Вариана. Регин пошел за ним. Ему еще нужно было рассказать обо всем Асте.
Раймонд тепло улыбнулся и дружески похлопал Найта по плечу:
— Погуляйте сегодня по городу. Не стоит забивать голову плохими мыслями. В особенности это касается тебя.
— Вы правда мне верите?
— А есть причины не верить? — Рэй вскинул брови. — Ты что-то сочинил?
— Нет, я...
— Хм, я знаю, чья это вина.
Демон многозначительно покосился на Хана. Лицо того напоминало камень, и больше никто, кроме Рэя, не заметил на мгновение промелькнувших на нем эмоций.
— Я должна написать Элисте, — сказала Аури, вставая с кровати.
— Мне надо почистить зубы! — сообщил Вариан.
Трое удалились вместе с Вихо, оставив Найта и Хана пялиться друг на друга с невысказанными вопросами и претензиями. Хотя претензии были только у Хана. Найт же подумывал сбежать.
— Что еще я не знаю? — поинтересовался лучник ехидным тоном. — Может, ты умеешь читать мысли? Хотя нет, тогда бы ты не сидел сейчас с таким глупым лицом. Хм... — Задумавшись, он выдвинул еще одну шокирующую гипотезу: — Или ты прибыл из будущего, откуда тебя прислали мои дети, а?
Найт покраснел то ли от стыда, то ли от злости:
— Что за бред ты несешь?!
— Почему? Неплохой же вариант. Значит, мне не нужно переживать о своей шкуре.
— Уходи!
— Скажи, а в будущем я стал тем, кто спас мир?
— Выкатывайся из моей комнаты! — вспылил Найт и указал Хану на дверь.
— Но это не твоя комната.
Найт ошарашенно моргнул, покраснел еще больше и выбежал в коридор.
Бархатистый смех Элияра разносился по всему этажу, расстраивая и без того потрепанные нервы Покровителя.
Единственная сова, которую не смогли бы перехватить крейнцы, была фамильяром Асты. Через полчаса она улетела с двумя письмами.
Найт не стал писать Лейсан. Джейрийской хранительнице полей не следовало ввязываться в войну, а на крайний случай имелся хрустальный кулон. Правда, Найт надеялся, что его никогда не придется использовать.
Ни у кого не нашлось времени гулять по городу. Собрав нужные ингридиенты, Найт делал световые и ядовитые снаряды. Вариан, Регин и Хан быстро научились смешивать порох с ядами и перетирать магические камни в пыль. Вчетвером они справлялись намного быстрее. Тем временем Аури накладывала защитные и отражающие печати на всю броню и оружие, а Нае собирал в дорогу припасы и лошадей.
Вихо хотел пойти в Аркон, но никто не собирался его брать. Стоит людям увидеть здоровенного демонического волка, пусть его светящиеся в темноте глаза и посмотрят на них без враждебности, очевидно, какой будет реакция. Печальный волчонок ныл у Найта в голове, сидя под дверью, пока его не впустили и не разрешили таскать в зубах мешки с магическими камнями. Повезло, что неподалеку от города находилось месторождение, так что этого добра здесь было в избытке.
В этот раз, смешивая яды в специальных перчатках и маске, закрывающей рот и нос, а также рядом с Ханом, который в любой момент мог защитить всех от дыма, если бы что-то пошло не так, Найт не боялся. Он чувствовал себя в безопасности, и его делала спокойным и уверенным мысль о том, что ему верят.
Не хватало лишь одного — Кисточки рядом. Найт так по ней истосковался, словно они не виделись вечность! Он уже много раз пожалел, что не взял ее с собой. Но скучать оставалось недолго. Кратчайший путь в Аркон пролегал неподалеку от Черничной горы. Если он съездит и заберет ласку, им даже не придется задерживаться дольше, чем на несколько часов. Проблемой оставались лишь Серебряные рыцари, которые, по словам недавно вернувшихся в город полудемонов, все еще рыскали по Северу, хотя их было уже не так много.
— Я могу переместиться с помощью камня-портала в Аркон и посмотреть, как там обстоят дела, — предложил Найт на следующий день.
— Если тебя увидят... — с сомнением произнесла Аста, укладывавшая в сумку сухари. Найт и остальные были в ее пекарне, уже одетые для путешествия. — Ты ведь и сам знаешь, что это глупая затея.
— Знаю. — Найт улыбнулся и забрал сумку. — Я буду осторожен.
Демоница посмотрела ему в глаза с невысказанным протестом. За эти пару месяцев она стала воспринимать Найта и остальных так же, как Рэя, словно они были шкодливыми детьми, а она — строгой, но любящей тетушкой, хотя внешне походила на сестру. Одна только мысль о том, что эти юнцы окажутся в опасности, заставляла ее древнее сердце сжиматься от беспокойства.
Рэй быстро вырос и стал выходить в мир. Регин превратился из воина в садовника, сидевшего целыми днями за книгами и развлекавшегося какой-то древней магией, о которой Аста ничего не желала знать. Сама она обзавелась пекарней и давно не брала в руки меч.
Подготовка к войне? Они уже так давно готовились к ней, что многие стали забывать, для чего они это делают, а другие с рождения мирно жили здесь. Лишь Эпоха Бедствий всколыхнула застоявшуюся воду, как брошенный в болото камень. И только теперь Аста вновь ощутила давно забытый страх, когда не знаешь, вернется ли твой друг в ледяную пещеру после вылазки за едой, сколько волков погибнет сегодня в неравной схватке с белыми змеями, переживут ли они этот год, наступит ли конец кошмару, в который их затянули чужие жадность и жестокость.
— Берегите себя. — Обычно сдержанная Аста тепло обняла Найта и потрепала его отросшие мягкие волосы, затем притянула к себе Вариана и запустила руку в его кудри. Юноша рассмеялся. — Можете вернуться и жить здесь. Все будут ждать вас.
— Мы будем осторожны, наставница. — Аури тоже обняла демоницу и смахнула навернувшиеся на глаза слезы. — Ты многому меня научила. Все многому нас научили. Мы никогда этого не забудем.
Улыбка на губах Асты вдруг растаяла, взгляд метнулся к стоявшему у двери Хану, затем к Нае и остановился на Найте. Строгие брови демоницы дрогнули, между ними образовалась складка.
Приняв решение, Аста твердо проговорила:
— Вы должны остаться. Хотя бы дождитесь, когда армия будет готова, и идите с Раймондом в Шетер. Насчет Аркона у меня плохое предчувствие. У них ведь есть сука в красном, вот пусть она и разбирается!
— Но мы не можем... — пробормотал Вариан, чью руку демоница крепко сжала и не хотела отпускать.
— Мы не останемся, — для Асты голос Нае был как внезапный удар кузнечного молота. Но в глазах мужчины не было стали, а лишь холодное спокойствие и легкая тень сожаления. — Надеюсь, мы встретимся снова.
Архонт поджала губы.
Верно. Этот меч нужно выковать. Назад дороги нет. Потому что все они уже выбрали свой путь.
И Аста тоже. Еще очень, очень давно.
Она отпустила руку Вариана и выдохнула:
— Хорошо.
Покинув пекарню, северяне повели лошадей к старому мосту, где их ждали два очень похожих друг на друга демона — отец и сын. Горожане с улыбками провожали гостей, желали удачи, махали руками и головными уборами. Полудемоны, с которыми северяне тренировались, отпускали дружеские шутки, протягивали ладони для рукопожатий, давали обещания обязательно встретиться в Шетере и вместе завалиться в какую-нибудь таверну.
Регин сидел на широких перилах моста, как обычно ни капли не похожий на уважаемого градоначальника. Рэй привел треть стаи во главе с Вихо, чтобы сопровождать людей и Покровителя в лесу. Здесь же была Илва, некоторые демоны, чьи взгляды из высокомерных давно стали дружелюбными, и Магнус со своим неизменно каменным лицом.
— Аста пыталась вас остановить? — первое, что спросил Регин, когда путешественники приблизились.
— Да, — ответил Найт.
— Ей нужно время. Она намного мягче, чем кажется.
Найт согласно кивнул. Вряд ли кто-то с жестким характером решил бы открыть пекарню. Если сравнивать с выпечкой, то Аста напоминала слоеную булочку, внутри которой скрывалась сладкая начинка.
Регин не говорил много, в отличие от Илвы, которая долго наставляла своего ученика, серьезно кивавшего в ответ кучерявой головой. Архонт передал каждому по защитному магическому камню, способному отразить одну сильную или несколько средних и слабых магических атак. Таким артефактам не было цены, но Регин отдал их, как сувениры.
Улыбаясь, он похлопал Найта по плечу:
— Не забудь наши уроки.
— Я буду стараться, — пообещал юноша.
Архонт хмыкнул и вдруг наклонился к его уху, шепча:
— Не делай глупостей. Твоя жизнь так же важна, как и жизни других.
Отстранившись, он дождался, пока Найт кивнет.
— Все, отправляемся! — Рэй махнул рукой и пошел со стаей через мост.
Вихо подскочил к Найту, его звонкий голос прозвучал в голове: «Пусть конь везет вещи, а я повезу тебя!»
Демон с Черничной горы уже не раз катался на Вихо и других волках, поэтому не раздумывая залез на крепкую спину, покрытую густым черно-серым мехом, и потрепал мохнатую голову между ушами. Вихо издал звук, похожий на смешок, и побежал вперед.
Вскоре они покинули город, вновь прошли через пещеру и портал и оказались в лесу. Найт бросил прощальный взгляд на скалу, за которой скрывался маленький мир. Хотя уже успел соскучиться, он ощущал легкость и уверенность. Может, потому что теперь не был неумехой в обращении с собственной аурой, а может, потому что чувствовал себя нужным.
Пройдя через лес без происшествий, охраняемые волками и Рэем, путешественники вернулись на равнины.
Прохладный осенний ветер дул с гор, день становился короче, а небо заслоняли густые серые тучи, проливаясь на землю моросящим дождем.
Рэй и стая повернули назад лишь у Тинного. Пройти через него было лучшей идеей, потому что на большой дороге волки учуяли патруль.
— Не помрите там.
Рэй махнул на прощание, развернулся и потащил одной рукой за шкирку Вихо, упиравшегося лапами в землю, а другую руку сунул в карман. Полы его плаща трепал ветер.

        «Я буду скучать!» — хныкал волчонок, передавая мысли Найту.

        «Мы все будем скучать!» — подхватили остальные и завыли в унисон, заставив демона с Черничной горы на время прервать связь, а потом он ответил: «Мы обязательно встретимся снова».
Ро сделал круг в воздухе, громко каркнув, и уселся на плечо своего компаньона. Вскоре их силуэты скрылись вдали.
Войдя в Тинный, путешественники хотели тихо и быстро пройти по пустой части города к мосту, чтобы не мозолить местным глаза. Но вдруг Найт, чьи чувства после тренировок сильно обострились, удивленно пробормотал:
— Кажется, город пуст.
— Проверим. — Хан спрыгнул с коня и первым пошел вперед.
Вскоре перед ними открылся вид не просто на пустой Тинный, а на разрушенный. Несколько домов стояли с распахнутыми дверями и разбитыми окнами, от других и вовсе остались груды досок или одни головешки. Словно бедствие посетило умирающий городок, из которого люди спасались бегством. На дороге валялись старые промокшие тряпки, осколки посуды и прочая утерянная утварь. Только тощая дворняга грызла что-то у таверны, зияющей пустыми глазницами окон.
— Что тут было? — Вариан поманил пса и бросил ему горсть сухарей и недоеденную с прошлого вечера крольчатину. — Бандиты? Или, может, крейнцы?
— Думаю, все гораздо проще, — произнес Хан с насмешкой. — Лишившись градоначальника, они потеряли надежду на лучшую жизнь здесь, разругались, обвиняя друг друга, разгромили чужие дома и разбежались, как крысы с тонущего корабля. Жалкое зрелище, но этого стоило ожидать.
— Как ты понял? — спросил Найт.
Хан молча указал на седую старушку, прогуливавшуюся около дома лекаря, который тоже был пуст.
Найт сразу узнал эту женщину. Она даже кивнула им, но не стала приближаться. Это был единственный призрак. Значит, больше никто здесь не умер. Осталась лишь она, спокойная и даже счастливая, судя по улыбке на морщинистом лице. Должно быть, она рада, что люди наконец покинули город, который, будто болото, поглощал их тела и души. Но это не значит, что они изменятся, поселившись в другом. В конце концов, все зависело от них самих.
— Идем, — сказал Хан, поморщивщись. — Меня тошнит от этого места.
Так Тинный навсегда утонул в тумане, забрав зло, боль и слезы с собой. А призрак старушки вскоре развеялся, и ее светлая душа отправилась в новый мир.

        
      
Найт всерьез боялся, что Кисточка захочет выцарапать ему глаза. Как он посмел оставить ее на два с лишним месяца?! Бессовестный, глупый демон с Черничной горы! Наверняка ласка думала именно так.
Яростный писк вцепившейся в его руку и пытавшейся откусить пальцы Кисточки еще долго разносился бы по коридору, если бы Найт не просил прощения с печальным и виноватым лицом, протягивая лакомства. Ласка смилостивилась, куснув его в назидание, выхватила кусочек мяса и вгрызлась в него, продолжая издавать недовольные звуки.
Найт положил ворчащий комок шерсти в пальто и взял из своей комнаты кое-какие вещи. На улице он позвал Марту. Сова не стала ругаться, а лишь высокомерно взглянула на глупо улыбающееся двуногое, посмевшее прервать ее охоту на мышей, и позволила накормить себя мясом и погладить перышки. А потом улетела, шлепнув крылом по бесстыжему лицу. Найт потер щеку, смиренно принимая ее тихую истерику.
Не задерживаясь в деревне, он быстро спустился с горы и поскакал догонять своих спутников. К утру следующего дня они уже были у Сетханы.
— Только глянь, что там и как, и сразу же возвращайся, — в десятый раз повторила Аури. — Не смотри никому в глаза. Печать Незнакомца их все равно не скроет.
— Я быстро, — с улыбкой пообещал Найт и со скоростью ветра помчался в город.
Но сцена, представшая перед ним там...
— Кисточка, я сплю? — Найт в шоке потер глаза, не веря в то, что видит.
Разношерстная толпа собралась у маленького храма и внимала словам старого человека в длинных белых одеждах.
— Сейчас вы ступите в место, где творились чудеса! Явится ли нам сегодня дух Странника? Только к верящим в него он придет. Но ежели хоть кто-то сомневается...
— Верим! Мы верим! — заголосили люди. — Открывай скорей храм, старик!
Мужчина погладил бороду и глубокомысленно возвел глаза к крыше старой постройки с обновленными дверями. Найт точно помнил, что в прошлый раз были другие, обшарпанные и скрипящие.
— Готовьтесь! — прохрипел старик торжественно и добавил: — Только ничего не трогайте.
Толпа ввалилась в храм вместе с Найтом, натянувшим на голову капюшон.
— Ну и где он? Старик, покажи то место!
Священник прошествовал к статуе Этери и взмахнул широким рукавом:
— Здесь был дух Странника. Сначала явился он в дорожной мантии прямо из воздуха и вышел из храма на заре. А потом вернулся в сумерках через два дня и так же исчез перед этой статуей. Я видел! Клянусь своей седой головой, что видел глаза этого духа! В них было сияние звездного неба, глубина морей и рек, холод гор и пыль дорог. Дух этот наверняка очень стар и мудр. Он благословил наш город.
— Врешь, старый хрыч! — вдруг выкрикнул кто-то из заднего ряда, пытаясь протиснуться между людьми к огороженному цепочкой пространству в пару квадратных метров. — Как ты мог встретиться взглядом с духом? Как ты увидел-то его вообще?
— Милостивые боги, не серчайте на дурака! Он молод и не видал еще чудес мира. О! — Старец печально возвел глаза к каменному лицу Этери, на котором застыла ласковая улыбка. Затем его извиняющийся взгляд приобрел суровость, и старик метнул его, словно копье, в бесстыжего неверующего. — Да будет тебе известно, дурак, что духов видят шаманы и некоторые священники, как этот ничтожный мешок старых костей, что перед вами. Стало быть, я говорю правду.
— Доказать-то можешь?
— Добрые люди! — воскликнул старец, в негодовании всплеснув руками. — Не говорил ли я, что дух не покажется, ежели в ваших сердцах есть сомнение? Он чувствует, что... — внезапно его возмущения превратились в сердитое карканье. — Эй, варвар! Убери руки от символа мира!
Найт замер под синхронно обратившимися к нему взглядами всех присутствующих.
Он обошел статую и полез к камню-порталу, потому что надеялся, что увлеченная спором толпа не заметит промелькнувшей мимо тени, однако старый священник оказался удивительно зорким. Но главная проблема была в том, что камень не собирался перемещать Найта в Аркон.
— Эм... простите, — промямлил демон с Черничной горы, но руку не убрал, продолжая думать о каком-нибудь месте рядом с герцогством, где наверняка есть еще храмы с порталами.
— Руки прочь! — проревел старик, сверкая глазами из-под кустистых бровей.
— Да, простите... Я был неправ.
Найт с досадой отпустил камень с сделал шаг назад.
— Все кончено! — трагически изрек священник, хватаясь за лоб. — Вы оскорбили духов и богов! Никто не явится! Выметайтесь!
Когда недовольная гудящая толпа покинула храм, Найт уже мчался из города верхом. По пути он сорвал несколько уже выцветших и потрепанных объявлений о розыске и выбросил их в лесу.
Прискакав на поляну, где северяне дружно хрустели сухарями, Покровитель спрыгнул с коня с взволнованным видом:
— У нас проблема!
— Рыцари? — Хан сунул сухарь в карман и взялся за рукоять меча.
— Нет. Там... В общем, портал не работает!
— Сломался?
— Они не ломаются!
Аури нахмурилась:
— Покровители могли закрыть для тебя доступ?
— Я почувствовал, что могу переместиться куда-нибудь еще, но только не близко к Аркону.
— Значит, кто-то закрыл порталы там?
Поразмыслив, Найт кивнул:
— Я тоже так думаю. Происходит что-то странное. И я этого не видел. Нам надо срочно ускориться!
— Едем!
Дорога вела на северо-запад в объезд болот и непроходимых лесов. Прятаться времени не было, поэтому путешественники поехали прямо по ней.
Новое умение Найта создавать иллюзии пригодилось, когда одной промозглой ночью они наткнулись в придорожной гостинице на отряд солдат из столицы во главе с двумя рыцарями, на груди которых сверкали серебряные значки, а в руках шелестели портреты.
Не успели друзья вынуть оружие, как их накрыла прохладная энергия, спрятав в тени. Обернувшиеся рыцари увидели только одинокого юношу в мокром от дождя плаще и открытую в безлунную ночь дверь.
— Добро пожаловать. Вам нужна комната? — услужливо улыбнулся владелец гостиницы.
— Самая большая и удобная, — произнес Найт с ноткой высокомерия.
— Ох, у нас, по правде говоря, не такие уж просторные комнаты.
— Просто дай лучшую.
— Хорошо, молодой господин. Два серебряных эда, пожалуйста. Желаете поужинать?
— Да. Неси все, что есть.
— О! — глаза хозяина засверкали в предчувствии прибыли, даже его вежливость возросла в геометрической прогрессии. — Тогда прошу меня извинить, молодой го... лорд, но вам нужно доплатить еще столько же.
Найт шлепнул на стол пять серебряников:
— Сдачи не надо. Это за завтрак.
— У лорда хороший аппетит!
— Я нормально не ел два дня. Учти, если мне что-то не понравится, я потребую свои деньги обратно.
— К-конечно! Все будет в лучшем виде! Пожалуйста, подождите минутку, дорогой гость!
Окрыленный деньгами, мужчина упорхнул, а Найт со скучающим видом уселся на обшарпанный диван прямо в мокром плаще.
Пока он изображал дворянина и сорил деньгами, солдаты стояли в стороне и наблюдали. Теперь один из Серебряных рыцарей приблизился к Найту. Глядя на капюшон, человек под которым не соизволил не только поздороваться, но даже не повернул головы, словно остальные люди в комнате были лишь предметами интерьера, он проговорил:
— Доброй ночи, господин. Не могли бы вы взглянуть на эти портреты и сказать, не видели ли вы этих людей?
Найт хмыкнул из-под капюшона:
— Все еще ищите тех беглецов? Мне уже встречались другие рыцари. Я сказал им, что не видел никого похожего.
— Просто взгляните, — настаивал мужчина. — Вдруг что-то вспомните.
Раздраженно фыркнув, Найт протянул руку и выхватил пять листов бумаги. Хан, Нае, Аури и Вариан были запечатлены с характерными для них выражениями лиц. А вот с пятого листа смотрел...
«Нет, погодите! — Демон с Черничной горы не на шутку перепугался. — Это же я! Откуда у них такой подробный портрет?»
Рисунок хоть и не был отпечатком с записи магического камня, но художник отлично передал все черты лица, что его почти невозможно было отличить от оригинала.
— Вы задумались, — внезапно заговорил рыцарь, и юноша едва заметно вздрогнул. — Вы видели этого человека?
— Хм, нет. Просто помню, что раньше мне показывали другой портрет.
— О, это по памяти нарисовал один из жителей Шетера, видевший Хана Элияра и этого мужчину в таверне.
«Бездна! — на манер демонов мысленно выругался Найт, кусая губы. — Стоило ожидать чего-то подобного. Мне ведь редко везет. Хорошо, что хоть не снял капюшон».
Он вернул портреты.
Рыцарь свернул их трубочкой и положил в футляр на поясе:
— Извините за беспокойство.
В ответ Найт смог выдавить лишь высокомерное «гм».
Как раз вовремя явился владелец гостиницы, улыбаясь до ушей:
— Гос... лорд! Ваша комната готова. Позвольте вас проводить?
— Не надо. Дай сюда ключ.
Найт протянул руку и, забрав старый железный ключ, направился туда, куда указал мужчина. Однако, приблизившись к лестнице, Покровитель почувствовал, как кто-то сорвал с него капюшон.
Ноги будто вросли в пол, а шея одеревенела. Найт не решался обернуться и попытался сделать вид, что ничего не произошло.
В этот момент за спиной раздался голос второго рыцаря:
— Ну надо же, какие люди. Молодой господин, почему вы не узнали свой портрет?
Найт в недоумении перевел взгляд от лестницы и понял, что его выдало: напротив висело зеркало, отражавшее бледное испуганное лицо — точь в точь такое, как на портрете.
Раздался лязг вынимаемого из ножен оружия. Владелец гостиницы охнул и тихо ретировался на кухню, где уже вовсю готовился ужин.
— Подними руки и медленно обернись, — приказал первый рыцарь. — Давай без глупостей.
Бедному Найту ничего не оставалось, кроме как подчиниться. В то же время он продолжал скрывать иллюзией товарищей, готовившихся ворваться в дом в любую секунду.
— Он демон! — воскликнули солдаты за спинами двух рыцарей и шагнули вперед, целясь мечами во все жизненно важные точки на теле Найта. — Наши были правы!
— Демон или нет — это мы выясним, — с суровым лицом сказал второй рыцарь, сорвавший с Найта капюшон. — Где остальные?
— Они меня бросили. Я один.
Найт пытался выглядеть очень честным и несчастным демоном, но ему не поверили. Холодный меч почти касался шеи.
— Скажешь сам или нам тебя пытать?
— Но это правда!
Первый рыцарь достал из сумки какую-то подозрительно мерцающую в темноте цепь с шипами. Не артефакт ли это для пленения демонов или, может, пыточный инструмент? У Найта не было ни малейшего желания проверять эту штуку на себе.
— Послушайте, я тут совершенно не при чем, — голос Найта понизился вместе с температурой в комнате.
Разгневанные солдаты выплюнули несколько ругательств и угроз, но юноша молчал. Тем временем магические камни в светильниках начали мерцать.
— Что-то не так, — нахмурился первый рыцарь и зыркнул на подозреваемого. — Что ты делаешь?!
— Простите, но мне никак нельзя задерживаться, — сказал Найт и продемонстрировал одну из своих самых зловещих улыбок.
В тот же миг со всех сторон хлынула тьма.
Кто-то успел двинуться вперед и вонзить меч в плечо Найта, но иллюзия кромешной уже окутала людей, а потом кто-то четкими ударами вырубил всех до одного.
Когда тьма рассеялась, на полу валялся весь отряд.
— Хорошая работа, — похвалил Хан себя и Нае и пнул ближайшее бессознательное тело.
На всякий случай Аури использовала печати сна на солдатах и рыцарях. Владелец, робко высунувшийся из кухни, чтобы разведать обстановку, был пойман и усыплен тем же образом вместе с кухаркой и помощником.
К утру дождь перестал. Сытые и отдохнувшие путешественники поехали дальше, не забыв оставить на стойке еще пару серебряных эдов в качестве извинения за доставленные неудобства. А чтобы не было погони, Хан старательно заметал следы магией.
С приближением к Аркону становилось холоднее. Каждое утро на земле оставался иней и даже теплая одежда не согревала тело. Найт молил богов, чтобы не пошел снег.
Одним пасмурным утром он почувствовал чье-то присутствие:
— Впереди кто-то есть.
Хан тихо спросил:
— Сколько?
— Больше десяти, но... часть из них демоны.
— Отлично, — ухмыльнулся лучник. — Все как ты и говорил.
— Обойдем? — предложил Найт вполне разумную идею.
— Еще чего! Мы их здесь не оставим.
Хан взял лук и стрелы и спрыгнул с коня. Покровителю ничего не оставалось, кроме как последовать за ним и остальными северянами, которых совсем не волновало численное превосходство врага.
Вскоре Найт понял почему. Ему даже не пришлось помогать. Сидевшие у костра демоны, похоже, что-то почуяли, но не успели схватиться за оружие, как глотки двоих из них были пронзены стрелами. Еще две стрелы убили солдат, а выскочившая из кустов Аури вихрем пронеслась мимо и срубила голову третьему демону. Ее меч мелькнул в свете огня, словно удар молнии, неся смерть.
Найт никогда не смог бы к этому привыкнуть. Каждый раз по спине у него пробегали мурашки.
Довольно быстро с остальными крейнцами было покончено.
Найт поднял лежавшие у костра черные доспехи с выгравированной шетерской ласточкой у сердца. Похоже, как минимум один отряд все же попал в засаду.
— Неужели Изабелла не получила письмо?! — встревожился Вариан.
— Будем надеяться, что получила, — сказал Хан и свистнул, подзывая коня. — Едем дальше. Найт, ты будешь впереди. Используй свою чуйку.
Покровитель скривился, когда его божественое чувство назвали так, словно это было предсказание дождя по ноющим коленям.
За еще одну неделю пути они встретили два отряда. Один было легко уничтожить, а после сражения с другим все оказались ранены. Накладывая исцеляющие печати на руку Нае, ногу Вариана и шипя, когда последний обрабатывал мязью ее поцарапанную щеку, Аури материлась на диалекте.
Найт снова почти не спал и постоянно прислушивался, мучаясь тревогой. Кисточка не давала ему надолго уходить в себя, то играя с подвеской на поясе, то перелезая из кармана в карман. Аури заставляла его спать, угрожая вырубить печатью, а Хан смотрел пристально и грозно, будто коршун.
Но пусть и спешили, как могли, они не успели до первого снега.
Выдыхая пар в промозглую ночь, Найт вглядывался в просветы между деревьями. Кисточка уже полиняла и белым комочком свернулась в его шерстяном шарфе, прижавшись к щеке. Большие хлопья падали с неба, кружились и опускались на груву Ханта. Капюшон обрамлял мир черной рамкой, за которой вскоре можно было разглядеть громаду крепостной стены вдалеке. И не только ее. Огромный лагерь, расположился неподалеку и мерцал бесчисленными кострами.
— Мы опоздали, — сказала Аури со злостью и досадой, выдыхая облачко пара.
— Найт, — позвал Нае, — ты видел это во сне?
— Нет.
— Новая атака должна начаться на рассвете. Нужно успеть добраться до стены к тому моменту, иначе мы надолго здесь застрянем.
В полном молчании они спускались с холма под прикрытием редкого леса.
Новая белая лошадь Вариана по имени Дика тревожно пряла ушами и мотала головой. Поглаживая ее лоб, юноша шепотом обратился к Найту, с некоторых пор не отходившему от него на расстояние дальше пары метров:
— В какой стороне проход? Надеюсь, не напротив крейнцев, да?
— Все было сумбурно, но я примерно помню, где он. — Взглянув на берег реки в морозном тумане, он махнул рукой: — Туда.
Небо постепенно светлело, но холод усиливался. Хотя снег прекратился, подул ледяной ветер с реки, пронизывающий до костей. Пальто и две кофты под ним не согревали. Ноги в стременах окоченели без движения. Найт старательно шевелил пальцами и тер плечи руками в перчатках, но это мало помогало.
Внезапно Хан, ехавший впереди, замер и дал знак остановиться:
— Я слышу шаги. Много. — Он достал лук. — Найт?
Юноша активировал ауру и создал вокруг группы иллюзию. Спешившись, они стали ждать.
Через пару минут из-за деревьев показались силуэты людей.
Хан вопросительно посмотрел на Найта, и тот покачал головой. Среди них не было демонов, или же они имели достаточно силы, чтобы скрыть свою ауру.
Отряд шел прямо на северян. Губы Хана скривились. Он прицелился в ближайшего солдата в легких доспехах и теплом плаще с красной окантовкой, какие носили огненные стихийники. С тихим свистом стрела сорвалась с тетивы и влетела под его капюшон. Тело мага на мгновение замерло и рухнуло в снег. Солдаты даже не успели ничего понять, как стрелы Хана и Вариана сразили еще двоих.
— Засада! — закричал четвертый и тут же получил стрелу в шею, из его горла вырвалось пугающее бульканье.
— Где они? Ищите!
— Здесь никого нет!
— Отойдите в сторону, — холодный голос со стальными нотками принадлежал высокому мужчине в белом плаще, выступившему вперед. С кончиков его пальцев слетело несколько голубоватых вспышек, устремившихся в туман.
Аури отбила мечом два заклинания Первой Стороны, а остальные наткнулись на сгустившуюся ауру Найта и рассеялись. Но, к сожалению, в тот же миг исчезла и иллюзия.
Увидев всего в десятке шагов перед собой северян, крейнцы вскинули арбалеты и подняли мечи.
— Стоять! — приказал сторонник и засмеялся, откидывая капюшон. Он заговорил на ризском: — Давно не виделись, молодой господин.
Найт никогда бы не забыл эти наглые зеленые глаза.
— Мы не рады тебя видеть, — скривился Хан.
— Жаль, что ты не сдох по пути сюда, маг ветра, — язык сторонника сочился ядом.
Элияр ничуть не уступал:
— А я надеялся, что за провал тебя мелко порубят и скормят демонам. Какое разочарование.
— Рад разочаровать тебя. — Ехидная улыбка зеленоглазого мужчины растаяла, когда он перевел взгляд на Найта. — Демон с Черничной горы, я полагаю? Почему ты заодно с этими северными собаками?
Найт промолчал, с неприязнью глядя в его лицо.
— Не слишком ли унизительно кому-то твоей расы и с таким уровнем силы слушаться этот мусор? — продолжал насмехаться маг.
Хан дернул луком — и все арбалеты тут же были направлены на него.
Найт вскинул брови и спросил с усмешкой:
— Ты все еще пытаешься переманить меня на свою сторону?
— На сторону Мартина, — поправил сторонник. — И разве это не твоя сторона как демона?
Найт хитро прищурился.
— Ошибаешься. Ты разузнал обо мне кое-что, но упустил самое важное. Видишь ли, я вовсе не демон. — Выдержав паузу, как и требовалось от короля драмы, он изрек с высоко поднятой головой: — Я Покровитель.
В ту же секунду перед крейнцами взметнулся черный дым, обжигая кожу, глаза и легкие. Часть их сразу в судорогах забилась на земле, вопя во все горло. Стихийники остановили распространение дыма огнем и водой, но некоторым из них тоже досталось. Яды, входившие в состав дымовых шариков, не оставляли значительных ран на теле, но причиняли мучительную боль и парализовывали.
Маг Четырех Сторон попятился за солдат, но не смог спастись от прикосновения дыма к коже. Его рука будто пылала в печи и к тому же потеряла подвижность.
— Убить их! — хрипло выкрикнул он, закрывая лицо плащом и продолжая пятиться.
Арбалеты щелкнули, выпуская болты со смазанными ядом наконечниками.

Глава 50. У стены

Ветер смел все арбалетные болты, и они с треском воткнулись в деревья поблизости или упали в снег. Дюжина крейнцев и четверо северян с Найтом в качестве поддержки столкнулись с оглушительным грохотом магии и звоном оружия.
Кисточка шмыгнула Найту в капюшон, а он швырнул мешочки со светящимся порошком в крейнских солдат и вынул из сумки горсть черных шариков.
Маг Четырех Сторон прорвался через дым с таким выражением лица, будто собирался воспламениться на месте от гнева или разорвать юношу пополам.
— Ты — Покровитель?! — взревел он, метая замораживающие заклинания одно за другим. — Хватит лгать! Ты демон и ты предал своих! Ты должен умереть!
Обиженный Найт отразил атаку аурой и швырнул мешочек ему в лицо:
— Да почему ты мне не веришь, сволочь?!
Весь обсыпанный порошком и сияющий, будто огромный светлячок, маг с разбега влетел прямо в Найта. Не ожидавший такой резкой перемены стиля атаки Покровитель изумленно вскрикнул и рухнул в снег.
Началась борьба.
— Отвали! — Найт изо всех сил пинался и отфыркивался от летящего в лицо снега.
— Сдохни!
С хлопком из ладони мага вылетела красная вспышка.
Найт удивленно охнул. Вся правая сторона его груди могла быть обожжена мощным заклинанием, но, к счастью, его заблокировал защитный артефакт.
— Вздумал обмануть меня? Сдохни!
Еще две вспышки врезались в Найта. Маг не понимал, почему он не вопит от боли, а продолжает бороться. Снова и снова заклинания пытались ужалить, будто раскаленные клинки, но разбивались о непреодолимый щит. В конце концов в глазах крейнца отразилось понимание, которое сменилось еще большей злостью, ужасно исказившей красивое лицо.
Найт пытался дотянуться до рукояти своего кинжала на поясе. Наконец кончики пальцев коснулись холодной драконьей кости, и она скользнула в ладонь. Лезвие плавно и беззвучно покинуло ножны. Зажмурившись от особенно яркой вспышки, Найт кое-как смог махнуть рукой и в ту же секунду услышал треск, донесшийся из нагрудного кармана.
Лезвие со сгустившейся на нем темной энергией вошло в бок крейнца и проделало в нем дыру, из которой хлынула кровь. Ранее почерневший от ядовитого дыма, белый плащ окрасился алым.
Шокированный маг не остановился сразу. Последнее заклинание слетело с его пальцев и ударило в шею Найта.
Бледная кожа моментально покраснела, растрескалась и, казалось, горела ярким пламенем. От внезапной боли из глаз брызнули слезы. Найт взвыл, роняя кинжал и хватаясь за шею. Тело начало исцеляться, а божественная сила вытекать, словно вода из надтреснутого кувшина.
Едва не раздавленная Кисточка с трудом выпуталась из капюшона и грозно зачирикала, усевшись на груди Найта.
Маг ее не заметил. Он потянулся за упавшим кинжалом, намереваясь избавиться от демона с Черничной горы раз и навсегда, но понял, что весь его правый бок залит чем-то липким и теплым. Одна красная капля сорвалась и упала на белую щеку Покровителя, замершего, прижав к себе ласку и уставившись на рану, из которой толчками выливалась кровь.
Маг одной рукой зажал дыру в боку, а в другой собрал энергию. Его побледневшие губы произносили какое-то сложное заклинание, а глаза были как у безумца. Они стали красными от полопавшихся сосудов и горели неистовым пламенем.
С окровавленных губ сорвались хриплые звуки, складываясь в полные ненависти слова:
— Пусть... со мной и покончено, но я, гх... тебя убью!
Найт как завороженный смотрел на сияющую ладонь, нацеленную ему прямо в сердце.
Но вдруг крейнца схватили за шкирку и отшвырнули, как собаку. Его тело несколько раз перекатилось по снегу и замерло, запутавшись в плаще.
— Эй, ты в порядке?
Над Найтом и Кисточкой навис Хан с перекошенным лицом. Рывком подняв Покровителя, он был вынужден ловить его, неспособного держаться на ватных ногах.
— Да что с тобой? Где-то ранен?
Найт разомкнул и сомкнул губы, не издав ни звука. Его взгляд нашел на снегу кинжал и пятна крови.
В этот момент Хан пытался понять, что произошло, но никаких заметных повреждений у Найта не обнаружил. На его шарфе сидела притихшая Кисточка, следившая за каждым движением Хана и готовая в случае чего вцепиться ему в лицо.
— Кажется, я убил его... — пролепетал Покровитель и отвел взгляд от тела мага. Он посмотрел в глаза Хану с растерянностью и даже мольбой, ища в них ответа на вопрос, что же ему теперь делать.
— Успокойся. Он враг. Ты сделал это во время драки, чтобы защитить себя.
— Я убил его... — кончики бровей Покровителя опустились. — Хан, я убил человека!
Хан никогда не видел на чьим-нибудь лице столько боли, вины, страха и ненависти к самому себе одновременно.
— Найт, ты не...
Он запнулся на половине фразы.
Элияр не умел утешать людей. Он мог лишь молча разделить чью-то боль, бросить пару слов, в которых и сам не находил смысла, или тупо повторять, что все будет хорошо. Он мог тихо латать чужую душевную рану крохотной иголочкой, просто находясь рядом, как когда-то с Варианом. Но сейчас на это не было времени!
Найт оцепенел и ничего не слышал. Так не могло продолжаться.
Надавив на плечи и заставив его сесть на чистый участок снега, лучник смел ветром все следы борьбы, оставив только замерзшую траву. Проверив мага, он убедился, что тот действительно мертв. С такой раной его мог бы вылечить сильный целитель, но после броска Хана шансов, естественно, не оставалось. Накрыв мага плащом и подобрав кинжал Найта, парень тщательно вытер лезвие от крови.
Оглядевшись, он обнаружил шаманку, занятую лечением хнычущего Вариана, несерьезно повредившего руку. Нае проверял тела солдат, отброшенных к реке, словно их разметало ураганом. Заметив на себе взгляд друга, он обернулся и покачал головой, выражая недоумение и восхищение.
Вернувшись к Найту, Хан присел напротив него на корточки и заглянул в глаза:
— Чего ты ожидал? Что я всегда буду тебя прикрывать? Что никто не захочет убить тебя, когда кого-то из нас не будет рядом?
Покровитель продолжал молчать, слушая его спокойный голос.
— Знаю, знаю. Ты ведь такой добрый и правильный, как ты можешь кого-то убить?
Лицо Найта вновь приняло несчастное выражение.
— Это я убил его, — заявил Хан. — Если бы я его не отбросил, он был бы жив. Понял?
Найт моргнул и спросил:
— Ты не врешь?
— Зачем мне врать?
Вглядевшись в его лицо, Покровитель, видимо, пришел к выводу, что действительно незачем, и кивнул.
— Я знаю, что ты думаешь. Что я трус. — Найт выдавил самоуничижительную улыбку. — Так и есть. При виде опасности меня в дрожь бросает. И совершенно ясно, что я для вас обуза. Впредь я постараюсь держать себя в руках.
Хан нахмурился. Он не мог понять, где ошибся, подбирая слова, но видел, что Найт не только не поверил ему, но и понял все неправильно.
«Ты не обуза! — хотел закричать Хан, хорошенько встряхнув этого пернатого дурака. — Разве не ты помогал нам по дороге сюда? Разве не ты спас нас от волков? А еще увидел будущее, сделал кучу ядовитых шариков и пахал так же, как мы все эти два месяца! Разве ты не видишь, что уже давно стал одним из нас? Зачем отгораживаешься и навешиваешь на себя ярлыки? Ты ведь знаешь, что можешь многое. Ты ведь мой Пок...»
Хан почти открыл рот, но внезапно эта мысль заставила его остановиться. Разозлившись, он чуть не ляпнул такую чушь! Кто чей Покровитель?! В какой момент произошел перелом? А может, он просто привык к Найту? К печати на ладони, к странной «связи», о которой тот болтал... Хотя Хан так и не понял, что это такое. Они провели рядом достаточно времени. Ворчать на Покровителя, шутить с ним и спорить стало обычным делом. Но... как долго он, Хан, не размышлял о разрыве контракта?
— Прекращай это, — холодно сказал лучник, поглощенный своими мыслями. — Вставай. Нам надо идти.
Найт посмотрел на протянутую руку в перчатке, словно это была вовсе не рука, а канат с другой стороны пропасти, которую он один ни за что бы не преодолел. В другой руке за спиной Хан все еще держал кинжал. Он собирался подозвать коня, как вдруг Покровитель настороженно завертел головой и прищурился, глядя в сторону реки.
— Снова кто-то идет.
Хан выругался и подал знак остальным быть наготове.
— Сможешь состряпть иллюзию? — спросил он.
Найт отрицательно качнул головой. Цыкнув, Хан потянул его назад и по пути незаметно вернул кинжал в ножны.
— Кто они? — шепнула Аури, крепче сжимая в руке меч.
— Это не демоны. — Найт прикрыл глаза, фокусируясь на ощущениях. — Среди них несколько магов и, кажется, шаманы?
Уже приготовившийся всадить стрелу в первого, кто появится в его поле зрения, Вариан обрадовался:
— Шаманы?! Так это же...
— Я знала, что это вы! — раздался знакомый голос, мелодичный, как пение соловья.
Сначала показалась одетая в броню и теплую мантию Элисте, следом вышла Нери с несколькими молодыми шаманами, а также крепкие мужчины и грациозные, как готовые к прыжку дикие кошки, женщины. До поры до времени их оружие было спрятано под одеждой.
Здесь было еще и человек десять в черных доспехах. Их темно-зеленые плащи развевались на ветру, а колчаны были забиты стрелами.
— Наставница! — Аури отбросила меч и кинулась к Элисте.
Та рассмеялась, обнимая свою ученицу и подмигивая парням:
— Мы услышали шум и пришли к вам на помощь. Но, смотрю, вы и так отлично справились.
С размазанной по броне чужой кровью и еще не зажившей щекой Аури радовалась, как маленькая девочка.
— Араи с вами?
— Он в городе, лечит раненых.
— Когда вы приехали?
— Три дня назад.
— Получили письмо?
— Нет. Похоже, птица долетела только до Шетера. Мы узнали, когда приехали туда, и отправились следом за солдатами.
Хан переглянулся с Нае. Вспоминая, грозный вид большой белой совы и ее острые когти, сразу можно сказать, что в воздушной схватке даже большинство демонов ей не соперники. Как ее могли поймать?
Вперед вышел паренек в черных доспехах, показавшийся Хану знакомым. Он взволнованно затараторил:
— Леди Изабелла получила письмо и тут же собрала полторы тысячи людей! Мы привезли много стрел. Согласно вашим указаниям, держались в стороне от главной дороги. Путь занял больше времени, но мы встретили только небольшую группу волков и демона. Они не доставили проблем.
— Кажется, ты один из охранников княжны? — спросил Хан.
— Я Кахин! — словно обрадованный воробушек, встрепенулся паренек. Было очевидно, что он восхищается тем, с кем говорит. — Я провожал вас, помните?
— Да, точно. Как она тебя отпустила?
Кахин выпрямился, гордо вздернув подбородок. Он еще больше стал похож на распушившего перышки воробушка.
— Потому что я один из лучших! А еще я очень хотел сражаться вместе с вами!
Хану показалось, что он видит Вариана, каким тот был год назад.
Парень усмехнулся:
— Сколько тебе лет, один из лучших?
— Уже восемнадцать!
— Говоришь так, будто тебе исполнилось восемнадцать неделю назад.
Шетерцы захохотали:
— Три дня назад!
— На самом деле княжна не отпускала его, он сбежал!
Кахин покраснел от шеи до кончиков ушей. Он выглядел точь-в-точь как Вариан, упрашивавший Хана помочь ему попасть в армию.
— Знаю я одного такого, как ты, — сказал Элияр и похлопал паренька по плечу. — Уверен, вы подружитесь.
Кахин засиял, как начищенный медяк.
— Но что же все-таки случилось со вторым письмом и совой?
— Она сильный фамильяр, а не какая-то почтовая птица, — возразила Аури. — Может, попалась в ловушку?
— Все могло произойти, — заключил Нае и обратился к Элисте: — Вы вышли из тайного прохода в стене?
— Да. Мы еще с вечера патрулируем реку. Но крейнцы пока не рвутся пересекать ее. Видимо, прознали обо мне и поджали хвосты.
Шаманка усмехнулась. Ее прекрасные глаза и гордая осанка излучали ауру превосходства.
— Как дела внутри? Герцог отправлял сообщения с просьбой о помощи?
Кочевники и шетерцы притихли.
Элисте вздохнула и покачала головой:
— Ни на одно из отправленных с гонцами или соколами писем не пришло ответа. Как и ваше, их с большой вероятностью перехватили демоны. А еще у Аркона теперь новый лорд.
— Старый герцог умер вчера. Стрела угодила ему прямо в сердце, — сообщил Кахин с грустью. — Но он до последнего командовал войсками на стене!
От взгляда Хана не укрылось, как сжалась в кулак рука Нае, котя его голос не дрогнул и звучал привычно холодно:
— Это большая потеря. А что с армией?
— Ей нужен хороший командующий. Этот Роан... — Элисте сложила руки на груди и проворчала: — Моим людям он не нравится. Грубый и хитрый. Это он сказал нам патрулировать вместо того, чтобы сражаться на стене.
— Граф Грей жив?
— Жив и здравствует. Собирался на задание с отрядом Соколов. Должно быть, они уже ушли.
— Лучше бы он стал герцогом, — выразил недовольство один из шетерских солдат. — Но выбора нет. Главный теперь Роан.
— Леди Изабелле он тоже не нравится! — добавил Кахин.
В этот момент рищуреные медовые глаза Элисте смотрели на конкретного человека.
— У вас будет время встретиться с ними. А сейчас идемте. Может, еще успеем позавтракать.
Она махнула рукой и бесшумно зашагала вниз по склону. Кажется, даже снег под ее сапогами не осмеливался скрипеть.
Мелкие снежинки кололи лицо и собирались в складках одежды, оседали на плечах и волосах. Уже привычными движениями Найт быстро собрал свою шевелюру в небольшой хвостик на затылке. Он начал делать так еще месяц назад, хотя вообще-то все бессмертные могли контролировать длину волос, а также бороды и усов. Бреясь по утрам, Хан любил поворчать, возмущаясь тем, что у него нет такой способности.
В начавшейся метели маячили косички шаманов и плащи солдат. Вместе союзники спустились к реке, и вперед вышел один из шетерских магов. Быстро зашептав, он поднял руку. Как только искра заклинания коснулась воды, начала образовываться узкая ледяная тропа.
— Ступайте осторожно, — предупредил маг.
Найт велел Кисточке спрятаться в сумке, пристегнутой к седлу Ханта. Недовольная ласка пискнула, но послушалась.
По одному люди стали переходить реку. Ветер норовил снести их в воду, но ловкие воины уверенно преодолевали хрупкий мост, а маг постоянно укреплял его новыми заклинаниями.
Когда по льду шли лошади, Хан придерживал их ветром, чтобы снизить вес. Он мог и просто перенести их так, в том числе и два с лишним десятка людей, но потом плевался бы кровью, теряя сознание. К тому же даже хрупкий мост казался намного надежнее не внушающих доверие способностей Хана, разметавшего крейнцев, как тряпичных кукол. Никто не хотел свернуть себе шею, жестко приземлившись на том берегу.
После переправы истощившего все силы мага Четырех Сторон подхватили под руки и напоили бодрящим отваром. Уставшим ребятам и Найту тоже дали сделать по глотку. Хотя лекарственные травы на Покровителя не действовали, терпковатый пряный напиток приятно согревал.
От реки до крепостной стены рос небольшой лес с редкими кривыми деревьями, многим из которых, наверное, было далеко за сотню лет. Все они стояли заметенные снегом и вяло покачивали тяжелыми ветвями.
Лагерь Крейна потускнел с наступлением рассвета, а небо выцвело до унылого светло-серого. Стояла тревожная тишина. Никто не решался разговаривать.
Взгляд Найта наткнулся на поломанную сосну. Эта громадина когда-то была одним из самых высоких деревьев здесь, но и она не выстояла в суровых условиях у арконских стен.
У Найта возникло ощущение, что он уже видел эту сцену однажды.
— Стойте.
В тишине его голос прозвучал внезапно и четко. Воины тут же насторожились, потянувшись к оружию.
Найту было знакомо это место, но он не успел вспомнить детали. Ощущение приближающейся опасности охватило все его существо. Волоски на руках встали дыбом.
— Здесь демоны!
Его предостерегающий крик еще звучал, а несколько стрел уже пронзили людей впереди.
— Засада! Их тут целая толпа! — пламя вспыхнуло в ладонях Элисте, и она быстро отдала приказы: — Поставить барьеры! Нери, лучники за тобой! Хан, прикрой нас!
Порыв ветра снес летящие крейнские стрелы. Шаманские бырьеры ярко засияли, отражая атаки магов, прятавшихся за деревьями. Сверху донеслись хлопки мощных крыльев, а следом один из барьеров разбился от удара черного меча. Создавшая печать шаманка упала на руки товарищей и закашляла кровью.
Пятеро демонов приземлились, подняв в воздух снег.
Один рассмеялся:
— Так вот откуда каждый раз выползали эти надоедливые муравьи. — Перейдя с демонического на ризский, он игриво подмигнул. — Эй, красивые шаманочки, выходите поиграть! Обещаю быть ласковым!
Лица кочевниц выражали отвращение. Демона это очень развеселило и он вновь захохотал.
Другой, поигрывая мечом, бросил презрительный взгляд в сторону Хана:
— А, это ты тот знаменитый псих? Как там тебя... Хм, плевать. Я слышал, ты просто чудовище. Но на вид в тебе нет ничего особенного.
— В тебе тоже, — без тени страха парировал Хан и, прищурившись, поддразнил: — Своих силенок не хватает, раз ты взял меч?
Демон зарычал:
— Жалкий смертный! Никому его не трогать — он мой!
— Не суетись, меня на всех хватит.
Вслед за этими словами рядом с ухом Найта прозвучал принесенный ветром шепот:
— Давай!
Вспышка на миг ослепила демонов. Тут же шаманские барьеры распались и со свистом полетели шетерские стрелы. Мечники сорвались с места, следуя за Аури. В тот же момент, ведомые конем Хана, лошади по широкой дуге поскакали к стене.
Врагов оказалось как минимум в два раза больше. Вслед за демонами в бой вступили люди. Заклинания летели с обеих сторон, сталкиваясь, шипя в воздухе, как клубки змей, врезаясь в тела и плавящийся от жара снег. Он моментально превратился в грязь и смешался с кровью.
Стихии схлестнулись, но ни со стороны северян, ни со стороны крейнцев не было никого сильнее Элисте. Ее огонь плясал под звон мечей и крики, как и тогда, в летнюю ночь под звуки флейты, лютни и пение кочевников. Но его сила многократно возросла и теперь он нес не красоту, а гибель. Шаманка сияла, словно феникс, восставший из пепла и празднующий свою заново начавшуюся жизнь.
Хан оттолкнул Найта за спину и направлял бросаемые им шарики с ядом. Демон с мечом пробился к ним. Хану тоже пришлось вынуть бастард. Засиявшее зелено-золотым и черное, как обсидиан, лезвия столкнулись.
— Драконья кость!.. — в шоке выдохнул демон, не ожидавший такого мощного сопротивления.
— Ты прав. — Хан влил в меч еще больше магии. — Начнем с крыльев.
Он обошел противника по дуге, легко отбиваясь и нанося удар за ударом, а затем сделал выпад и срезал одно крыло.
Будто густая тушь, брызнула черная кровь, полетели перья. Крыло упало в снег, где на него наступил Хан.
Вопль оскорбленного и раненого демона разнесся по лесу, как вой волка, угодившего в капкан.
Хан высокомерно поинтересовался, поигрывая мечом:
— Ну как, во мне все еще нет ничего особенного?
Из горла демона вырвался низкий гортанный звук. Он попытался сбить человека мощным ударом крыла, но тот ловко отскочил. Тогда горящие убийственным намерением глаза обратились к тому, кто оказался за Ханом. Демон рванул вперед с занесенным для удара мечом.
Перепугавшись, Найт заорал и швырнул в него все, что держал в руке. Он даже как-то не подумал о своей ауре и просто действовал по старинке. Тем более метод «хватай, бросай, беги» всегда работал.
Один из шариков угодил попавшему под обстрел демону прямо в лоб, и он скрылся в черном облаке.
Хан оградил задымленную зону барьером. Понаблюдав за рухнувшим в грязь и принявшимся, вопя во все горло, в агонии кататься по ней демоном, северянин удовлетворенно кивнул и брезгливо отопнул его в сторону.
Найт удивился:
— Ты его не убьешь?
— Он сказал, что во мне нет ничего особенного. Пусть помучается.
Покровитель подумал, что Хан Элияр и правда страшный человек.
Битва у стены продолжалась, а вместе с тем грохот доносился издалека — это армия Мартина осаждала крепость.
Крейнцы и демоны просчитались, решив, что легко одолеют отряд разведки и проникнут внутрь. Им не просто не удалось добраться до тайного прохода. Это их застали врасплох.
Элисте уже убила двоих демонов и случайно спалила несколько деревьев. Аури и другие мечники сражались с людьми. Иннае с Варианом убили еще одного демона. Нери с лучниками достали оружие ближнего боя и присоединились к остальным. Маги из Шетера дрались с магами из Крейна. Хан и Найт работали в качестве поддержки. С обеих сторон было много раненых и убитых, но северяне без остановки продвигались к стене, таща за собой тела товарищей.
Тут и там вспыхивали исцеляющие зеленые печати. Все шаманы владели базовой лечебной магией, способной перво-наперво остановить кровь.
Найт увидел, как Нае полоснули по спине мечом. Мужчина сразу убил нападавшего, но вдруг покачнулся и оперся на копье. В один миг перед ним появилась Аури и использовала самую мощную печать из всего своего арсенала целительницы. Она что-то сказала, и Нае слабо улыбнулся.
— Отступаем! — раздался крик Элисте.
Две шаманки первыми побежали к стене. Видимо, для открытия прохода требовалось время. Остальные северяне продолжали сдерживать солдат и оставшегося демона, который решительно направился к Элисте.
Словно тень из самой Бездны и прекрасный феникс — тьма и огонь столкнулись, заставив смертных отступить.
— А ты силен, хоть и не высший демон!
Глаза Элисте светились, словно раскаленный металл, и в них не было ни капли страха.
Ее противник отразил атаку меча своим клинком и, взмахнув крыльями, уклонился от пламени. Бастард в левой руке Элисте пролетел в сантиметре от его правого крыла.
Аури не посмела ослушаться наставницу, но и далеко уходить не стала. Отбиваясь мечом, она поглядывала то на Элисте, то на Иннае, который двигался медленнее после ранения.
Дымовые шарики почти закончились в карманах Найта, а лошади с сумками в самом начале схватки были отправлены к стене. Бросив последнюю горсть, он наконец использовал свою ауру. Несколько крейнских солдат, попавших под влияние иллюзии, замешкались. Им казалось, что в них летят ядовитые шарики, и они в испуге шарахнулись прямо к шетерцам.
— Неплохо, — похвалил Хан. Найт даже обрадовался, но его ждало разочарование. — А раньше твои птичьи мозги до этого не додумались?
— Извини...
— Просто попробуй соображать чуть-чуть быстрее в пять раз.
Найту показалось, что в этом предложении что-то не так, но времени размышлять у него не было.
Со стороны Элисте раздался вопль ярости и боли. Крылья демона вспыхнули, будто спички. Шаманка, дождавшись, когда все свои отойдут, начала использовать силы на полную. В считанные секунды с демоном было покончено.
Найт подумал, что Элисте тоже страшный человек.
— Где Вари?
Этот вопрос Хана заставил сердце юноши пропустить два удара. Он бешено заозирался и нашел Огонька далеко впереди. Натянув лук, он всадил стрелу в крейнца и вновь побежал. К своему ужасу, Найт увидел, как его преследуют не только люди, но и демон.
Откуда он взялся? Как они его пропустили?!
Забыв обо всем, Найт побежал со всех ног.
У крепости ждали шаманки, удерживавшие барьер перед широким проемом в стене, куда заносили раненых и убитых. Но стоило демону бросить в барьер черный кинжал, как тот распался. Одному из кочевников лезвие вошло в спину, и он тут же упал замертво.
К счастью, вовремя подбежавшие к проходу Аури и Нери помогли восстановить барьер, и раненые снова оказались под защитой сияющего занавеса.
Тем временем демон уклонился от меча Кахина, отважно бросившегося в атаку и схватил мальчишку за руку.
Пронзительный крик резанул по ушам Найта. Рука Кахина была оторвана, и из плеча хлестала кровь. Рухнув на землю, юноша едва смог зажать рану. От боли он громко стонал, по его лицу лились слезы.
Демон не глядя оттолкнул паренька ногой и достал из-за пояса еще один кинжал. Но удар был нанесен не им, а другим — с рукоятью из кости дракона.
Отсеченное запястье демона упало рядом с рукой Кахина. Вариан проскользнул мимо и подхватил истекающего кровью юношу, который уже потерял сознание.
Демон грязно выругался и рявкнул:
— Убейте его!
Каждый, кто видел эту сцену, был в ужасе. Стало ясно, что Вариану не убежать. Все произошло слишком быстро!
Губы демона растянулись в торжествующей улыбке, но она тут же превратилась в зловещий оскал.
Огненное заклинание крейнского стихийника было сметено мощной аурой, а стрела с красным оперением, наткнувшись на невидимый барьер, не коснулась Вариана. И с губ Аури, Нае и Хана слетело вовсе не его имя.
Найт наконец остановился. В его голове громко гудело, руки дрожали, дыхание стало хриплым от волнения и бега, а тело так устало, что хотелось просто упасть... Но в груди разлилось спокойствие. Вариан стоял перед ним с Кахином на руках. Очень напуганный, но главное — живой.
— Что ты такое, твою мать?!
Голос демона за спиной показался знакомым. Не он ли недавно катался в грязи?
Найт хотел обернуться, но понял, что его что-то удерживает. Это была рука с острыми когтями, торчащая из его груди.

Глава 51. Шрамы

Он этого не планировал. Хотел просто оттолкнуть Вариана. В какой момент все пошло не так?
Сзади раздался шум, похожий на столкновение чего-то острого с плотью и костями, а потом рука демона была вытянута из груди Найта и отброшена в сторону. Его звал знакомый голос и подхватили чьи-то руки в жестких перчатках. Бронзовый цвет появился в поле зрения, и только спустя несколько секунд Найт понял, что это глаза.
— Найт! Найт, ты слышишь? Слышишь меня, идиот? Не смей мне тут умирать! Ты говорил, что бессмертный! Вот же Бездна! Ты ведь меня не обманул?
Найт бы и хотел что-то ответить кричащему ему в лицо Хану, но было настолько больно, что он не мог издать ни звука. Перед глазами все плыло, но он слышал, как его отчитывают, как бормочет заклинания Аури, как плачет Вариан, как обувь хлюпает по грязи.
Серый свет утра сменился полутьмой. Кто-то нес его, кто-то перетянул грудь чем-то, похожим на его собственный шарф. Сверху доносился звук дыхания, а в бок упиралась пряжка от ремня на броне. Холод касался щеки, а тепло — шеи.
В очередной раз моргнув, Найт увидел над собой бледное лицо Хана.
— Все-таки не обманул, — голос Элияра был непривычным: хриплым и глухим, будто сорванным. Возможно, все дело в акустике темного коридора.
— Это ты видел во сне — как умрет Вариан?
Иногда этот придурок был на удивление сообразительным.
Найт в подтверждение моргнул.
— Надо было сказать мне, — буркнул Хан.
Возразить Найту было нечего. Пусть он не хотел пугать Вариана, не было причин скрывать это от Хана. Так почему же он промолчал?
Лучник сам ответил на этот вопрос:
— Ты решил, что я не поверю. Вот только эта самодеятельность еще глупее твоего помешательства на черном цвете. Ты довел Аури и Вариана до слез! Больше так не делай!
Найт не мог обещать, что не будет вести себя глупо, но решил, что отныне не станет ничего скрывать.
Боль притупилась, божественная сила почти залечила дыру в груди. В отличие от Вариана в том сне, Найту повезло — когти не коснулись сердца, но это все равно было безумно больно.
Наконец Покровитель открыл рот и задал мучивший его вопрос:
— А Кахин?
Хан ответил без радости:
— Жив.
— Но?
— Даже шаманы не могут пришить оторванную руку.
До ушей Найта долетел шепот и вздохи. Больше всех переживали, конечно, шетерцы. Они винили себя в том, что не доглядели за младшим.
— Хан.
— М?
— Я уже в порядке. Отпусти.
Элияр не стал спорить и поставил демона с Черничной горы на ноги. Тот действительно стоял, но идти нормально не мог и дрожал от холода. Цыкнув, Хан перебросил его руку через свое плечо и почти поволок дальше. Перепачканный в крови шарф вернулся на шею владельца, а пальто и две кофты были безнадежно испорчены. Если кто-то возьмется их латать, то лишь зря потратит время.
Вдруг за штанину зацепилась Кисточка и поднялась к Найту на плечо. Должно быть, она с ума сходила, сидя в сумке. Забравшись за воротник своего любимого демона с Черничной горы, ласка тихонько запищала, будто причитая.
— Ну прости, пожалуйста. Знаю, что ты волнуешься. Может, стоило тебе остаться дома?
Найт осторожно погладил белую спинку двумя пальцами и получил в ответ укус. Что ж, он заслужил. Кисточке давно стоило откусить ему нос во сне в отместку за потрепанные нервы.
— Почему мы так долго идем? — спросил Найт через некоторое время.
— Как думаешь, насколько длинная эта стена? — проговорил Хан.
— Она окружает весь город? — предположил Покровитель.
— Точно. Сейчас мы идем в сторону казарм. — Хан усмехнулся и заметил: — А еще мы пропустили завтрак.
Люди рядом издали недовольные звуки. Будто то, что они вообще выжили, не было в тысячу раз важнее какого-то завтрака.
— В казармах полно арконцев, внимательных, как сторожевые псы. Если увидят твои глаза, у нас будут большие проблемы.
— Что ты предлагаешь?
— Ну, выколоть мы их не можем, — задумчиво протянул Хан. — Не можем ведь? Не смотри на меня так, я просто рассуждаю. Завяжем тканью и скажем, что ты ранен. Сможешь ориентироваться с помощью своей чуйки?
— У меня осталось мало божественной силы, но я постараюсь.
— Почти пришли, — сообщил один из солдат.
— Давай сейчас.
Хан остановил Найта, но прежде, чем он успел завязать ему глаза тряпицей, оторванной от своей рубашки, к ним подбежал Вариан. Глаза юноши были красными и опухшими, а вся одежда и руки в крови Кахина. Дрожащим голосом он воскликнул:
— Найт!
Покровитель неловко улыбнулся:
— Ты в порядке? Испугался, навер...
Он замолчал, замерев в объятиях вновь плачущего и заикающегося Вариана.
— Я очень-очень исп-пугался! Ты вдруг замер, я см-смотрю... А из... из тебя торчат к-когти! Найт, было очень больно, д-да?
— Уже все хорошо, правда. Все зажило.
— Это из-за меня! Прости!
— Ты тут не при чем. Тише, все хорошо.
Вариан уткнулся ему в шею, продолжая всхлипывать:
— Сп-спасибо тебе! Без тебя этот урод убил бы нас обоих... Спасибо, спасибо...
Найт похлопывал его по спине и покусывал свои сухие губы. Он чувствовал одновременно радость и неловкость, а сжатая в объятиях грудная клетка все еще немного болела.
— Ну все, сейчас задушишь, — заворчал Хан, отдирая от него Огонька. — Мне нужно спрятать его глаза. Где Аури и Нае?
— Аури ушла с ранеными и целителями. Вот, она передала мазь для мелких царапин. — Юноша протянул Хану баночку, завернутую в коричневую бумагу. — Нае... он какой-то странный, как зашел в крепость. Пошел не с солдатами, а с Аури. Может, его тоже ранили? Я волнуюсь!
— Все с ним будет нормально, — отмахнулся Хан. — Иди и проверь обстановку снаружи.
— Хорошо.
— И вытри сопли, герой.
— Хорошо!
Вариан шмыгнул носом и убежал.
Солдаты и кочевники, получившие несерьезные раны, ушли вперед. Найт, Хан и ласка остались в темном холодном коридоре, освещенном лишь узкими проемами в стене под потолком.
— В Арконе все строго, — объяснял лучник, завязывая Найту глаза. — Здесь не любят кочевников и не доверяют чужакам.
— Чем арконцам не угодили кочевники?
— Ведут разгульный образ жизни, бродяжничают, вызывающе одеваются, занимаются темным колдовством и, конечно, не уважают Каррин.
— Но ведь это ложь! Ну, кроме Каррин...
— Точно. А еще у шаманов предводителями чаще бывают женщины. В Арконе же власть передается только по мужской линии. Согласись, звучит глупо.
— В Арконе есть женщины рыцари?
— Есть, но ими становятся только девушки из семей рыцарей, другим запрещено владеть мечом. Считается, что сражаться достойны только те, в ком течет кровь потомков Посланницы, или дочери знатных семей. Решение об обучении девушек принимает герцог. Тебе известно, что Посланница Каррин в итоге стала женой младшего брата короля Ризы и никогда до своей смерти больше не вынимала меч из ножен?
— Я не знал. — Найт проверил, надежно ли держится повязка, и обернулся. — А откуда знаешь ты?
— Рассказал кое-кто. Идем.
Хан придерживал Найта, чтобы его ранение и беспомощность выглядели правдоподобно. Божественная сила позволяла ощущать энергию живых существ и в особенности магов, так что Найт видел что-то вроде размытых силуэтов.
Играл он хорошо. Его шаги стали вялыми, а по внешнему виду можно было понять, что он терпит сильную боль. Кисточка притаилась в складках шарфа и притихла.
Судя по звукам, они вошли в какой-то зал, в котором собралось много народу. Найт почти привык к запаху крови, но здесь он был слишком густым.
Со всех сторон доносился лязг железа, стук шагов по каменному полу, грохот какой-то мебели, ругань и стоны усталых солдат. Резкий запах пота контрастировал с едва уловимым ароматом магии Хана, который он скрыл от людей. Найт пытался сосредоточиться на этом аромате леса, поля и ветра, но у него все равно закружилась голова.
— Я думал, что на этот раз точно помру, а эти сволочи вдруг отступили! — то ли радовался, то ли негодовал один мужчина.
— Какого хрена?! — возмущался другой. — У нас что, закончилось вино?
— Оно закончилось еще вчера-а, — лениво протянул кто-то.
— Мать вашу! Твари погнули мои доспехи!
— А где ребята из отряда Сина? Вы их видели?
— Брат, весь его отряд сгорел в той вспышке...
— Да как же так? Я... я ведь видел их всего полчаса назад!
— Что за дерьмо? Почему на этих шаманах ни царапины, но столько крови?
Хан вел Найта мимо людей, чья энергия виделась едва заметными пятнами в темноте.
Рядом кто-то пробасил:
— Вот и разведчики. Эй, а где остальные? Что с вами случилось?
— Тебя это волнует? Из твоего плеча все еще сочится кровь!
Послышался молодой женский голос:
— Давайте я немного подлечу. Я знаю цели...
— Еще не хватало, чтоб меня врачевала ведьма! Лечи своих!
— Если не хочет, пусть дальше истекает кровью, — мелодичный голос Элисте звучал холодно. — Они обращаются к ведьмам, только когда их кишки вываливаются наружу.
— Ты!..
— Я не позволю так разговаривать с моими людьми. Не забывайте, что мы пришли помочь. Такими темпами Аркон падет из-за вашей тупости.
— Закрой свой рот, сука! Вас никто не звал!
Этот крик поддержали другие солдаты:
— Нам не нужны бродячие псы, чтобы защитить город! Убирайтесь!
Не нужно было смотреть на эту сцену, чтобы почувствовать напряжение в воздухе. Некоторые повскакивали со своих мест и окружили небольшую группу из не более чем десятка человек, в которой были как кочевники, так и шетерцы.
Найт сжал губы. Как же ему хотелось возмутиться! Почему арконцы такие гордецы? Чем вызвана эта неприязнь? И если здесь такая обстановка, то что будет в Шетере? Правильно ли ребята поступили, заключив союз с демонами?
— Чем крутить перед нами хвостами, лучше бы работали на кухне или выметались!
— Бродячие суки любят арконских мужчин. Видимо, им не хватает своих.
— Ха-ха-ха! Попробуй укротить такую — она тебе все в штанах откусит!
Арконцы захохотали.
— Просим прощения, но нам не нравятся бродячие собаки. Мало ли, какую заразу они принесут.
— Верно. Один герцог уже пал жертвой такой заразы.
— А может, она ему просто все откусила?
Новый взрыв хохота чуть не оглушил Найта. Он чувствовал отвращение от слов рыцарей и хотел расспросить Хана, но боялся привлечь внимание. Они стояли за спинами других, и Элияр крепко держал его за предплечье. Настолько крепко, что было очевидно, в какой он ярости.
Элисте молчала, пока арконцы веселились. Она могла бы сжечь всех до тла щелчком пальцев, но сохраняла спокойствие. Найт чувствовал, что магия будто дремлет в ее теле, окутывая его мягким янтарным сиянием.
— Кочевницы сражаются бастардами. Может, вы их еще и рожаете?
— Говорят, та шаманка, приворожившая Его Светлость, родила одного.
— Это лишь слухи. Столько лет уж прошло. Нечего сочинять.
— Не бывает дыма без огня! В любом случае, одна из ваших распутниц виновата в смерти герцога Александра. Не думайте, что в Арконе вам хоть когда-нибудь будут рады. Зовитесь вы хоть воинами, хоть целителями, все равно вы ведьмы и колдуны!
— Я воин и целительница, — громкий голос Аури прозвучал от входа в зал. — За ваш треп могу отрезать вам языки, а потом подлечить.
Толпа взорвалась криками. Самым громким был голос человека, обвинившего шаманку в смерти герцога:
— Бесстыжая ведьма!
— А за что мне должно быть стыдно? За своих братьев и сестер, отдавших сегодня жизни ради Аркона? Или, может, за свое происхождение? Должна ли я стыдиться своих знаний и магии или того, что я сильнее любого из вас?
Найт мог представить, как сейчас выглядит Аури. Высокая, с гордо поднятой головой, мускулистая и невероятно красивая с ее яркими шоколадными глазами и полными алыми губами. Она в легких доспехах кочевников и обуви большого размера, на талии висит один меч, а за спиной второй; кинжал на поясе и сумка через плечо, полная всевозможных снадобий; одежда вся в пятнах засохшей крови, на руках шрамы от клинка, под ногтями грязь и запекшаяся кровь; властный взгляд приковывает к месту и заставляет внимать ее словам.
Может, Элисте молчала и ждала, потому что хотела, чтобы все увидели и услышали именно Аури?
— Ну так что, мне нужно достать свой бастард и продемонстрировать, за что меня прозвали на границе бешеной шаманкой? Или вы наконец закроете свои рты и послушаете новости о младшем брате вашего нового герцога?
Арконцы молчали. Найт был уверен, что их яростные взгляды могли бы прожечь дыру в ком-то другом, но не в Аури.
— Что с лордом Греем? — спросил кто-то из рыцарей.
— Он мертв, — ответила девушка. — Из отряда Соколов, отправившихся за стену, вернулся лишь один.
После ее слов воцарилась тишина, а потом арконцы разом заголосили:
— Мертв?! Да быть не может!
— Ты врешь! Кто это сказал?
— Где его тело? Ты его видела? Если нет, то, возможно, граф еще жив!
Аури вздохнула и прошлась по залу. Остановившись напротив стола, она схватила кувшин с водой и принялась пить большими глотками. Только выпив половину, она поставила его и села рядом на стол, а затем начала расстегивать ремешки брони.
В Арконе тоже имелись свои воительницы. Сильные, ловкие в обращении с глефами и мечом, отличные наездницы и гордые леди. Они, без сомнения, способны, спрыгнув с коня, переодеться в платье и сплясать на балу. Но едва ли хоть одна из них с таким спокойствием может снимать свои грязные доспехи в присутствии толпы мужчин, ожидающих от нее ответа, или прикончить демона в одиночку.
Не мог и никто из этих храбрецов, называвших кочевников бродячими собаками.
— Вашего графа принес выживший Сокол. Но он умер раньше, чем попал к нам, — сказала Аури. — К сожалению, шаманы не воскрешают мертвых.
— Что случилось?
— Крейнцы как-то прознали о планируемой диверсии в их лагере и устроили засаду со стаей волков.
Мужчины молчали. Любой, кто хоть раз видел демонических тварей, мог представить, что станет с людьми, которых они убьют. Будет удачей найти хотя бы кусочек, чтобы похоронить.
Младший внук старого герцога был отважным воином и хорошим человеком. Среди рыцарей у него была хорошая репутация, а простые солдаты почти боготворили его. Никто не знал арконца, умевшего лучше лорда Грея обращаться с глефой, никто не знал мужчину образованнее его. И хотя по характеру он был мягок и не рвался к власти, большинство людей хотели видеть будущим герцогом именно его.
— Это невозможно, они не могли узнать о плане графа, — проговорил мужчина, спрашивавший о теле погибшего. — Я не поверю, что его больше нет, пока сам его не увижу! Если предатель попадется мне в руки, я сверну ему шею!
— Такую мразь лучше бросить сторожевым псам!
— Лорд Грей вчера спас мне жизнь! Он герой! Мы не можем оставить безнаказанным предателя и тех, кто убил нашего командира!
— Ну и как его найти? Эта крыса, должно быть, хорошо прячется.
— Его Светлость этого так не оставит! Он отомстит за брата!
В огромном зале было не меньше двух сотен человек, сидящих на лавках, столах, стульях и просто на полу, стоящих, навалившись на каменные стены и греющихся у большого камина. Погибшие Соколы были знакомыми или друзьями некоторых из них. Натренированные ребята, лучшие из лучших, умерли такой ужасной смертью... Случившееся стало общим горем для всех.
Поднявшийся гул голосов стих, когда последняя часть доспехов, которые Аури снимала и бросала на пол, громко брякнула. Зашуршала задубевшая от крови теплая мантия. Найт улыбнулся, думая об изумленных лицах арконцев, которые увидели под ней одетую в чистую бежевую рубашку красивую девушку с плавными изгибами крепкого тела, высокой грудью и тонкой талией.
Красота Элисте была мягкой, ее движения легкими, а тело стройным и гибким. Если она походила на кошку с обманчиво ласковым взглядом, то Аури напоминала дикую кобылицу. Ее предназначением было резвиться в полях среди цветов и трав, купаться под теплым летним ливнем, очаровывать своей грацией, а потом скрываться от взгляда путников за холмом, словно видение. Вместо этого она, покрытая кровью и грязью, пришла в холодные края, где зима длится полгода, и где никто не любит прекрасных диких лошадей.
Девушка встала и заговорила:
— Я Аури из племени Белого дракона. На границе меня знают как бешеную шаманку, а в племени зовут волчицей. Моя наставница — Элисте, спасшая тысячи жизней в Шетере и вместе с другими моими братьями и сестрами убившая сотни демонов. А только что она сожгла троих в одиночку. Если вы все еще считаете, что наша помощь вам не нужна, мы уйдем, а вы умрете через день или два без ведьм и колдунов.
Она подняла свою броню и мантию и вышла из зала, оставив после себя легкий аромат трав.
— Моя ученица все доходчиво объяснила. — С улыбкой в голосе сказала Элисте, не скрывая своей гордости. — Старый герцог — да найдет он мир лучше этого — принял нашу помощь. Если вы не уважаете его решение и не хотите доверить нам свои жизни, как товарищам и целителям, то мы уйдем.
— А вместе с ними уйдем и мы! — заявил один из шетерских солдат, мужчина с короткими рыжеватыми волосами и бородой. Найт помнил его по голосу. — Я, капитан Юриан Грин, даю слово! Кочевники — наши братья и сестры. Всю Эпоху Бедствий мы сражаемся и умираем вместе. Передайте это остальным.
Элисте направилась к выходу из зала, за ней последовали шаманы и шетерцы. Арконские рыцари молча освободили им путь.

        
      
Твердые шаги Аури гулко звучали в коридоре древней крепости. Дикая ярость переполняла девушку, каждая мышца была напряжена до предела, а в груди образовался ком. Это были ядовитые слова, которые она не произнесла, потому что все могло закончиться дракой.
— И они благородные арконцы? — Аури сердито ворчала себе под нос. — Как-то герои измельчали в наше время. Вот же сволочи! Жалкие сплетники!
Лазарет, где она вскоре оказалась, был полон народу. Шаманы и обычные лекари всеми силами пытались облегчить страдания раненым и умирающим. Кого-то удавалось спасти, кого-то нет. Сильный запах крови будто захватил помещение и всех, кто в нем находился, в плен кошмаров. Тяжелый спертый воздух давил, как скала, вызывая головную боль. Кто-то не выдержал и решил впустить немного свежего снаружи. Внутрь в тот же миг ворвался холодный ветер с отвратительным запахом гари.
Человек закрыл окно и поежился. Пахло не просто чем-то горелым. Любой, кто знал вонь сжигаемой плоти и перьев, не мог ошибиться: пылали трупы демонов.
— Как у него дела? — спросила Аури, подходя к одному из брошенных прямо на пол за неимением свободного места плащей.
Араи с головы до ног внимательно осмотрел сестру и только после ответил:
— Жить будет. Мы вовремя остановили кровь.
Аури перевела взгляд с лица брата на бледное словно бумага лицо Кахина. Сейчас он спал, напоенный обезболивающим отваром и укутанный в теплое покрывало. Маленький, жалкий, еще совсем мальчишка. Уже без руки.
Араи спросил:
— Ты расстроена?
— Это не то слово. — Аури смотрела на спящего юношу, крепко сжимая в руках свою броню. — Он дурак: полез на врага, который был ему не по зубам. Сам виноват! Я просто... злюсь, что не я убила того демона.
— Что сказали арконцы?
Араи невозможно было обмануть, он хорошо знал свою сестру и легко читал ее эмоции.
— Я ожидала другого приема, — сказала Аури, не вдаваясь в подробности.
— Мы все знали, когда шли сюда. Есть подозрения, что это дело рук нового герцога. Еще когда был жив старик, он выступал против нас. Теперь, выгнав кочевников, он проявит неуважение к решению деда и оскорбит его память, так что остается лишь действовать скрытно. Но мы все равно останемся, верно?
— Да, братец. Я видела Хана, пока говорила с арконцами. Думаю, они с Найтом уже вправляют этим придуркам мозги
— И Найт тоже? — удивился Араи. В его голове образ добрейшего Покровителя и словосочетание «вправлять мозги» никак не хотели соединяться.
— Наш Найт подрос с того раза, как ты его видел. — Аури будто хвасталась успехами еще одного младшего брата.
— А что Хан?
— По-прежнему дурак. Но мне кажется, их отношения улучшились.
Араи хмыкнул и вдруг хлопнул себя ладонью по бедру:
— Точно! Нае ведь все еще тут!
— Где? Ты осмотрел его спину?
— Нет. Он все время помогал переносить раненых и ни на минуту не присел. Я и не знал, что у него что-то со спиной. Иди и отругай его, сестра!
Аури цыкнула и, сердито сдвинув брови, пошла в указанном направлении.
— Почему все мужики такие идиоты, а? — негодовала она на родном диалекте. — Один безрассудный, другой тупица, третий плакса, четвертый постоянно всех пугает до полусмерти, а пятый вообще не заботится о себе!
Нае нашелся в самом дальнем углу лазарета. Он помогал удерживать солдата, на которого не подействовали усыпляющие печати и травы. Несчастному вытаскивали осколки из спины и зашивали раны. Обезумевший от боли, он кричал и вырывался так, что с ним едва справлялись трое мужчин.
Иногда даже шаманские средства не помогали. Такое случалось с сильными магами. Причиной могла быть слишком мощная внутренняя энергия человека, которая в шоковом состоянии превращалась в барьер и отвергала любое воздействие.
Зажатая в зубах мужчины тряпица пропиталась потом, слюной и кровью. Наконец была зашита последняя рана, и он смог вздохнуть. Товарищи уложили его на живот, а худенькая шаманка, окровавленные руки которой тут же обмыл водой маг-стихийник, принялась накладывать повязки с мазью.
Видя, что Нае отошел в сторону и вытирает со лба пот, Аури окликнула его:
— Эй, герой. А сам-то лечиться собираешься?
Помогавшие держать раненого арконцы встревожились:
— Ты ранен, брат?
— Иди с ней, а мы тут сами разберемся.
Нае кивнул и подошел к Аури, которая заметила его усталость и еще большую, чем обычно, отстраненность. Льдисто-голубые глаза были непроницаемы.
— Ты ведь большой мальчик, должен сам думать о себе. Я остановила кровь, но твоя рана очень большая, ее нужно срочно лечить.
Нае не произнес ни единого слова против и лишь попросил:
— Давай не здесь.
Аури пошла за ним к выходу из шумного лазарета.
— Куда мы?
— Здесь есть комнаты, где живут местные лекари и целители-шаманы. Сейчас там никого нет.
Пройдя по длинному холодному коридору, они вошли в большую общую залу, старые дубовые столы в которой были завалены травами, баночками с мазью и пустыми котелками, еще источавшими запах отваров. На полу громоздились стопки книг, исписанные мелким непонятным почерком листы и магические камни. Полки шкафов пестрели всевозможными склянками и ящиками. От высоких окон с грязными стеклами исходил тусклый свет, который падал на потертые занавески и камин на противоположной стороне с едва тлеющими углями. От стены у входа к противоположной тянулись веревки. Проходя под сохнущими трававами и бинтами, люди могли задевать их макушками. В конце зала были двери, ведущие в спальни, где лекари после тяжелого дня забывались тревожным сном.
Аури подбросила дров в камин и усилила жар огня печатью. Переложив со стула на одну из книжных стопок чью-то одежду, она сказала Нае раздеваться и садиться, а сама пошла мыть руки и рыться в многочисленных снадобьях и мазях. За ее спиной шуршали ремни доспехов, теплая куртка, вся в засохшей крови, и завязки на рубашке.
Вдруг Нае остановился. Следившая за каждым его движением Аури обернулась с баночкой мази в руках.
Заметив на себе ее взгляд, Нае, кажется, впервые не знал, что сказать:
— Ты не... Думаю, я могу справиться сам.
— Я даже не стану отвечать. Снимай рубашку.
Может, ей показалось, но взгляд Нае после этих слов совсем немного потеплел.
Его пальцы вновь дернули шнурок на груди, и он стянул рубашку через голову. Аури непроизвольно задержала дыхание.
Нет, конечно, она видела и лечила множество мужчин без рубашек и даже без штанов и относилась к этому абсолютно спокойно, ведь такова работа целителя. Но смотреть вот так на тело Нае, освещенное огнем с одной стороны и тусклым дневным светом с другой, казалось чем-то интимным.
Его кожа была на пару тонов светлее, а волосы русыми и более жесткими, чем мягкие локоны Аури. Безусловно, северянина в Нае было больше, но нельзя не заметить характерные для кочевников приподнятые внешние уголки глаз, более широкий нос и длинные ресницы. А еще эту немного дикую энергию человека, не привыкшего жить по строгим правилам.
Аури подумала, что эти мускулистые руки и крепкая грудь невероятно хороши. А если провести ладонью вниз до талии и притянуть его к себе, ее нос окажется как раз на уровне его кадыка, а лба коснется горячее дыхание.
Неужели ему не холодно в не прогревшейся комнате? Какая его кожа на ощупь? Каково слышать его размеренное дыхание у себя над ухом и ощущать вибрацию в груди, когда он говорит?
Мысли Аури пустились в бешеный галоп. Придя в себя, она крепко сжала банку с мазью и мысленно отвесила себе подзатыльник:
«Бессовестная! Его надо лечить, а не лапать! И разве я все уже не решила? Просто надо вести себя с ним так же, как и с любым другим, — спокойно и уверенно».
— Повернись спиной к огню и сядь.
Мужчина бросил рубашку на пол послушно сел.
Шаманка ахнула. Ткань успела присохнуть к ране, а Нае просто разко сорвал рубашку, из-за чего вновь открылось кровотечение. Вся спина была в уже свернувшейся и свежей крови, которую предстояло смыть.
Аури налила в миску кипяченой воды, сняла чистые бинты с веревки и принялась за работу.
— Зря ты так оторвал. — Она вздохнула. — Да и мне надо было сначала проверить. Должно быть, очень больно... Прости.
— Все нормально. Там я почти ничего не чувствую.
Сначала Аури усомнилась в его словах, списав все на простую браваду, но потом поняла. Вся спина Нае была покрыта шрамами, выделяющимися белесыми полосами на смуглой коже. Некоторые были длиной не больше ладони, а другие тянулись от одного бока до другого, наискосок или даже от лопаток до поясницы. Продолжая смывать кровь, девушка находила все больше и больше рубцов и, только закончив, поняла, что все это время ее руки дрожали.
Миска с грязной водой и тряпицей стукнулась об стол. Аури чуть не расплескала содержимое и уронила на пол несколько баночек, неловко дернув рукой. Много вопросов возникло в голове, но Аури не задала ни одного.
В конце концов взяв себя в руки, подержав изогнутую иглу над огнем и вдев нить, она была готова зашивать рану, которая, выглядела даже не такой пугающей, как эти шрамы.
Осторожно проведя пальцем по рубцу у самой шеи, Аури произнесла:
— Так много...
Нае шумно выдохнул. Все время, пока она смывала кровь, он сидел неподвижно и очень тихо, а теперь даже вздрогнул. Наверное, руки Аури были слишком холодными, а прикосновение неожиданным.
— Здесь ты чувствуешь? — Девушка мягко провела подушечками пальцев вдоль раны. — А здесь нет?
Нае утвердительно промычал.
Раньше Аури ни разу не видела его без рубашки. Он всегда следил за своим внешним видом, его манеры были подстать аристократу, а тайны хранились за семью замками.
Кочевница осторожно спросила:
— Откуда они?
Нае молчал несколько секунд, а потом ровным тоном ответил:
— Кнут. Нож. Что-то еще. Это было давно.
Аури держала иглу, не решаясь начать зашивать. Очевидно, на исполосованной спине останется еще один шрам. А кто и как лечил старые раны? Лечил ли вообще?
— Кто... это сделал?
Нае ответил после небольшой паузы:
— У моих родственников был скверный характер. А я часто говорил что-то не так или появлялся не в том месте и не в то время.
Аури ощутила ни с чем не сравнимую ярость. Ей захотелось выпороть этих людей до полусмерти и посыпать их раны солью. Очевидно, что Нае долго терпел такое обращение. Поверх некоторых шрамов были видны другие, полученные позже. Намного хуже то, что это дело рук не чужих людей!
— Нае...
— Я не хотел, чтобы кто-то видел это, — мягко проговорил он. — И ты тоже.
— Больше никто не знает?
— Только Хан.
«Тогда почему мне нельзя?» — подумала Аури, но с ее губ слетели другие слова:
— Здесь нечего стыдиться.
— Мне не стыдно. Просто нравится думать, что их нет. — Пальцы правой руки Нае легонько коснулись ее запястья. — Не бойся. Шей. Мне не будет больно.
Но Аури не послушала. Прежде чем начать, она посыпала на рану обезболивающего порошка. Каждый стежок был сделан с максимальной аккуратностью. Еще ни с кем она не возилась так долго, сдерживая дрожь в руках и желание обнять эти широкие плечи, погладить подбородок и запустить руку в густые волосы.
Когда рана была обработана и перевязана, а заживление стимулировано лечебной печатью, в комнате стало очень жарко от камина. По шее Нае скатилась капелька пота, привлекая взгляд горячих шоколадных глаз девушки. Желание утешить в них смешалось с другим, совсем неуместным желанием. Контроль был окончательно потерян.
Аури хрипло произнесла:
— Тебе нужна новая одежда. Я принесу что-нибудь из вещей Араи.
По сути она просто сбежала.
Постель брата с лежавшим на ней знакомым покрывалом без труда нашлась в комнатах кочевников. Аури откопала в сумке с одеждой самую большую рубашку темно-синего цвета с простой вышивкой на рукавах. Спавший на кровати рыжий песик открыл глаза, тявкнул и радостно завилял хвостом.
— Июль.
Аури рассеянно погладила его и вернулась в общий зал.
— Вот, это должно подойти.
— Спасибо.
Но она не отдала рубашку в протянутую руку:
— Я помогу.
— Сначала я помоюсь. — Нае пристально смотрел в глаза шаманки. — Спасибо за заботу. Тебе тоже надо отдохнуть.
Протянув руку, он невесомо коснулся почти заживших царапин на ее щеке и улыбнулся.
Аури пришла в голову мысль, что Нае заменил его тайный брат-близнец. За полчаса он улыбнулся больше одного раза!
Она позволила забрать рубашку и смотрела, как мужчина подбирает с пола броню и одежду, снова улыбается и уходит.
Оставшись одна, девушка слушала треск дров в камине и вдыхала запах трав, от которого у нее вскоре закружилась голова.

Глава 52. Достаточно

Аури ошиблась. Хану было неинтересно вправлять мозги паре сотен арконцев, чьим мнением легко и давно манипулировали. Поскольку старый герцог скрепя сердце все же впустил кочевников и позволил им не только лечить солдат, но и выходить на разведку, после его смерти стало очевидным, что это Роан Аркон или кто-то из его приближенных испытывает лютую ненависть к шаманам.
Когда вместе с Найтом Хан незаметно покинул общий зал, в коридоре их поджидал капитан Юриан Грин.
— Я думал, что вы захотите вмешаться, — сказал он.
Хан пожал плечами:
— Хотел, но передумал, когда пришла Аури.
— Эта девушка и правда удивительная.
— В нашей маленькой группе обычных людей нет.
Грин усмехнулся.
— Леди Изабелла предупреждала об этом. — Он посмотрел на Найта. — Нет другого способа спрятать глаза?
— Мы пробовали разные средства. Они не меняют цвет.
— Жаль. — Грин вздохнул и махнул рукой. — Идемте. Пока тихо, лучше успеть поспать.
Покинув стены крепости, они оказались на шумной улице. Атака только закончилась, а рыцари и рабочие уже готовились к следующей. Работали посменно: пока одна часть отдыхала в общем зале или отсыпалась в казармах, другая чистила оружие, собирала трупы и готовила орудия к бою.
До начала осады арконская армия насчитывала чуть больше двух тысяч рыцарей, владевших глефой, семьсот мечников, две тысячи простых солдат с разным оружием, около восьми сотен стрелков и триста артиллеристов. Из всего сотни магов большинство были водными стихийниками или сторонниками, знавшими лишь один или два вида магии. В то же время в шетерской армии было не менее тысячи магов и десять тысяч солдат. Но Аркон находился в очень выгодном положении, к нему было нелегко подступиться. С момента, как эти стены были построены, еще никто не смог преодолеть защиту города.
Грин проводил двоих парней в уютную комнату с четырьмя кроватями. Здание в три этажа отапливалось большой печью, тепло от которой расходилось по полостям в стенах.
— Кто-то оставил здесь вещи, — заметил Хан.
— Это казарма Соколов. Теперь она почти пуста, — сказал Грин, окинув комнату печальным взглядом. — Личные ценные вещи уже забрали отсюда и передадут близким погибших. Остальные можете оставить себе или кому-нибудь отдать. Они всегда нужны.
Соколами назывались группы прошедших специальную подготовку солдат. Все они были сиротами, еще в подростковом возрасте отобранными из приютов и семь лет обучавшимися под руководством лучших рыцарей.
Соколы владели глефами, мечами, луком и многим другим оружием, прекрасно умели скрываться и выполняли самые сложные и опасные задания. Относились к ним почти как к дворянам. А если они собирали много заслуг, то могли получить не только имение в герцогстве и большую пенсию по окончанию службы, но и титул. Зачастую их посвящали в рыцари и приглашали на праздники как почетных гостей. Быть Соколом в Арконе значило почти то же, что состоять в гвардии короля Ризы.
Раньше в казарме жило почти три сотни молодых мужчин, полных сил, энергии и надежд на будущее. Теперь осталось втрое меньше. Большинство погибло на стене, стоя в первых рядах защитников города, а двадцать человек вместе с графом пали жертвами волчьих зубов и когтей.
— Сюда поселили часть моих ребят, — сказал капитан Грин. — Вашу группу здесь не потревожат. Остальным я передам, где вас искать. Не опоздайте на ужин в шесть.
— Хорошо, — кивнул Хан и отсалютовал. — До вечера, капитан.
— До вечера, лейтенант.
Юриан улыбнулся и ушел.
Оказавшись вдали от посторонних глаз, Найт наконец снял повязку и прищурился:
— Здесь только четыре спальных места.
— Аури останется с братом. — Хан плюхнулся на кровать у окна и принялся снимать броню. — Заметил кое-что?
— Ты про поведение арконцев?
Найт снял с плеча Кисточку и отпустил ее побегать по комнате. Вскоре ласка уже охотилась на мышь за комодом.
— Я про того, кто все это затеял, — пояснил Хан.
— Герцог?
— Возможно. Но должен быть кое-кто еще.
Задумавшись, Найт тоже сел на кровать напротив и скинул продырявленное пальто прямо на пол.
— У него ведь есть мать!
— Точно, — кивнул Хан. — Дочь старика.
— Она должна больше всех ненавидеть шаманов. Это сделала она?
— Я почти уверен. Арконцы боятся ее.
— Неужели она такая... — Найт замялся, стараясь подобрать правильное слово.
— Страшная? Ну, каких-то десять лет назад ее считали первой красавицей Аркона. Ее мать была старшей сестрой нынешнего короля Ризы. Она влиятельна и богата. Все арконские дворяне у нее под каблуком.
— Откуда ты столько знаешь?
Хан загадочно улыбнулся:
— У меня хорошие связи.
— Как Изабелла?
— Верно. Она, кстати, племянница этой стервы. А точнее, ее покойного мужа.
Найт попытался нарисовать в голове семейное древо арконских правителей.
— Все дворяне имеют столько родственных связей?
— Не все. Есть и те, кто вступает в брак с обычными людьми. И есть изгои, с которыми никто не хочет иметь дело. Кто-то богат и уважаем, а у кого-то нет даже права называться своей фамилией. — Хан развел руками и иронично усмехнулся. — Общество аристократов — та еще змеиная яма.
Найт опустил взгляд, размышляя над его словами.
— Все как у Покровителей, — пробормотал юноша.
Хан скинул ботинки и завалился на кровать, подложив руки под голову.
— Значит, божества не очень-то отличаются от нас, жалких смертных. Такие же эгоисты и трусы. Если хотят, воюют с демонами. Если им лень, оставляют нас на произвол судьбы.
— Вы не жалкие, — возразил Найт. — Не все так думают.
— Например?
— Лейсан.
— Правда? И почему же она не здесь? Могла бы хоть поливать горящие дома дождиком.
— Все сложнее, чем кажется.
Найт уставился на свою правую ладонь, а Хан хмыкнул и повернулся к нему спиной.
— Все очень просто. Людям нужно полагаться на самих себя, а не на чудеса и Покровителей. Может, арконцы тоже скоро это поймут, потому что их Каррин не придет.
Вскоре дыхание Хана замедлилось. Он легко уснул после всего, что произошло, словно это было для него обычным делом.
Сняв верхнюю одежду, Найт перебрал вещи, оставшиеся после бывших хозяев комнаты. Его сумка, наверное, все еще лежит в конюшнях. Позже надо будет забрать ее, а пока Найт нашел чистую серую рубашку и черные брюки.
Помыться можно было на первом этаже. Прошлепав босиком по мокрой холодной плитке, Найт оставил одежду на крючке и зашел в одну из тянувшихся в ряд кабинок без дверей. Под потолком помещался металлический бак, куда набиралась вода. В стене была полость, шедшая от самой печи и подогревавшая воду. Топили обычно по вечерам. А сейчас не только вода в баке, но даже воздух во всем здании был холодным.
Дрожа, Найт потянул за ручку, сдвигая заслонку. Из дырочек в дне бака полилась вода. Тихонко вскрикнув, когда ледяные капли потоком обрушились на него, Найт схватил кусок травяного мыла и принялся отмывать с себя кровь и грязь. Зубы отбивали дробь, а ноги будто примерзли к полу. Он с удовольствием дождался бы вечера, теплой воды и прогретой комнаты, но тогда здесь будет много людей.
Закончив намыливать голову, Найт настроился, стиснул зубы и вновь потянул за ручку. Вода хлынула потоком и исчезла в щелях в полу.
— Ух-ух!
Холод добрался через кожу к костям. Все тело ломило. Найт не использовал ауру для защиты от холода, опасаясь, что кто-то ее почувствует. Смахнув с волос воду, он завернулся в полотенце, прихваченное из комнаты, выдохнул облачко пара и замер.
Магические камни тускло освещали душевую, но вдруг и этот свет погас. Звуки капающей воды сменились на шум множества отдаленных голосов и шаги по скрипящему снегу. Потолок превратился в звездное небо.
— Что будет, если он не сможет разорвать контракт?
Найт обернулся на голос и увидел Аури. Она стояла у крепостной стены и смотрела на замок, возвышающийся над другими зданиями огромного города.
«Видение! Уже даже не сон!» — догадался Найт и огляделся. Он точно был в Арконе.
Хан и Нае, которых спрашивала Аури, молчали.
— Столько сил потрачено зря. Если бы Элисте согласилась, все могло быть иначе, да?
— Не думай об этом, — сказал Нае. — Это не твоя вина и не твоего народа.
— Надо было убить его, — низкий и грубый голос Хана был едва узнаваем. — Что? Ты ведь и сам хотел. Аркон сдался! — закричал Элияр. — Он стоял две тысячи лет и сдался из-за одного ничтожного предателя и тупого Покровителя! Мы должны были это предотвратить! Ты должен был!
Найт впервые увидел бурю эмоций в обычно спокойных, как водная гладь, глазах Нае:
— Тогда, может, и тебе не стоило отказывать Кирану?
— Ребята, не надо! — попыталась остановить их Аури. — Нам уже пора уходить!
— Может, Вариан был бы жив, — продолжал Нае. — Может, нам не понадобились бы идти к демонам. Может, кочевники согласились бы последовать за Посланником! Так чья это вина?!
Хан молчал.
— Ну, скажи мне! Чья это вина?
— Что я могу сделать теперь..? — В опущенном взгляде и ссутулившейся фигуре Хана не было ни капли высокомерия и упрямства, как будто слова друга что-то окончательно сломали в нем. — Вари уже не вернуть...
Возможно, это была лишь игра света, или по его щекам и правда катились слезы. Найт не смог разглядеть, потому что Хан закрыл лицо руками.
— Я устал... Хочу сбежать далеко отсюда или умереть в бою! Хотя бы отправлю в Бездну побольше демонов!
— Не говори так! — воскликнула Аури со слезами в голосе.
— Я не очистил, а лишь больше запятнал имя отца! И что мне делать дальше?
Сломленный. Именно этим словом можно было его описать. Разве человек, который спал, вальяжно развалившись на кровати, и нагло ухмылялся, словно ему неведомы ни страх, ни стыд, и этот сдавшийся и потерявший цель в жизни молодой мужчина с потускневшими, как у старика, глазами — один и тот же Хан Элияр?
Найт не мог в это поверить.
— Киран найдет способ разорвать контракт с Роаном, — сказал Нае. — Покровители сделают все возможное. И не забывай, что еще есть Изабелла, армия Шетера, Ризы и Джейриа. Если хочешь оправдать отца, ты должен жить и бороться дальше.
— А что Аркон?
— Я верну его. Клянусь!
Иннае положил сжатую в кулак руку на грудь, где билось сердце.
Пытаясь уложить весь их разговор в голове, Найт сделал один вывод: нельзя допустить, чтобы Киран заключил договор с новым герцогом. Надо торопиться.
Видение исчезло так же внезапно, как появилось. Демон с Черничной горы снова стоял в кабинке, закутавшись в полотенце и дрожа. Словно кто-то подгонял его кнутом, он быстро вытерся, оделся и побежал в комнату на третьем этаже.
Прошло больше времени, чем ему показалось. Снаружи вечерело. Вариан и Нае уже пришли и успели где-то помыться и переодеться. Здесь была даже Аури, не спешившая возвращаться к брату.
Уже бодрствующий Хан удивленно вскинул брови.
— Где ты был? Почему без повязки? О, так долго перышки отмывал? — Но тут он заметил взволнованый взгляд и растрепанный вид Покровителя, не успевшего толком застегнуть рубашку. — Что не так?
Найт быстро пересказал суть видения. На этот раз в его словах никто не усомнился.
— Похоже, придется пропустить ужин, — хмыкнул Хан. — Эй, предсказатель, оденься потеплее — у тебя губы синие.
В руки Найта прилетели его свитер и пальто. Видимо, кто-то из ребят принес сумки.
Покровитель понятия не имел, как убедить Кирана. Вряд ли он поверит в предвидение. Даже слушать не станет. Но вместе они обязательно что-нибудь придумают.
Вновь нацепив броню и взяв обычное оружие, северяне покинули казарму никем не замеченные. Вариан, которого Хан отправлял на разведку, вел их по улицам в сторону замка. За пару часов он, разумеется, не успел осмотреть даже четвертую часть города, но зато скопировал с помощью магического камня несколько карт и схем расположения войск.
Магия Хана заглушала их шаги, а потом полил ледяной дождь, и даже она не понадобилась. Как и ожидалось, погода в Арконе была непредсказуемой.
Улицы города оказались пустыми, но в ремесленном квартале, находившемся неподалеку от стены, кипела работа. Стук молота и гомон голосов напоминали биение сердца и дыхание громадного зверя, готовящегося к атаке. Город не собирался сдаваться и продолжал ждать Каррин. Можно было услышать, как за работой люди пели о ней песню.
Наконец Найт со своей командой отчаянных, собравшихся противостоять стихийному бедствию по имени Киран, добрались до замка. Он был огромен и представлял собой смесь архитектуры времен Великой войны с новыми постройками не старше пары сотен лет. Видно было, что некоторые части перестраивались, добавлялись стены и окна, был убран старый деревянный мост и заменен на красивый каменный. Но толстые цепи остались висеть на стене в качестве напоминания о прошлом.
Стражники дежурили у широких железных ворот с двумя гербами Аркона в виде взмывающего в небо сокола с глефой в когтях и розой в клюве. Глаза у птиц были сделаны из крупных арконитов. Страшно представить, сколько такие могли бы стоить на аукционе или на черном рынке.
Под прикрытием иллюзии Хан и Нае ловко вырубили четверых стражников, а Аури добавила печати сна для закрепления эффекта.
В замок оказалось удивительно легко попасть. Почти все рыцари из стражи герцога были отправлены к стене, а те немногие, что встречались по пути, даже не успевали поднять шум. Пять силуэтов под прикрытием тьмы бесшумно скользили по запутанным коридорам. Найт шел впереди. Его будто вела тонкая нить: каждый поворот, каждая стена, каждая распахнутая дверь казались знакомыми.
Пройдя большой зал с длинным столом, тяжелыми занавесками, яркими коврами и громадным камином, люди и Покровитель оказались в широком коридоре с высокими окнами, от которых на каменный пол и кроваво-красный ковер падали полосы тусклого лунного света.
Десять рыцарей в доспехах с арконскими гербами и в алых плащах уставились на незваных гостей и тут же схватились за мечи и глефы.
— Кто такие? — прогремел басом один из стражников. — Назовитесь!
Хан цыкнул:
— С ними придется повозиться.
Нае вышел вперед, взмахнув изящным длинным оружием, позаимстваванным у мирно спящего где-то в замке стражника:
— Четверо с глефами мои.
— Ага, покажи им, кто круче.
Хан подмигнул ошарашенным стражникам. Их командир наконец понял, что вторженцы не только не собираются представляться, но и твердо уверены в своей победе. Пятеро против десяти! Да что они о себе возомнили?!
Возмущение, написанное на его лице, сменилось решимостью:
— Убить!
Похоже, после сна у Элияра было хорошее настроение. Он первым бросился в атаку.
В коридоре завязался бой, а Найт как обычно старался не мешаться. Он и Кисточка взволнованно наблюдали за движениями людей.
Рыцари из стражи герцога оказались серьезными противниками. Но они не могли сравниться с мастерством старых демонов, тренировавших четверку северян почти все лето.
Четверых противников взял на себя Нае. Молниеносно отражая их удары, он крутился сам и вращал в руках двухстороннюю глефу, которая высекала искры, сталкиваясь с другими такими же. Смертоносный вихрь выглядел устрашающе.
Отброшенный к стене рыцарь с длинным порезом на руке воскликнул:
— Невозможно! Это уровень графа Грея! Кто он такой?!
— А я на каком уровне? — поинтересовался Хан и приложил стражника навершием меча. Тот закатил глаза и с грохотом рухнул на пол.
Какой-то неправильный диалог. Разве не нужно сначала дождаться ответа собеседника?
Найт покачал головой. Иногда Хан просто выпендривается.
Внезапно из противоположного конца коридора повеяло знакомой аурой. Найт уже сталкивался с ней и не мог ошибиться.
Времени не осталось!
— Эй! Куда? — Хан успел только окликнуть, но не поймать его.
Сердце демона с Черничной горы грохотало, как барабан, предчувствуя катастрофу. Подлетев к массивным дверям, он пинком распахнул их и ворвался внутрь.
Рыцари запаниковали:
— Откуда он взялся?!
— Его Светлость в опасности! Скорее! Защитите лорда!
Естественно, ни Аури, ни трое парней не собирались их отпускать.
— Задержите их! — крикнул Хан. — Я за Найтом! Иначе он что-нибудь натворит!
Аури вырубила ударом меча плашмя рыцаря, которого затем отшвырнул порыв ветра, и Элияр устремился за фигурой в черном, исчезнувшей за дверями с резным гербом Аркона.
Найт ворвался в комнату. Судя по обстановке, это были покои герцога, а сам он, с золотой брошью в виде сокола на груди, стоял у роскошной кровати с балдахином, на которой легко поместилось бы четверо взрослых людей.
Увидев Роана, демон с Черничной горы на мгновение опешил. Этот человек был очень похож на Нае, за исключением цвета кожи и некоторых различий в чертах лица, которые были незаметны, если не присматриваться. К Найту обязательно пришло бы озарение, не будь он занят другим.
В шаге от герцога с занесенной над его ладонью и излучающей мягкое сияние рукой стоял Киран в отороченной белоснежным мехом одежде и легких серебристых доспехах, служивших скорее для украшения, чем для защиты.
Мгновенно догадавшись, что здесь происходит, Найт закричал:
— Киран, стой!
Беловолосый Покровитель повернул голову, с удивлением и раздражением уставившись на него.
— Опять ты? Собираешься украсть у меня еще одного Посланника? — Киран оскалился. — Ну давай! Поставь вторую печать, и я буду уверен, что ты заодно с Крейном!
Найт попытался объяснить:
— Мне не нужен этот человек, но и тебе не стоит заключать с ним контракт. Это не приведет ни к чему хорошему! Просто поверь...
— Серьезно? — в глазах Покровителя вспыхнуло белое пламя. — Ты пришел давать мне советы?! Убирайся!
Рука Кирана продолжила формировать печать священного контракта. Герцог с яростью глядел на Найта знакомыми и в то же время нет ледяными глазами.
— Нельзя!
Все внутри юноши кричало о том, что он обязан это остановить, ведь именно здесь и сейчас могло быть положено начало катастрофе, ожидающей Север.
Из ниоткуда взявшиеся отвращение и ненависть поглотили все остальные эмоции, кроме тревоги, от которой сердце в истерике билось о грудную клетку. Голос в голове кричал: «Быстрее! Останови это!» Найт не мог не повиноваться.
— Это последнее предупреждение! — рявкнул Киран, сверкнув глазами. — Не мешай мне выполнять свой долг!
В его голосе сквозило отчаяние.
— Покровитель Севера, кто это? — спросил Роан. — Он похож на демона.
— Никто, — бросил Киран. — Не отвлекайся. Нужно завершить печать.
— Киран. — Найт протянул руку, медленно делая шаги в направлении двоих мужчин. — Просто послушай. Может, ты мне не поверишь, но — клянусь Бездной! — это правда! — От волнения он даже не заметил, что поклялся, как демон. — Герцог предатель. У меня есть...
Глаза и вторая рука Кирана засветились синим:
— Довольно! Убирайся!
Найт успел только отбросить в сторону дивана и кресел маленький дрожащий комочек белого меха.
Волна энергии мощным потоком вырвалась и ударила в юношу, словно толстая стальная плеть, швыряя его в противоположную стену.
Одновременно с тем, как Хан подбежал к комнате, раздался грохот, а потом посыпалась штукатурка.
— Найт! — заорал Элияр, рванув к облаку пыли. — Найт! Твою мать! — Кашляя, он отогнал пыль ветром. — Бездна!
Врезавшись в стену после удара в грудь, который можно было бы сравнить с ударом задних ног лошади или огромной булавы, Найт сначала не почувствовал боли. Но зато отчетливо услышал, как ломаются его кости. От столкновения со стеной легкие в груди как будто взорвались, а потом их проткнули сломанные ребра. Мир вокруг утонул во тьме, в голове стало пусто, а дыхание остановилось на невероятно болезненном выдохе.
Весь в пыли и раскрошенной штукатурке, он сполз по стене, оставляя за собой кровавый след. Кровь хлынула изо рта на свитер и куртку, быстро впитываясь в ткань. Оказалось, что удар пришелся как раз на область стены с лепниной, которая переломала лопатки Найта и сама частично раскрошилась. Будь он обычным человеком, умер бы через пару секунд, но божественная сила смогла остановить внутреннее кровотечение и постепенно начала растворять части сломанных ребер. На остальное ее не хватило.
Оглохший и ослепший от боли демон с Черничной горы не мог ни вдохнуть, ни закричать, ни даже застонать, тупо глядя на плывущие перед глазами пятна.
«Почему нельзя просто мгновенно умереть?» — мелькнула мысль в его голове.
Что ж, хотя бы думать он мог.
«Сволочь! Больно! Так больно! Ничего не слышу... Больно дышать!
Не вижу... Почему я ничего не вижу?!
Боги, как же больно!
А? Кажется, кто-то кричит? Не кричи, я все равно тебя не слышу.
Что это? Кровь? Кровь под моими пальцами... такая горячая. Это моя? Ну да, кто еще здесь может истекать кровью?
Больно, больно...
Вот бы потерять сознание... Это такой побочный эффект от исцеления, чтобы я не решил, что умер?
Когда же это закончится? Пусть скорее закончится! Пожалуйста, пусть это закончится!»
Тем временем Хан выдохнул ругательства и опустился на усыпанный штукатуркой и пылью пол. Его руки очень осторожно приподняли демона с Черничной горы, спина которого была вся мокрой от крови, а лицо белым, словно снег.
— Эй, Найт. Посмотри на меня и скажи что-нибудь. Давай же. Ты уже напугал меня сегодня. Я же сказал тебе так не делать. — Хан почувствовал, как по его ладони стекает горячая кровь. Сердце болезненно сжалось, а в голове, как калейдоскоп, замелькали страшные воспоминания. Желая прогнать их, он стиснул зубы до скрипа. — Сука! Да что ж это... Найт! Ну пожалуйста!
Испачканные в алом руки прикоснулись к белой коже на щеке. По губам, которые Найт постоянно покусывал, стекала и никак не останавливалась струйка крови. Он был Покровителем, но хрупким, как человек. А его слабая и медленная регенерация будто насмехалась над ним, лишь продлевая мучения. Он уже не раз истекал кровью у Хана на глазах, но никогда не выглядел так безнадежно. На это невозможно было смотреть...
Вся спина куртки и свитера была разорвана, обнажая раны и кости, которые невероятно медленно восстанавливались. Почему-то Найт не терял сознание и лишь сильно дрожал, пытаясь сфокусировать взгляд.
— Я не буду называть тебя пернатым дураком и идиотом, только скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь, иначе я решу, что ты правда умираешь!
Покровитель в его руках был божеством, которое могло жить сотни и тысячи лет. Но человек, которого Хан умолял сказать хоть слово, умирал, как многие до него. Лучнику нужно было хоть какое-то доказательство, что он не потеряет и это глупое и самоотверженное существо, которое могло спорить с ним наравне, плакать и дрожать от страха, а потом улыбаться и говорить, что все нормально, потому что он бессмертный.
— Слышишь? Смотри на меня!
Наконец зрение Найта прояснилось. Чувствуя, будто разваливается на части, он хотел застонать, но увидел над собой лицо Хана. Злость, ужас и боль, отразившиеся на нем, заставили юношу подавить стон и только выдохнуть, чуть приоткрыв рот.
— Найт, ответь.
— Не... — Он хотел сказать, что не о чем волноваться, ведь он в конце концов восстановится, но вместо этого произнес хриплым прерывающимся голосом совсем другое: — М-не... боль-но...
Вбежавшая в комнату на минуту позже Хана Аури изумленно остановилась в дверях.
— Мы опоздали? — пробормотала она, но потом увидела Найта и склонившегося над ним Хана и бросилась к ним, на ходу формируя печати. — Нет, нет, нет... Ну давай же! Что за дерьмо?! Ну!
— Что не так?
— Хан! Они не работают! Возможно, его магия уже начала восстанавливать раны, а может...
Аури не составило труда понять, кто это сделал. Раны, нанесенные оружием, когтями или кулаками, ушибы и царапины могли быть излечены шаманскими печатями, но не те, что остались от удара аурой бессмертных.
Вскочив на ноги, девушка закричала:
— Ты же Покровитель! Что ты творишь?! Тебе пытались помочь, высокомерный ублюдок! Ты должен был выслушать его!
Не отрывая руки от печати, Киран посмотрел на нее с обидой и раздражением.
— Помочь, да? — процедил он сквозь зубы. — Я гонялся за смертным, как дурак, уговаривая стать моим Посланником, а он нашел себе в Покровители не пойми кого! И теперь ты говоришь, что вы хотите помочь? Я пытался заключить контракт с обычным человеком, пытался найти достойного среди знати. Я обыскал весь Север! И что? Демоны уже у стен Аркона! Это мой долг!
Он взмахнул свободной рукой. Синяя энергия, вьющаяся вокруг него светящимися лентами, создала прозрачный барьер, отгородивший Покровителя и Роана от остальной части комнаты.
— Думаете, я не понимаю, чего вы добиваетесь? Я заключу договор с герцогом и спасу город, а вы можете забирать своего демона с Черничной горы и проваливать!
Со стороны окровавленной и частично разрушенной стены донесся низкий голос Хана:
— Закрой рот.
— Что?!
— Я сказал, закрой рот!
Хан швырнул в барьер меч, но тот отлетел в сторону, громко лязгнув о каменный пол. Молодой мужчина сжал зубы и уставился на Кирана пронзающим, как бронзовый клинок, взглядом.
— Да как ты!..
Киран покраснел от злости. Лицо Роана, наблюдавшего за этой сценой, аж перекосило.
Вокруг Хана взмыли в воздух мелкие частицы мусора.
— Нет, ты выслушаешь меня! — процедил он сквозь зубы. — И не смей перебивать! Я не заключил с тобой контракт, потому что не хотел иметь ничего общего с Покровителями. И я оказался прав, не доверяя вам. Помнишь, что ты мне сказал в первую нашу встречу? Что сделаешь из меня героя, который спасет Север, подаришь славу и уважение. Ты ни слова не сказал о людях, о том, что я смогу отомстить за погибших, за разрушения и пролитую кровь. За мою мать!
Громкий голос и тяжелое дыхание Хана были единственными звуками в комнате, пока двери вновь не открылись. Вариан и Нае закончили драться с рыцарями и сразу же прибежали сюда.
— Ты выяснил обо мне все, но ничего не понял, — продолжал Хан. — Думаешь, мне нужны слава и почет? Деньги? Пусть эти трусы, сидящие за стенами столицы в своих роскошных домах, засунут их себе в задницу! Мне нужно только вернуть все сполна тем, кто причинил боль мне и моим близким. Мы впятером сделали ради Севера больше, чем ты и все Покровители вместе взятые. Ты не имеешь права затыкать мне рот или пренебрежительно относиться к Найту! Где ты был все эти месяцы, пока мы делали твою работу?
Он перевел дыхание и проговорил с презрением:
— Мне не нужен ни ты, ни твоя сила, ни твои дурацкие слава и почет. Мне не нужны никакие Покровители, пусть они хоть сотнями приходят ко мне и умоляют стать Посланником. — Он взглянул на Найта, который неизвестно с какого момента, не отрываясь, смотрел на него. Взляд ореховых глаз лучника смягчился. — Мне достаточно его одного.
Он подхватил Найта на руки, придерживая его голову и стараясь не касаться израненной спины, а потом медленно поднялся сам. Бросив короткий взгляд на стоящих в дверях друзей, которые тут же расступились, Хан вышел из комнаты, оставляя на ковре и полу кровавые следы от ботинок.
А Найт просто смотрел на него. Сдерживался, чтобы не застонать, слушал знакомый голос, говоривший странные вещи. Это было как во сне... Очень болезненном и страшном сне, но не самом плохом на его памяти.
Он испугался собственных мыслей.
«Ему достаточно... меня? Почему он так сказал? Как меня может быть достаточно? У меня ведь ничего нет. Я могу только доставлять проблемы. Он ведь сам так говорил. Это мне, мне полне достаточно всего, что он и ребята для меня делают!»
На глаза навернулись слезы, но Найт сумел их сдержать.
«Нет! Невозможно! Это все ложь! Он сказал так, чтобы насолить Кирану и поставить его на место. Я не должен хотеть большего. Это не то, что на самом деле думает Хан, это лишь слова».
Но как же ему хотелось в них верить!
Хан нес его по коридору замка, на стены и пол которого падал холодный свет из высоких окон. Обескровленное лицо Найта то попадало под этот свет, то оказывалось в тени, оставаясь одинаково бледным и растерянным. Он продолжал кусать губы и не понимал, что смотрит на Хана жалобными, влажными от непролитых слез глазами, в которых плескалась печаль вместе с болью.
— Я должен был... быстрее сказать ему...
Вместе со словами изо рта Найта полилась кровь, пачкая одежду несущего его человека.
— Замолчи! — гневно сведя брови и стиснув зубы, велел Хан. — Он сам разберется. Могу поспорить, что у Иннае Аркона язык подвешен лучше, чем у тебя.
Уголки рта Найта дрогнули в слабой улыбке.
Да, точно. Он ведь уже догадывался. Значит, Роан и Нае правда родственники.
Найт хмыкнул. Тут же боль вновь пронзила тело, и он закусил нижнюю губу, чуть нахмурив брови.
— Если больно, — сказал Хан почти шепотом, — не надо терпеть. Я не буду считать тебя слабым, даже если ты будешь плакать или кричать.
Испачканная в крови ужасно бледная рука потянулась и вцепилась в край теплой кожаной куртки. Северянин слегка изменил положение рук и позволил Найту спрятать лицо в складках своей одежды. Второй раз за день он испытал это чувство, когда от страха и жалости сжималось сердце.
Неровное дыхание превратилось в сдавленные хрипы.
— Не бойся, — шепнул Хан. — Кричи.
Из горла демона с Черничной горы вырвался стон, перешедший в мучительный крик. Осколки костей, ранящих органы, растворились, но на этом все божественные силы были исчерпаны. Кровь остановилась, но боль сводила с ума.
Найт вздохнул, почувствовав, как в груди резанули десятки кинжалов, и снова застонал, сжимая в руке чужую куртку.
Кисточка, которую он успел уберечь от удара, едва оправившись от шока, выбежала вслед за ними двумя через распахнутую дверь, на середине коридора догнала Хана и залезла по одежде к нему на плечо. Это был первый раз, когда ласка не злилась и не пыталась укусить, а только сидела, прижавшись к шее парня.
Хан, глядя перед собой горящими расплавленной бронзой глазами, шел по коридорам и залам огромного замка. Ветер за его спиной срывал занавески, опрокидывал мебель и пугал слуг, которые прятались по углам, словно мыши.

        От автора:
      
Дорогие читатели...
[грохот подъезжающего грузовика]
...не переборщила?
[звук выгружаемого стекла]
На самом деле мне очень...
[звон, хруст]
...нравится мучить...
[звень-звень]
...вас. Но вы не расстраивайтесь, ведь...
[хрусть-хрусть]
Найт будет страдать недолго...
[подъезжает второй грузовик]
...убьют его...
[стекло сыпется и сверкает на солнышке]
Вас ждут трогательные сцены и правда о прошлом Нае. Спасибо, что читаете.
Ваша Джен (ᵔ◡ᵔ) ♡

Глава 53. Посланник


        От автора:
      
Дорогие читатели! Вчера я случайно опубликовала не ту главу: по порядку должна быть сначала эта, а потом «Новый герцог».
(」°ロ°)」
Дико извиняюсь!

        
      
Руки Аури были в крови, когда она стояла перед мерцающим барьером и смотрела на Кирана, как на худшего преступника в мире.
— Что тебе надо, шаманка? Хочешь мне помешать?
— А ты и меня ударишь?
Киран поджал губы:
— Я не хотел, просто...
— Теперь я понимаю Хана! Если вы так относитесь ко всем, кто слабее вас, то стоим ли мы, смертные, хоть одного вашего волоса?
— Ты не знаешь, о чем говоришь!
Аури склонила голову набок и усмехнулась. А потом перевела взгляд на герцога, кожа на лице которого, казалось, вот-вот треснет от едва сдерживаемого гнева.
— Этот человек принесет всем лишь беду, а тебе — позор, Покровитель Севера!
— Закрой свой поганый рот, бродячая сука! — не в силах больше молчать, прорычал Роан.
Но Аури не обратила на него внимания и сказала:
— Останови заключение контракта.
Это разгневало герцога еще больше. Если бы не барьер и незавершенное заклинание, он давно бы уже выхватил меч и разрубил дерзкую девчонку на части!
— Как ты смеешь приказывать Покровителю?!
В этот момент барьер вдруг растаял, как и печать над его ладонью. Роан проследил за взглядом Кирана и стиснул зубы до скрипа.
Несколько шагов вперед сделал мужчина одного роста с герцогом, с почти идентичными чертами лица и с такими же голубыми глазами. Только в одних была ненависть и шок, а в других — решимость и хладнокровие. Удивительно, как сильно могут отличаться одинаковые глаза, когда в них отражаются души, совершенно противоположные друг другу.
— Давно не виделись, брат, — произнес Нае.
Взгляд герцога потемнел.
— У меня был только один брат. И сейчас он мертв. — Он горько усмехнулся. — Ты рад этому?
— Нет.
— Ну да, ведь он был добр даже к чужому щенку. А тот с радостью вилял перед ним хвостом. Как же я ненавидел это!
— Нравится тебе или нет, но у нас один отец.
— Подлый изменщик и пьяница, — скривил губы Роан. — Он и ты испортили жизнь моей матери! Но он умер. Его лицо для меня — прошлогодний снег. Растаяло в памяти без следа.
— А разве не его ты видишь в зеркале?
— Нет. К счастью, я больше похож на мать.
Нае вздохнул:
— Отец любил тебя и Грея.
Роан вскинул брови:
— А по-моему, он был одержим шаманским отродьем!
Он бросил взгляд на Аури, чья рука крепко сжимала эфес меча. На лице девушки читалось отвращение, в ответ на которое лорд Аркона продемонстрировал надменную ухмылку.
— А ты не отстаешь от отца, да? Она у тебя одна или несколько? Должно быть, непросто удовлетворить этих су...
Тут же мужчина с грохотом повалился на пол от мощного удара в лицо. Кожа была рассечена перчаткой Нае, который не стал сдерживать силу.
— Ты растерял перед Покровителем все свое достоинство, — проговорил он.
Приподнявшись на локте, Роан выругался и вытер с подбородка капающую на ковер кровь. Его глаза покраснели, а на висках и шее вздулись вены.
— Ты!.. Посмел ударить меня?! Захотел сдохнуть, ублюдок?
Нае насмешливо вскинул бровь и наклонился, чтобы вытереть перчатку об алый плащ герцога.
— Может, я и ублюдок. Но я уже давно не маленький мальчик. — Он встретился взглядом с Аури и чуть приподнял уголки губ. — Что такое? Разве это так больно, Роан? Вставай.
Киран молча наблюдал, решив не вмешиваться. Под его взглядом герцог чувствовал унижение, безграничную ненависть и желание убить человека, из-за которого оказался в таком жалком положении. Он поднялся и выпрямился, ощущая, как по лицу и шее стекает кровь.
— Зачем ты пришел?
Нае положил руку ему на плечо. Этот жест мог показаться дружеским, если бы не морщинка между бровей герцога. Сильная хватка младшего брата причиняла боль, будто кость сжали в тиски. Непонятно откуда взявшийся страх сковал конечности.
Неужели он испугался этого бастарда? Чушь!
— Это ведь мой дом, — ответил Нае.
— Тебя никто не ждал!
— Знаю. Но я пришел не погостить. Ты заключил сделку с крейнцами, правда?
Оскорбленный лорд выпучил свои красные глаза:
— Сделка? Вздор! Хочешь превратить меня в предателя? Щенок вырос не дворовым псом, а подлым лисом!
— Может быть.
Никто, кроме Кирана, не успел заметить, как Роан молниеносно вытащил из-за пояса нож и нацелил его в грудь Иннае. Но тот среагировал еще быстрее и вывернул руку с ножом, перехватил его и вонзил в живот брата.
Вариан, стоявший у дверей, вскрикнул. Аури вытащила меч.
— Тот же нож, — произнес Нае, улыбаясь, и склонился к уху Роана, чтобы следующие слова слышал только он, — то же место. Не волнуйся, ты не умрешь. Почему смотришь так сердито? Разве это больно? Больно — это когда твою мать называют ведьмой и шлюхой, а тебя — выродком, безродным щенком и мерзким ублюдком. Больно, когда родной дед не хочет видеть тебя. Больно получить пятнадцать ударов кнутом за то, что твой голос кого-то раздражает, или твой вид заставляет кого-то потерять аппетит. Больно идти босиком по снегу с дырой в животе. Вот так. А теперь отдохните, Ваша Светлость. Об Арконе позаботится бастард.
Нае отстранился и позволил Роану со стоном рухнуть на пол. Из раны в его животе текла кровь, но органы не были задеты.
— Ненавижу! Ты... сучий выродок! Я убью тебя! Тварь! Ненавижу!
Нае не удостоил его взглядом. Стерев с лезвия кровь об алый плащ, он отбросил нож в угол комнаты и повернулся к шокированному Покровителю.
— Меня зовут Иннае Аркон. Я сын сорок девятого герцога Александра Аркона и шаманки-целительницы Ли́ирни из Шетера. Герцог серьезно ранен и не может командовать армией. Также он сговорился с врагами, чтобы сдать Аркон. Заключать с ним договор не имеет смысла. Я предлагаю свою кандидатуру.
Он достал свой собственный нож и порезал ладонь:
— Хан рассказал, как проводится проверка совместимости Покровителя и потенциального Посланника.
Киран в замешательстве уставился на протянутую руку, с которой упала капля крови. Его белые брови сошлись на переносице.
— Это не игра, Иннае Аркон.
— Я знаю, — просто кивнул тот. — Каково твое решение?
Помедлив еще несколько секунд, Киран все же протянул руку и слил свою ауру с кровью Нае. Хотя в этот раз он не ощутил той гармонии и духовной схожести, как когда-то с Ханом, позволившим провести проверку тьлько ради интереса, не было сомнений, что Нае более подходящий Посланник, чем его брат. Если в последнем Киран нашел лишь два сходства с собой — большие амбиции и упорство, то в человеке по именни Иннае их было пять: те же два, а еще отвага, верность и способность идти на большие жертвы ради чего-то важного.
Киран ответил:
— Хорошо. Если ты уверен, что справишься.
— Нельзя быть ни в чем уверенным. Я могу лишь пообещать, что сделаю все, что в моих силах.
— Тогда ты мой Посланник, а я твой Покровитель. Вместе мы исполним желание: спасти Север и прекратить Эпоху бедствий полным поражением Крейна и демонов.
В комнате вспыхнул яркий свет от печати, появившейся между ладонями двоих мужчин. Киран произнес заклинание до конца и соединил их руки, которые тут же обожгло болью. Белый узор, напоминавший диковинный цветок из зигзагов молний, тонким контуром проступил на коже, а следом — божественные символы, которые Нае, к своему удивлению, смог легко прочитать.

        
      
Хан отопнул лежавшего на пути бессознательного стражника, выбил ударом ноги дверь одной из спален и с помощью ветра раздвинул плотные шторы. Тусклый лунный свет очертил предметы в богато обставленной комнате. Роскошная кровать возвышалась посередине, справа был огромный шкаф, а слева — диван, стол, кресла и камин. Комната не выглядела бесхозной, кое-где даже лежала одежда, но Хану было плевать.
— Потерпи немного, — сказал он, осторожно опуская Найта на кровать, с которой ветром сдуло покрывало. — Сейчас будет тепло.
Хан метнулся к камину и поджег дрова, а потом стал направлять потоки горячего воздуха по всей комнате. Ему казалось, что камин слишком маленький, хотя тот и занимал треть стены, что огонь горит слишком слабо, хотя пламя, жадно пожирало одно полено за другим. Комната нагревалась слишком медленно.
С кровати доносилось тяжелое дыхание, к которому Хан постоянно прислушивался. Он понимал, что скоро раны на теле Покровителя затянутся, но от этого тревога не уходила. Сильнее всего было чувство вины.
Услышав бормотание, лучник подскочил и склонился над Найтом:
— Ты что-то сказал?
— Простыни... — бледные губы медленно шевелились. — Все теперь грязное.
— Что за бред ты несешь?! — прошипел Хан, расстегивая его куртку. — Кого это вообще волнует, а?
Найт улыбнулся и взглядом указал на руки Элияра:
— Что ты делаешь?
— Хочешь оставаться в грязных и рваных тряпках? Не ты ли переживал о чистоте? Так что заткнись и грейся.
— Мне уже тепло, ты...
— Заткнись.
Найт послушно замолчал и уставился в потолок, пока Хан срезал ножом пропитанный кровью свитер, стараясь не задеть раны. Божественная сила начинала сращивать переломы, восстанавливать плоть и обновлять кости. Он кусал губы и хмурился от боли, но терпел, пока Хан не разозлился и не дернул за рубашку, задев поврежденные ребра.
— Ай!
Губы Хана изогнулись в коварной улыбке:
— Больно?
— Немного... Ай!
Найт уставился на него с недоумением и обидой. В печальных глазах можно было прочесть упрек: «За что?!»
— Я ведь сказал тебе: если больно — кричи. Перед кем ты пытаешься выглядеть крутым?
— Я просто...
Хан с укоризной смотрел на него сверху вниз:
— С этого момента никакого притворства. Я уже хорошо тебя знаю. Ответ?
— Да...
Хан вновь «случайно» задел его рану.
— Больно, ты, сволочь! Ладно! Я обещаю!
— Хороший Покровитель.
Получив, что хотел, Хан продолжил избавляться от грязных тряпок крайне осторожно, а Найт послушно ойкал и морщился от боли в ребрах, даже когда просто делал вдох.
В конце концов вся одежда, насквозь пропитавшаяся кровью, превратились в лоскуты и валялась на полу. Хан удобнее устроил дрожащего от холода из-за потери крови Найта, подложил ему под голову подушку и накрыл толстым одеялом. А потом стал думать, чем бы еще помочь. Но, как сказал сам демон с Черничной горы, никакие обезболивающие на него не действуют. Тогда что еще?
Поворочав дрова, понаблюдав за Кисточкой, которая уснула, прижавшись к щеке Найта, и обшарив всю спальню вдоль и поперек, Хан отыскал бутылку дорогого вина. Видимо, хозяин комнаты любил выпить бокальчик перед сном. Он как раз стоял рядом, начищенный до блеска.
Вытащив пробку, Хан принюхался:
— Хм, очень даже неплохо.
С кровати донесся смешок:
— Ты решил напиться?
— Нет. — Хан подошел и продемонстрировал бокал, наполненный алым вином, отражавшим свет камина и оттого похожим на жидкий огонь. — Пить будешь ты.
Найт растерянно моргнул:
— А?
— Не понимаю, почему на тебя не действуют травки Аури. Но точно помню, что от вина ты пьянеешь. Странная штука — эта твоя божественная сила. Это она лечит, это не лечит, — ворчал Хан, помогая Найту сесть в кровати. — Пей. До дна.
Глоток за глотком Покровитель осушил сначала один бокал, а через некоторое время второй. Хан тоже сделал пару глотков из бутылки и поставил ее рядом на столик.
На кровати было свалено множество подушек и теплое покрывало. Скинув ботинки и куртку, Элияр с комфортом устроился на второй половине и протянул Найту третий бокал.
— Я все, — покачал головой тот.
Хан прищурился:
— Ты ведь не избавился от опьянения с помощью своей способности?
— Нет. Просто...
— Прекрасно, пей.
Найту ничего не оставалось, кроме как протянуть руку и взять бокал. Вторая его рука поглаживала спинку спящей Кисточки.
Вместе с Ханом они некоторое время молча смотрели, как горят дрова. Северянин лениво играл с магией, разгоняя воздух по комнате и сбрасывая чужую одежду со спинки дивана. Кажется, это было платье и блузка с множеством рюш.
— Не стыдно тебе? — упрекнул Найт.
Хан хихикнул, как шкодливый подросток, и сбросил на пол перчатки.
— Похоже, это спальня герцогини, — сказал он.
— Может, нам стоит уйти?
— Куда ты пойдешь в таком состоянии? Если она вдруг явится, так и быть, можешь сказать, что это я уронил ее одежду, — заявил Хан.
— Но ведь кровать... — попытался возразить Найт.
— Понятия не имею, о чем ты.
Хан терпеть не мог всю эту семейку за то, как они обращались с Нае. По той же причине их ненавидела Изабелла, приходившаяся Роану, Грею и Нае двоюродной сестрой. Так что Хан испытывал удовлетворение, сбрасывая одежду и опустошая бутылку вина. Он бы еще с удовольствием сжег все шмотки из шкафа, но тогда Найт мог решить, что он чокнулся.
Левая рука Хана медленно рисовала круги на одеяле, а правая лежала на согнутом колене. Мельком взглянув на печать контракта, мужчина рассеянно подумал: «О, мое имя так интересно пишется на божественном языке». Но лишь прочитав весь текст, осознал: он действительно это понимает!
— Бездна...
— А?
Хан покачал головой.
— Ничего... Просто день сегодня какой-то безумный.
Найт согласно промычал и попросил:
— А ты можешь... рассказать о своей матери? Какая она была?
Хан непроизвольно потянулся к вину и сделал глоток, прежде чем ответить.
— Она была удивительная. Маленькая и хрупкая, но очень храбрая и с сильным характером. — Его губы изогнулись в мягкой улыбке. — У меня мамины глаза.
— Что с ней случилось? То есть... как это...
— Помнишь, я рассказывал тому уроду в Тинном про джейрийскую академию? Это случилось тогда. — Хан не заметил, как сжал руки в кулаки. Улыбка слетела с его губ, а взгляд стал мрачным и глубоким. — Это сделал человек, которого я считал другом. Он оказался шпионом из Крейна. Я убил его.
Через некоторое время Найт тихо сказал:
— Мне жаль.
— Тебе-то почему?
— Не стоило спрашивать.
— Мы договаривались, что у тебя больше не будет никаких секретов от меня. Значит, я тоже не должен что-то скрывать. Я рассказал, потому что хотел. Не накручивай себя.
Покровитель немного помолчал и спросил вновь:
— А твой отец?
Хан повернулся к нему и внимательно посмотрел в глаза.
— А что мой отец?
Найт сцепил лежавшие поверх одеяла руки в замок перед собой и заговорил, внимательно следя за реакцией собеседника:
— В видении... ты говорил о нем. О том, что хочешь оправдать его. Если это что-то, о чем нельзя рассказывать, то...
— Можно. Просто я не люблю говорить об этом. Слышал когда-нибудь о человеке по фамилии Арне?
— Вроде бы, есть такая династия военных, да?
— Точно. Тогда ты должен был слышать о генерале-предателе.
Найт нахмурился, вспоминая, и наконец охнул, округлив глаза.
— Я слышал еще в Джейриа! Люди спорили на улице. Погоди, так это...
— Ага. Хан Арне, мой отец.
Найт ошеломленно моргнул и воскликнул:
— Но у вас разные фамилии!
Хан рассмеялся. Когда демон с Черничной горы пьянел, с ним становилось вдвойне веселее.
— Я больше тебе скажу: у нас даже разные имена.
Это утверждение окончательно запутало Найта. Все его размышления можно было прочитать по выражению лица. Сначала в его голове стало пусто, потом шестеренки зашевелились, выстраивая логическую цепочку. Сделав вывод, что Хан бессовестно его обманывает, Найт обиделся.
— Я говорю правду.
Покровитель исподлобья взглянул на довольную физиономию лучника и счел его слова неубедительными.
— Ты напоил меня. Я плохо сообрав... сображ... М-м, Бездна. Можно мне протрезветь?
Ему тут же категорически отказали:
— Нельзя. Думай так.
Найт вздохнул и надулся, скрестив руки на груди:
— Тогда объясни сам!
— Если сдашься, придется выполнить одно мое желание.
— Хм, только не слишком сложное.
— Ты меня не предашь. Никогда.
Найт перестал хмуриться и торжественно протянул мизинчик:
— Обещаю!
Хан рассмеялся:
— Кто научил тебя клясться на мизинчиках?
— М-м, не помню.
Хан подцепил его палец своим и встряхнул. В эту клятву, скрепленную таким детским способом, ему очень хотелось верить.
— Теперь объясни! — потребовал Найт.
Хан вздохнул и сел удобнее, скрестив ноги.
— Мой отец командовал частью джейрийских войск, кавалерией. Они с мамой поженились тайно, потому что она была простой девушкой из маленького городка, а он — лордом Арне. Сначала пришлось скрывать их брак, а потом началась война. Я не знаю, что тогда случилось, но мама была уверена, что отец не мог предать Север, а я верю ей. Скорее всего отца подставили. Но у меня нет доказательств. Единственное, что получилось выяснить: сразу после новости о предательстве и его пропажи командование взял на себя другой лорд Арне, его кузен. Сейчас он граф и в его руках вся кавалерия Ризы. Выяснить что-то еще сложно, если ты не часть королевского двора.
— Поэтому ты сменил фамилию? Чтобы тебя не клеймили сыном предателя?
— Когда говорю, что скучаю по Джейриа, я имею в виду наш дом, но не людей. Жить в том городке оказалось невыносимо, и мы уехали: я, мама, лошадь и повозка с вещами. А потом... В общем, пришлось снова переезжать. И в восемнадцать я поступил в академию.
Найт задумчиво теребил одеяло и смотрел на огонь, а через пару минут спросил:
— Твой отец — Хан Арне. Значит, твоя настоящая фамилия Арне? А имя?
— Элияр.
Покровитель моргнул, и нахмурился, будто что-то вспоминая.
— Кто еще об этом знает?
— Только Нае.
Найт просиял:
— Значит, ты мне доверяешь?
Хан наигранно ужаснулся:
— То есть все мои предыдущие слова влетели в одно твое ухо, а через другое вылетели?
— Неужели так сложно просто сказать?!
— Разумеется, я тебе доверяю.
— А почему?
Демон с Черничной горы был предельно серьезен, а Хан не мог сдержать улыбку.
— Боги, ты же ходячая проблема, когда напьешься. Так и сыплешь вопросами.
— Это, что ли, и есть ответ? — Демон с Черничной горы вскинул бровь.
— Я доверяю тебе, потому что знаю тебя. И потому что ты хороший Покровитель, гораздо лучше других.
— Кроме меня, ты знаком лишь с Кираном.
— Этого достаточно.
Найт отвел взгляд и чуть слышно пробормотал:
— Разве меня может быть достаточно?
Хан сразу догадался, что он имеет в виду.
— Может, мне поклясться на мизинчиках? — усмехнулся лучник и ткнул Найта в плечо. — Эй, слышишь? Это правда.
— А как ты собираешься спасать Север? Я мало чем могу помочь.
— До сих пор ты справлялся. К тому же об Арконе теперь позаботится Нае и пернатый придурок. Наша задача сильно упрощается. Думаю, они заключат контракт и...
— Какой пернатый придурок? — пробубнил Найт себе под нос.
— А то ты не знаешь. Киран, разумеется!
— А я тогда кто?
— О чем ты?
— Ну, — протянул демон с Черничной горы, повернув голову и взглянув из-за полуопущенных ресниц, — мне интересно. Ты ведь называл меня пернатым придурком, а теперь, если им стал Киран, то кто я?
— Конечно же, ты — мой Покровитель.
Черные глаза широко распахнулись.
— Правда?!
— Да.
Хан не знал, насколько искренне прозвучали эти слова, но сказаны они были от чистого сердца.
В тот же миг счастливая улыбка расцвела на лице Найта, а глаза заискрились радостью.
Как же сильно он хотел это услышать? Но с самого начала был согласен разорвать контракт. Хан иногда замечал, как он рассматривает печать на ладони и тихо улыбается, пока никто не видит. Что значили для него эти темные линии? Какую боль и радость приносили?
— Ты ведь не бросишь меня, правда? — тихо, словно стесняясь, прошептал Найт.
Вырвавшись из своих мыслей, Хан сел ровно и покачал головой.
— Не брошу. Как я могу бросить своего Покровителя? — Он поднял ладонь с печатью. — Я могу это прочесть и не хочу разрывать контракт. Плевать на обещания Кирана! Я не брошу тебя и не позволю повториться тому, что произошло сегодня. Этот ублюдок еще ответит! Ты меня понял?
Найт прикусил губу и несколько раз кивнул, а потом закрыл глаза.
Хан выдохнул и откинулся на подушку. Неужели он это сказал?!
Рядом зашуршало. Найт осторожно переложил Кисточку и отвернулся от Хана, натянув одеяло до самой шеи.
— А как мне тебя называть? — раздался его приглушенный голос спустя пару минут.
— Как и раньше. Я давно привык к этому имени.
Больше Найт не разговаривал и вскоре уснул. Зато Хан еще долго пялился в потолок.
Чувство вины из-за своих поступков и душевное спокойствие, появившееся сразу, как он признал Найта своим Покровителем, вступили в равный бой.
«Прости меня. Ты делал все, что было в твоих силах, а я только ругался. Тебе должен быть противен такой Посланник. Кто научил тебя рисковать жизнью ради других? Ты делаешь это так естественно, что даже пугает. Наверное, было больно, когда тебя отвергали. Неужели быть кому-то нужным — предел твоих мечтаний? Вот же глупый Покровитель! Найт, ты достоин большего».

Глава 54. Новый герцог

Найт проснулся от грохота — это Хан придвинул стул и поставил на него таз с горячей водой. Полотенце и свежая одежда упали на кровать вместе с броней из темно-серого металла.
— У меня отличные новости, — поведал Элияр, одетый в чистую льняную рубашку и благоухающий травяным мылом. — Эта комната официально твоя.
Найт зевнул и потер глаза.
— Нае заключил контракт с Кираном. Роан заперт в своих покоях, а его мать устроила скандал. Собирайся. Скоро начнется самое интересное.
Понадобилось не менее пяти секунд, чтобы мозг Найта переварил информацию. Тогда его глаза расширились в изумлении.
— Вижу, ты рад, — заключил Хан, не дожидаясь словесной реакции. — Как твое самочувствие?
Демон с Черничной горы во второй раз был шокирован и засомневался, не сон ли это. Лишь ущипнув себя под одеялом за ногу, он убедился, что все происходящее реально.
Прошлый вечер и ночь вспоминались с трудом. Сначала истерика Кирана, потом Хан принес сюда, нашел вино, они о чем-то говорили...
— Нормально, — наконец ответил он, внимательно изучая лицо Элияра. — Спасибо.
— За что?
— За помощь, конечно.
Хан чуть изогнул бровь:
— Не за что. А ты помнишь наш разговор?
Найт страшно перепугался. Неужели он нес какую-нибудь чушь?! Или буянил?
— Ты сказал, что ты Элияр Арне, — вдруг вспомнил демон с Черничной горы.
— А еще?
— Рассказал об отце.
— А еще?
«Боги! Да что еще тебе надо?!»
На всякий случай Найт решил извиниться:
— Если я говорил что-то неприятное и чем-то тебя обидел, пожалуйста, прости.
Приподнятые уголки губ Хана опустились. Прежде чем развернуться и уйти, он бесцветным тоном сказал:
— Собирайся. Я принесу еще кое-что.
Найт остался сидеть, закутанный в заляпанное потемневшей кровью одеяло, и смотреть на пар, поднимающийся от воды.
Хан обиделся?
Покровитель перевел взгляд с закрытой двери на Кисточку, скачущую по вороху одежды. Вцепившись в носок, ласка уволокла его под кровать с радостным писком.
Быстро смыв кровь, Найт переоделся в свои родные брюки с замшевыми вставками и черную рубашку. Вот только свитер оказался слишком большим и почему-то коричневым. Юноша просто утонул в нем. Рукава доставали до кончиков пальцев, а воротник пришлось подворачивать аж два раза! Но в свитере было так тепло, что Найт наплевал на то, как смешно он выглядит.
Дрова в камине уже догорели. Комната постепенно остывала. Юноша спрятал руки в рукава и устроился на диване с горой расшитых подушек и лаской, играющей с бахрамой. Наблюдая за тлеющими углями, он наконец-то вспомнил слова Хана: «Конечно же, ты — мой Покровитель».
— Не может быть... — прошептал Найт.
Ощущения были странные. Вроде бы, вот оно — исполнение мечты. Но в сердце закрадывались сомнения. Может, это просто жалость? Хан ведь хороший человек, хоть и отрицает это. Вот и пожалел дурачка, который безрассудно рисковал ради него и его друзей, отблагодарил за помощь и сочувствие.
Погрузившись в мысли, юноша и не заметил, как вернулся одетый в теплую куртку Хан и положил рядом груду темно-коричневого меха. Найт аж подпрыгнул, как напуганный кот.
— Надо же, я думал, он не будет таким большим, — сказал лучник, потирая подбородок. — В твоей сумке я не нашел достаточно теплой одежды, так что достал свою. Ты стал таким тощим, что даже непонятно, есть в свитере кто-то или нет. Я тебя сразу и не разглядел. — Хан насмешливо прищурился и указал на груду меха. — Вот, в этом бует теплее, чем в куртке или пальто.
Наконец Найт обратил внимание на странный объект и тут же шарахнулся на другую сторону дивана:
— А-а-а! Убери это скорей, убери!
Хан посмотрел на вопящего Найта, как на идиота, и решил уточнить:
— Что, по-твоему, это такое?
— Шуба!
— А ты наблюдательный.
— Из чего она? — Прищурившись, юноша глядел на шубу, как на ядовитую змею.
— Из меха.
— Из какого?
— Хм, это соболь.
Найт схватил ласку, с подозрением разглядывавшую шубу, и спрятал ее под свитер:
— Не смотри, Кисточка! Ты предлагаешь мне носить этот кошмар?!
Хан в недоумении вскинул брови:
— А что не так? Она ж теплая.
— Соболь — родственник ласки! — выпалил Найт.
Наконец до Хана дошло. Он поторопился забрать шубу и вышвырнул ее за дверь.
— Так нормально?
Покровитель кувнул.
— Кисточка, можешь вылезать.
Гибкая белая фигурка появилась из-за воротника и устроилась на его плече. К счастью, она не успела ничего понять.
Хан цыкнул и скрестил руки на груди.
— Ну и в чем ты собираешься ходить в такой дубак? Снаружи все оледенело, а дров и угля для растопки не так много. Все расходуется на кузницы. Шуба — лучший вариант. Там есть еще из лисы. Правда, женская. Принести?
— Нет! Я не надену шкуры зверски убитых животных!
— Нравится мерзнуть?
— Все равно не надену!
Двое свирепо сверлили друг друга взглядом, пока Хан не сдался.
— Ладно. Попробуем найти что-то другое. И почему я вообще тебя уговариваю, а? — Он закатил глаза и поманил рукой. — Идем. Там сейчас начнется.
— А маскировка?
— Точно!
Хан как по волшебству вынул полоску ткани и завязал Найту глаза.
— Кисточка, прячься, — сказал он, и — невероятно! — ласка послушалась, юркнув к Покровителю за воротник.
Они вышли из комнаты и спустились на первый этаж. Найт сразу ощутил, как изменилась обстановка. За одну ночь и утро замок заполнили лекари и шаманские целители. В огромном зале организовали места для раненых. Магия была везде, словно растворившийся в воде сахар. Туда-сюда сновали люди, пахнущие травами и кровью.
— Рано утром крейнцы атаковали одну из сторожевых башен, — объяснил Хан. — Просто взорвали ее магией.
По запаху обгоревшей плоти, количеству стонов и криков было ясно, что пострадало очень много людей. В темноте перед Найтом маячило множество бледных пятен и несколько зеленоватых силуэтов шаманов, использующих печати.
— Они атаковали и отступили?
— Да. И, скорее всего, сегодня попытаются сделать то же самое.
Обучая ребят, Регин утверждал, что при осаде крейнцы не станут атаковать в лоб. Они сначала будут запугивать и изматывать своего врага, а потом начнут наступать со всех сторон. Это была тактика демонов еще со времен Великой войны.
— А где Киран? Он не защищал людей?
— Он прилетел, но крейнцы уже сбежали, — сухо ответил Хан и добавил: — Ты так спокойно говоришь о нем.
— А как надо?
— Ты зол? Ты же должен его ненавидеть.
Обратившись к своим чувствам, Найт понял, что не испытывает ненависти к Покровителю Севера. Неприязнь — да. Обиду и злость на то, что его не выслушали. Правда, он еще помнил боль. Тело отозвась дрожью на появление неподалеку знакомой энергии.
Хан это заметил:
— Страшно?
Найт прикусил губу, не желая признаваться, что боится Кирана.
— Пойдем отсюда. — Северянин потянул его к выходу, шепнув на ухо: — Я куплю тебе булочку.
«Почему это звучит так, будто ты утешаешь ребенка?» — подумал Найт. Тем временем его желудок отозвался жалобным воем.
Дорога до площади, находившейся у самой стены, перед казармами, занимала не больше десяти минут спокойным шагом. Как и обещал, по пути Хан купил две булочки с мясом и торжественно вручил одну Найту под аккомпонимент голодного желудка.
Вскоре они уже были на площади.
Это место не представляло из себя ничего особенного, кроме того, что здесь могло поместиться очень много народа. Наблюдать за всеми можно было с большой террасы, на которой в обычное время проходили армейской элиты. В высоких окнах двухэтажного здания виднелись занавески и очертания мебели, а на черепичной крыше развевались арконские знамена с главным в центре — алым полотнищем с взлетающим золотым соколом.
Хан и Найт остановились в стороне и доедали булочки. Народ постепенно заполнял площадь. Это были уважаемые бывалые воины, представители арконских семей аристократов и командиры войск.
Вариан когда-то пытался объяснить, как все устроено в армиях Шетера и Ризы, перечислял звания и знаки отличия, даже рисовал схему, но Найт ничего толком не запомнил.
Армия Аркона существенно отличалась от шетерской. Пока Хан комментировал внешность и выражения лиц людей вокруг, лишенный зрения Найт прислушивался. В основном разговаривали мужчины, но он услышал и несколько женских голосов.
— Почему вдруг Его Светлость решил устроить собрание? — спросил мужчина, говоривший немного в нос.
— Может, чтобы почтить память погибшего лорда Грея, — предположил другой, чей голос был выше, и слова вылетали из его рта в полтора раза быстрее. — Или сделать важное объявление. После сегодняшней атаки снова была отправлена группа разведки. Возможно, они что-то нашли.
— На разведку ходят шетерцы и шаманы. Можем ли мы вообще им доверять?
Вслед за стуком обуви по каменной площади прозвучал баритон третьего мужчины:
— Шетерцы хорошо показали себя в бою. Какие в них могут быть сомнения? А шаманы лечат наших людей и спасли уже сотни жизней. Так почему бы не пустить их на стены, если они могут помочь?
— Оставьте принятие решений Его Светлости и нам, — отмахнулся человек с высоким голосом. — От простых солдат требуется лишь четкое исполнение приказов.
— Ребята гибнут на стенах, когда у нас есть те, кто хочет сражаться! Не значит ли это, что вы принимаете неверные решения?
— Смеешь ставить под сомнения слова герцога? Кем ты себя возомнил?! Думаешь, получил титул и стал одним из нас? Не забывай, из какой ямы вытаскивают таких, как ты, чтобы вы служили Аркону!
— Вы не пролили ни капли крови, сидя в своем особняке и подписывая бумаги, а я потерял руку, когда мне было всего восемнадцать. Кто из нас по-настоящему служит Аркону?
Врезапно раздался звук пощечины.
— Щенок! — сквозь зубы процедил оскорбленный лорд. — Забыл свое место?!
Найт дернулся от неожиданности и сжал руку в кулак, сдерживая желание сорвать повязку. Так вот какое на самом деле отношение к солдатам у арконских аристократов?
Рядом раздался смешок.
— Похвально, — сказал Хан. — Бить по лицу командира последнего отряда Соколов — поступок истинного дворянина.
— Ты еще кто такой?
— Спрашиваете, чтобы узнать, можно ли меня ударить?
— Я вижу вас впервые, а у меня хорошая память на лица, — заговорил мужчина с носовым голосом. — Вы из шетерцев?
— Верно. Нас позвал сюда новый герцог.
— Раз вы не имеете отношения к Аркону, прошу вас не встревать. Даже если вы знакомы с лордом Роаном...
— Речь не о нем, а о новом герцоге, — перебил Хан.
— Что за вздор? — воскликнул вспыльчивый дворянин. — Даже не знаете имя Его Светлости, а лжете, что он вас позвал. Вы двое похожи на проходимцев!
— Я уж точно проходимец, — заявил Хан. — А вот мой спутник — важное лицо. Не советую вам относиться к нему неуважительно, иначе вас ждут проблемы.
«Что ты мелешь, идиот?!» — мысленно возопил демон с Черничной горы, пытаясь сохранить обычное выражение лица. Он кожей чувствовал на себе изучающие взгляды.
— В таком случае, не могли бы вы назвать свое имя, молодой господин.
Найту ничего не оставалось, кроме как нацепить на лицо демоническую улыбку и сказать:
— Если я это сделаю, придется вас убить.
Повисла тишина. Найту казалось, он слышит, как мысленно ухохатывается Хан. Но лучник быстро среагировал и почтительно подхватил его под локоть.
— Уверен, уважаемые лорды простят меня и не станут докучать раненому человеку. Он еще плохо себя чувствует. Мы пойдем. А с вами, господин, нельзя ли поговорить?
Командир Соколов ответил:
— Хорошо. Но я должен как положено попрощаться с лордами. — Раздался звук вынимаемого меча. — Я не стану бить человека, не умеющего обращаться с оружием. Однако вы, барон, подняли руку на героя Аркона. За такое оскорбление положен штраф, который вы должны выплатить мне в том размере, в котором я пожелаю. Или же вы лишитесь части своих владений по решению суда. Но сейчас у нас нет времени. Так что я возьму это в качестве ваших извинений.
Что-то звякнуло. Скандальный мужчина хотел было возмущенно тявкнуть и уже произнес первые звуки, но его перебил другой:
— Герой Аркона великодушен. Полагаю, на этом конфликт исчерпан.
— Конечно.
Меч почти бесшумно вернулся в ножны.
Найт тихо спросил у Хана:
— Что он сделал?
— Срезал у него брошь с соколом.
Трое мужчин отошли на пару десятков шагов к группе людей. Их энергию Найт видел как едва заметный дымок. Только один парень излучал голубоватое сияние. Именно он с жаром воскликнул:
— Командир, следовало отрезать ему язык!
— Успокойся, — усмехнулся мужчина. — С него хватит и этого. А вам спасибо, что заступились. Но не стоило. С таким человеком лучше не иметь дела.
— Очень хотелось врезать ему, но я сдержался, — ответил Хан.
— Понимаю. Я чувствую это уже десять лет. Постоянно находится кто-то, считающий обязательным упомянуть, что все Соколы жили в приютах или скитались по улицам.
— У меня есть подруга, которая точно отрезала бы ему что-нибудь, — усмехнулся Элияр. — Приятно познакомиться. Я Хан, а это Найт.
— Взаимно. Меня зовут Аарон.
Пожав руку новым знакомым, командир Соколов поинтересовался:
— Вы правда из Шетера?
А обмануть его было гораздо сложнее, чем других.
— Мы не шетерцы, — сказал Хан, — но мы вместе с ними и шаманами.
— Что вы имели в виду, говоря о новом герцоге?
— Лучше пусть это будет для вас приятным сюрпризом. Скоро многое изменится.
— Надеюсь. — Аарон вздохнул. — Уже погибло слишком много людей. В городе нарастает паника. Если Каррин не придет... Что ж, если так, мы все равно будем защищать Аркон до последнего вздоха.
Найт был восхищен этим человеком. Даже в отчаянном положении он не опускал руки. Именно благодаря таким людям Север до сих пор держался.
— А что случилось с вашими глазами? — спросил кто-то из Соколов.
— Обожгло заклинанием, — сказал Найт.
— Ох, ужас! Одному из наших так ногу ранило. Пришлось отрезать.
— П-понятно...
Найт чувствовал себя максимально некомфортно. Поверх свитера на нем была надета куртка, принадлежавшая неизвестно кому. Огромный воротник слишком плотно прилегал к шее, а рукава торчали, так что их пришлось подкатать. К тому же он не мог видеть ни реакцию людей, ни то, куда он идет.
После дождя и ночных заморозков было очень скользко. Хан придерживал Найта за плечо, чтобы он не растянулся на льду. Со стороны это могло выглядеть даже забавно, если бы не повязка на глазах. Никто и не думал смеяться, вот только Найт об этом не знал.
Зато Хан отлично видел сочувствующие взгляды Соколов.
Тем временем площадь заполнилась людьми, а по каменным ступеням на террасу поднялось четверо рыцарей в алых плащах — обычное сопровождение герцога во время подобных собраний. Только самого Роана не было, как и кого-нибудь из его помощников. Даже герцогиня не явилась.
Рыцари молча встали у каменных колонн. Люди не понимали, что происходит. И наконец двери на террасу распахнулись.
Вышел Нае, облаченный в темные доспехи лорда Грея и алый герцогский плащ. На руках у него были перчатки из кожи черной змеи и наручи с выгравированными шипами и розами. Приколотая к плащу брошь с соколом блестела, а светлые глаза излучали уверенность и величие. Словно он был рожден, чтобы носить все эти вещи и стоять здесь, глядя сверху вниз из-за каменных перил террасы.
Но на этом поразительные события не закончились. Следом за Нае вышел сверкающий, как вспышка молнии, Покровитель с белоснежными волосами и яркими голубыми глазами. Словно он был создан из ясного неба и снега и украшен серебряной пылью. Арконцы сразу же узнали его и впали в еще больший ступор. Если бы это была Каррин, вся площадь тут же бухнулась бы на колени, восторженно восклицая, но что им делать с Кираном? Достаточно ли будет простого поклона?
— Это тот самый сюрприз? — Уголки губ Аарона приподнялись. — Как же давно я его не видел.
Хан удивленно вскинул брови:
— Кого?
— Иннае Аркона. Не думал, что он вернется.
— Так вы знакомы.
— Вряд ли он меня помнит. Это было очень давно.
Четверо рыцарей встали по бокам от Нае и Кирана. Покровитель с прошлого вечера как-то оробел и, хотя прекрасно знал, где в толпе находятся Хан и Найт, даже не взглянул в их сторону. Его лицо напоминало глыбу льда больше, чем у Нае.
Самые догадливые уже все поняли и либо пытались скрыть ликование, либо не могли сдержать гнева. Нае не торопился останавливать перешептывания. Лишь спустя полминуты он громко заговорил:
— Вас собрали здесь, чтобы сообщить три новости.
Стоило ему открыть рот, как арконцы тут же замолчали, выпучив глаза от изумления.
Хан хмыкнул. Как и говорил Нае, его голос очень напоминал голос отца, а многие все еще отлично помнили Александра.
— Роан получил серьезное ранение и не в состоянии исполнять обязанности герцога, — продолжил Нае. — К счастью, на помощь пришел Покровитель Севера.
— А ты кто такой? — выкрикнули в толпе. — Где герцогиня? Почему ты говоришь за Покровителя?
— Мое имя Иннае Аркон. Я младший брат лорда Роана и погибшего лорда Грея, сын Александра Аркона и внук Эридана Аркона. Уверен, некоторые из вас знали о моем существовании, другим было велено его скрывать, а для третьих я — мифичиский бастард из сплетен. Мне абсолютно все равно, что вы обо мне думаете. Я пришел защитить Аркон и сделаю это. Я не стану отсиживаться в замке и буду драться до конца.
Он говорил плавно и четко. Даже те, кто был против, не могли вставить ни единого слова и слушали с открытыми ртами.
Нае снял перчатку с правой руки и показал всем ладонь. То же самое сделал Киран.
— Священный контракт с Покровителем Севера заключен. Отныне я Посланник и герцог Аркона. Командование всеми войсками я беру на себя и поднимусь на стену вместе с рыцарями и солдатами. Также с нами пойдут шетерцы и кочевники. Часть раненых будут переносить прямо в большой зал на первом этаже замка, где помощь им окажут целители. От вас требуется только одно: изо всех сил защищать Аркон.
Сначала пораженные люди молчали, но потом то тут то там стали раздаваться голоса:
— Эта печать ненастоящая! Откуда мог взяться еще один лорд?
— С какой стати нам будет приказывать бастард? Что на самом деле случилось с герцогом? Где Ее Светлость?
Кто-то совсем бесстрашный выкрикнул:
— Это всего лишь бродячий пес! С какой стати мы должны его слушать?! У нас есть Его Светлость и герцогиня!
— Как мы можем верить тебе? Нам нужны доказательства!
Всед за этим восклицанием, вылетевшим изо рта того самого скандального лорда, влепившего пощечину Аарону и униженного им же, в воздухе просвистела стрела. Никто даже охнуть не успел, как она вонзилась в руку Иннае.

        От автора:
      
Нае: Откуда это прилетело?
Бессовестный лучший друг: Упс! *прячет лук*

Глава 55. Подготовка

Все присутствующие в шоке уставились на человека, выпустившего стрелу и так точно попавшего в место, не защищенное доспехами, что его без преувеличения можно было назвать мастером.
Хан усмехнулся и опустил лук, который взял у одного из Соколов. Некоторые люди даже повыхватывали оружие, двое солдат нацелились из арбалетов прямо в сердце Элияра, но он и глазом не моргнул.
— Хотите доказательств? — произнес Иннае и разорвал рукав, чтобы все увидели торчащую стрелу. — Смотрите.
Он дернул древко. Брызги крови упали на каменное ограждение и покрытые инеем ступени. Кровь капала с локтя, ужасная рана от жестоко вырванной с плотью стрелы была видна всем. И вдруг начала заживать прямо на глазах! Мгновение — и она исчезла без следа.
Нае вытер кровь обрывком одежды. За все время он даже не взглянул на свою руку. Двое рыцарей открыли двери за его спиной. Прежде чем развернуться и войти в здание, он сказал:
— Все вопросы обсудим внутри. Прошу пройти со мной всех командиров, главного кузнеца и оружейника.
Его алый плащ развевался на ветру, а доспехи будто покрывала корка льда. Когда он повернулся спиной, все увидели вышитого золотого сокола. плащ, который носил только герцог.
Хан бросил лук обратно его ошарашенному владельцу и потянул Найта за собой.
В огромном зале для совещаний стоял длинный стол с множеством стульев. Стены украшали гобелены, а одна было увешана старинным оружием. Главное место в центре занимала простая глефа без украшений и с двумя клинками — длинным и коротким, с покрытым следами сражений древком и алой лентой, привязанной посередине. На длинном лезвии можно было с трудом различить инициалы «Э.В.».
— Что делают здесь эти люди? — окинув придирчивым взглядом Хана и Найта, спросил один из рыцарей, облаченный, помимо дорогих доспехов, в теплый плащ бурого цвета с меховым воротником.
— Это мои друзья, — ответил Нае, садясь во главе стола. — Они пришли со мной.
Рыцарь скривил губы, но спорить не стал. Хан хорошо знал людей, ослепленных своим величием, считающих себя умнее и хитрее всех. Что до беловолосого психа, которому он желал воткнуть нож прямо меж глаз, тот сел рядом с Нае и выглядел внушительно, как и подобает Покровителю.
Хан взглянул на Найта с повязкой на глазах и в нелепом наряде, навострив уши, ловившего каждое слово. Что ж, необязательно у Покровителя должно быть на лбу написано «я крут».
Зал быстро заполнился людьми. Некоторым даже не хватило мест, но они стояли, не выражая недовольства.
По правую руку от Нае сидели арконские рыцари, включая Аарона, оружейника и кузнеца, а по левую — капитан Юриан Грин, Элисте, Аури, Араи, Нери, Хан, Найт и еще несколько арконцев, командовавших простыми солдатами. Кто-то с тревогой, кто-то в предвкушении, а кто-то с абсолютным спокойствием ожидал, когда заговорит Нае или Киран. Но они молчали, пока двое слуг не разлили всем горячий чай.
— Для начала поясню, — сделав глоток, сказал Нае. — Роан собирался сдать Аркон.
Тут же возгласы полетели с правой стороны:
— Невозможно! Он бы никогда не сотворил подобного!
— Кто придумал эту нелепость? Кто-то просто решил опорочить имя лорда!
— Сдать Аркон? Только самый низкий человек способен на такое предательство! Герцог не тот...
— Напоминаю вам, господа, — оборвал споры Нае, звякнув чашкой о блюдце, — что теперь герцог я. Вся полученная из надежного источника информация подтвердилась. Роан поддерживал связь с крейнцами. В случае, если не придет Каррин и арконцы понесут слишком большие потери, он собирался открыть ворота и сдаться. Таким способом он хотел спасти герцогство от разорения. Хотя, разумеется, это только ускорило бы его падение, ведь Крейн не стал бы нас жалеть.
— Это он так сказал? — усомнился напыщенный дворянин с меховым воротником.
— Я не стану повторять дословно то, что он выкрикивал мне в лицо, но в общих чертах все так.
— Тогда вы спасли Аркон от незавидной участи, — сказал Аарон и уважительно кивнул Кирану и Нае. — А теперь на нашей стороне есть Покровитель.
Губы герцога изогнулись в мимолетной улыбке:
— Верно. Пожалуйста, Киран.
Покровитель обвел взглядом присутствующих и наконец соизволил открыть рот:
— Мы с Иннае заключили контракт, так что теперь Аркон под моей защитой. Можете не сомневаться в правдивости его слов.
Он был сам на себя не похож: холодный, сдержанный, словно заразился безэмоциональностью от Нае. Или его отругали, как нашкодившего ребенка, что вполне можно было ожидать от Аури. Хан терялся в догадках.
Обернувшись к Найту, он заметил, что тот выглядит встревоженным. Из-за воротника выглянула ласка и перемигнулась с Ханом. Этот безмолвный диалог был понятен только им двоим. Убедившись, что с его Покровителем все в норме, Элияр в упор уставился на чужого.
Спустя минуту разговора, который он пропустил мимо ушей, взгляды человека и божества наконец-то встретились. Ореховые глаза будто метали огненные стрелы, а голубые выставляли один ледяной барьер за другим. В конце концов Хан скривил губы в усмешке и демонстративно отвернулся. Это был редкий случай, когда в игре в гляделки проигрывал тот, кто не отвел взгляд.
В итоге Нае и Кирану удалось доказать вину Роана. Бывший герцог, не успевший пробыть им и трех дней, был заперт, а герцогиня не отходила от него ни на шаг. У нее имелось не только много связей в столице, но и куча доверенных лиц в герцогстве. Абсолютно точно можно утверждать, что среди участников собрания их было как минимум трое, и позже они найдут способ распространить новости в сильно искаженном виде. Однако на данном этапе было невозможно что-то с ними сделать, к тому же Аркон все еще нуждался в силах, сосредоточенных в их руках.
— Я не стал бы ничего предпринимать, если бы не новости о предательстве Роана, — объяснял Нае. — Вам может не нравиться слушать бастарда, но сейчас я единственный из Арконов, кому можно доверять.
— До сегодняшнего дня многие из нас даже не подозревали о вашем существовании, — заговорил командир лучников. — Где вы были все это время, Ваша Светлость?
— Некоторое время жил в Шетере. Позже поступил в джейрийскую военную академию.
— Тогда вы все это...
— Да. Я и Хан, — Нае кивнул в сторону друга, — мы оба были там. Три года после я провел на границе и участвовал в битве при Анне.
После этих слов все арконцы замерли, как истуканы. Некоторые были в курсе, что из окружения в Аркон отправляли гонца с просьбой о подкреплении. Именно эти люди согласились с решением старого герцога ничего не предпринимать. Более того, они видели, как старик с суровым выражением лица сжег письмо. А те, кто не был посвящен в подробности, сидели, в изумлении выпучив глаза. Разве тогда не погибла почти вся кавалерия? Леденящие кровь слухи ходили о том сражении. И там был их молодой лорд?!
Осознание наконец пришло к гордым рыцарям, воспринимавшим Иннае лишь как на мальчишку, который много о себе возомнил. Ледяными, как Хрустальный океан, глазами на них смотрел мужчина, повидавший в жизни большие беды и закаленный огнем сражений. Они участвовали только в битвах на стенах крепости, а он прошел половину Севера и явился сюда, как стальной клинок, сверкающий и грозный.
Не обращая внимания на взгляды, отражавшие разные эмоции от восхищения до страха, Нае продолжил собрание, представив Элисте и остальных кочевников. Вместе с Грином они рассказали о результатах разведки. Группе Вариана, который сейчас отсыпался в казарме, удалось добыть сведения о готовящейся атаке, расстановке сил Крейна и тысячной армии демонов на подходе.
— Тысяча?! — восклицали мужчины, хватаясь за головы. — Боги, что же делать? Как мы выстоим против тысячи демонов? Одних только крейнцев в разы больше!
— Еще рано паниковать, — сказала Аури, сидевшая со скрещенными на груди руками. Ее новенькая арконская броня смотрелась не так изящно, как доспехи кочевников или подаренные Астой, но и в ней девушка была великолепна. — Мы установим барьеры вдоль всей стены, защитим важные точки и сторожевые башни. Иллюзорные массивы и ловушки тоже пригодятся. Кроме того, у нас есть Элисте.
— И что вы можете такое невероятное, на что не способны другие? — насупил брови мужчина в меховом воротнике. Не только он, но и большинство рыцарей за столом не спешили доверять шаманам и не считали, что они способны на что-то большее, чем разведка и целительство. Нельзя было за один день изменить предубеждения, складывавшиеся десятки, а то и сотни лет.
Обворожительно улыбнувшись, предводительница племени Белого дракона протянула над столом руку. На ладони вспыхнуло яркое пламя.
— Моей магии хватит на демонов, которые полезут через стену.
— Вы стихийница! — восхитился Аарон, как завороженный глядя на огонек, принимавший разные формы. — Никогда не видел шаманов, обладающих магией стихий. Это удивительно!
— Благодарю.
Прежде чем погасить пламя, Элисте щелкнула пальцами, вызвав небольшой огненный вихрь, чуть не опаливший брови мужчины в меховом воротнике.
— Итак, что у нас есть? — подал голос один из рыцарей. — Массивы, Покровитель, огненная стихийница и не более пяти тысяч еще способных держать оружие в руках воинов. Достаточно ли этого, чтобы победить?
— Не забывайте о магах, — сказал Юриан. — У нас их тридцать.
— У нас примерно столько же.
Нахмурившись, Хан спросил:
— А куда делись остальные?
— Погибли... Вы не видели, как атакуют стену крейнцы. Наши маги пытались помешать им, но ничего не вышло.
— Там огромная оплавленная дыра. — Элисте указала в западном направлении. — Они используют магию огня вместе с заклинанием Четвертой Стороны. Разрушения огромные, даже наши барьеры вряд ли выдержат. Но я могла бы сделать что-то подобное.
Никто и представить себе не мог, как одна стихийница воссоздаст ту страшную атаку, но шаманка выглядела уверенной в своих силах.
— Во время сражения могут появиться высшие демоны, — заговорил Киран, мгновенно приковав к себе взгляды присутствующих. — Мне придется взять их на себя. Как вы будете бороться с обычными?
— Стрел из храма осталось не так много. — Юриан задумчиво сцепил руки под своей рыжей бородой и уперся локтями в стол. — Если удастся выковать еще...
— В шахте не закончены работы, — сказал главный кузнец — крупный мужчина с низким голосом, звучавшим как бой большого барабана. — Мы и обычное-то оружье едва успеваем ковать, а тут... Чего доброго, придется переплавлять старые доспехи да другое какое железо.
— На складах полно обычных стрел, — добавил пожилой, но не утративший воинской стати оружейник. — Нельзя ли как-то их сделать похожими на шетерские?
— Но ведь нужно чистое серебро и...
— Можно.
Все уставились на худенького парня с повязкой на глазах. В ходе разговора о нем успели забыть.
— Как? — спросил Нае.
— Насколько мне известно, жидкой крови Покровителей демоны не боятся, низших демонов она даже привлекает. Но арконит будет ядом для любого из них. Если использовать его для изготовления...
— Арконит — сокровище герцогства, наша святыня! — воскликнул разгневанный рыцарь в меховом воротнике. — Предлагаешь делать из него стрелы?!
— Наконечники, — поправил Найт. — Нужно немного.
— Ты!.. Даже помыслить о таком...
— Какой-то красный камень важнее жизней арконцев? — изогнув бровь, проговорил Хан, выставляя рыцаря бессовестным жадюгой. — Не обеднеете.
Мужчина в плаще, казалось, вот-вот закипит от злости, и из его ушей повалит пар. С подозрением зыркнув на юношу в повязке, он быстро сменил тему:
— Откуда ты это знаешь? Ты священник? Или, скорее, темный колдун?
— Я не умею колдовать, — честно ответил Найт. — Просто много читаю. — Вспомнив о своем нанешнем положении «ослепленного заклинанием» и изобразив на лице досаду и печаль, он исправился: — Читал.
— В каких это книгах написано, что можно делать наконечники из крови Покровителей? — грозно пробасил рыцарь.
— Успокойтесь, пожалуйста, лорд Урс, — сказал Нае. — Это отличная идея.
— Но так нельзя! Тысячелетия арконит был священным камнем, который наши предки добывали и хранили, как великое сокровище! Делать из него стрелы — богохульство!
— Арконит — кровь Покровителей, а не богов.
— Да какая разница?! Ни один священник не позволит...
— Священники не воюют и не гибнут на стенах. Мы защищаем невинных людей. Уверен, Покровители, пролившие кровь на этих землях, были бы не против.
Киран кивнул:
— Я согласен с этой идеей. Арконита здесь полно. Жизни людей важнее какого-то камня.
— Но!..
— Отдайте приказ ювелирам выпилить как можно больше наконечников, — закончил спор Нае, отвернувшись от пыхтящего в ярости мужчины. — А кузнецы пусть сделают длинные арбалетные болты. Берите любой металл, хоть подсвечники из замка, хоть посуду. Найдется и серебро, которое можно освятить в храме. И еще соберите все вилы, какие найдете в городе.
— Вилы? — удивился командир лучников. — Хотите бросать их в крейнцев?
— Многие добровольцы, рвущиеся на стены, гораздо лучше обращаются с вилами, чем с мечом. Можно обмотать древко металлической лентой или проволокой. Объявите сбор металла и людей в городе. Элисте, можно ли сделать подобие шетерского купола над замком, чтобы защитить раненых?
Предводительница обратилась к своей ученице:
— Аури?
Девушка кивнула, не взглянув на Нае:
— Я сделаю.
Между бровей герцога на мгновение появилась вертикальная складка, которая свидетельствовала о глубокой задумчивости и сдерживаемых эмоциях.
— Раз так, давайте распределим отряды на стене, — сказал он и провел рукой над встроенным прямо в стол магическим камнем. Объемная карта всей крепости и города тут же высветилась над ним.
Нае указал на одну из сторожевых башен:
— Здесь разместим большой арбалет.
Вторую половину собрания обсуждалась расстановка войск. Было решено сделать несколько новых оборонительных механизмов, тысячи стрел и выковать множество тонких и легких лезвий.
— Зачем они вам?
В ответ на вопрос Аарона Хан взмахом руки поднял со стола лист бумаги и запустил его в цветок, стоявший у окна. Верхушка с мелкими темно-зелеными листьями была срезана, как ножом.
— Чтобы пробить доспехи, бумаги, конечно, недостаточно...
— Что ты наделал?! — хватаясь за голову, вскрикнул старший из собравшихся за столом рыцарей. — Ему уже больше полувека!
— Это растение очень редкое, — добавил Нае.
Хан пожал плечами:
— Я же не знал. Как-нибудь... отрастет?
— Лет через двадцать! — сокрушался старик, грозя пальцем. — Вредитель!
Аарон усмехнулся, откинувшись на спинку стула и глядя на Элияра. Он ничего не сказал, но и так было очевидно, что мага ветра узнали все. Даже до Аркона дошли слухи о том, что беглец путешествует со своей шайкой и демоном. Но где его точно не ожидали увидеть, так это здесь. Оставался только один вопрос: куда же пропал демон?
Найт не знал, сколько людей на него пялится, пытаясь понять, как такой невзрачный и хилый паренек мог кому-то показаться грозным демоном. А Хан решил ему не говорить, чтобы лишний раз не расстраивать.
— Раз все обсудили, можете расходиться. — Подведя итог, Нае поднялся на ноги, а за ним все остальные. Мужчина положил сжатый кулак на область сердца. — За Аркон.
— За Аркон! — повторили воины, ударяя себя в грудь.
Все отправились выполнять поручения, а Хан, Найт, Аури, Араи, Нае и Киран остались в зале. Нае отпустил своих рыцарей и провел рукой над магическим камнем, убирая карту. Стоя, опершись на стол одной рукой и массируя висок кончиками пальцев другой, он бросил почти умоляющий взгляд на Аури.
— Как ты одна поставишь все эти барьеры без помощи старейшин?
Шаманка бесстрастно посмотрела на него:
— Вы сомневаетесь во мне, Ваша Светлость?
— Аури...
— Я справлюсь. У меня достаточно знаний для этого. Я пойду.
И она вышла вместе с заметно расстроенным братом, громко стуча каблуками сапог.
Нае рухнул на стул и обхватил голову руками.
— Она не знала, что ты Аркон? — вскинул брови Киран. — Мне показалось, что она не была удивлена.
— Наверное, догадывалась. Нужно было сказать ей раньше.
— Почему не сказал?
Нае грустно усмехнулся:
— Все сложно. И я не хочу, чтобы она переживала то же, что моя мать.
Сняв повязку, Найт поглаживал Кисточку, сидевшую у него на колене, а Хан задумчиво барабанил пальцами по столу.
— Она не простит тебя так легко. — Говоря это, Элияр смотрел не на Иннае, склонившего голову над стопкой бумаг, а на Кирана. — Что ты будешь делать?
— Я не знаю...
Покровитель ничего не сказал. Его лицо оставалось непроницаемым, как у каменной статуи, органично вписавшейся в интерьер комнаты.
Скрипнув ножками стула, Хан встал и потянулся:
— Налюбовался своей лаской, Найт? Надевай повязку. Пойдем, поедим чего-нибудь. И я еще хочу достать себе отличные доспехи. Да и тебе тоже не помешает.
— Но ведь мы недавно ели.
— И что? Я хочу еще.
Найт сам завязал себе глаза и спрятал Кисточку. Прежде чем они с Ханом покинули зал, его окликнул Киран:
— Найт, подожди!
Юноша остановился, но не стал оборачиваться.
— Ты...
Слова застряли в горле Кирана.
Хан прожигал его убийственным взглядом, стараясь передать все свое презрение и злость, желая, чтобы лицо этой статуи треснуло посередине.
Сжав руку в кулак и губы — в тонкую линию, Найт быстро вышел из зала.
Хан догнал его через несколько шагов.
— Куда ты так припустил? Не врежься в стену.
Внезапно демон с Черничной горы остановился, и Элияр чуть было не сбил его с ног, задев плечом.
— Что?
— Что будет, если мы проиграем?
— Думаю, мы все помрем. Но этого не случится.
— Откуда ты знаешь?
— Ну ты же здесь.
— Я?
Хан будто мог видеть, как между шестеренками в голове Найта застрял камень, мешая им крутиться.
— Конечно. Ты ведь предсказатель.
— Да, но...
— Отлично. А теперь пойдем уже есть и выбирать доспехи.
Хан потянул Найта за рукав в сторону выхода.

        
      
Тысячи свечей освещали древние стены и массивные каменные колонны храма. Большие и маленькие, высокие и уже почти превратившиеся в огарки, они были установлены во множестве разнообразных подсвечников. По традиции, магические камни не использовались в храмах древних Покровителей, особенно этого правила придерживались в Арконе. Маленькие огни слегка подрагивали от сквозняка. Служители храма суетились, готовя все для прихода людей.
Холодные стены простояли под порывами ветра уже почти две тысячи лет. Это огромное здание с высокими башнями и шпилями, тянущимися к облакам, построили сразу после войны с демонами в честь Каррин. С тех пор сменилось множество поколений и настоятелей, несколько раз делался ремонт, чинились лестницы, реставрировались статуи и колонны, добавлялись какие-либо детали, например, лепнина, витражи и огромные фрески. Но храм оставался стоять, как нерушимая крепость, скала, обдуваемая ветрами и омываемая бурными водами. И все ему было нипочем.
Через витражи на истертый мраморный пол падали цветные пятна света, повторяя размытое изображение воительницы в алых доспехах и с двумя мечами — золотым и черным. Из соседнего окна на людей ясными голубыми глазами взирала девушка с глефой в руках. Ее волосы были белыми, а длинный плащ красным, на плече сидел сокол, а на голове сверкал золотой венец. Она была первой и единственной из всех арконцев, кто заключил контракт с Покровительницей. Первая герцогиня, первая из смертных, кто смог в одиночку убить высшего демона. Ее любили и уважали почти так же, как саму Каррин. Ее звали Эрна, и она умерла в сто тридцать два года, через десять лет после окончания Великой войны и спустя два дня после рождения сына.
По легенде, в тот день весь берег реки заволокло туманом, а новая крепостная стена треснула в нескольких местах, не выдержав давления магической силы. Так горевала Каррин. Обе статуи — Покровительницы и ее Посланницы — пришлось менять, потому что кто-то разбил их ночью на мелкие кусочки. Говорили, что разрушенной оказалась целая башня храма. А еще Каррин расколола толстый лед на реке одним ударом меча.
В летописях сохранилась история о Покровительнице, которую видели по ночам в стенах храма священники, следившие за свечами. А наутро у ног статуи Эрны находили свежие красные розы. Однажды Каррин оставила надпись на божественном языке на одной из колонн: «Моя дорогая сестра, без тебя в Арконе слишком холодно». Чтобы перевести ее, понадобилось несколько лет. До сих пор слова, начертанные рукой Покровительницы на твердом камне так легко и красиво, словно это был не мрамор, а мягкая глина, украшали единственную колонну, никогда не подвергавшуюся реставрации.
Постепенно просторный зал размером с небольшую площадь заполняли сотни арконцев. Здесь были богатые и бедные, молодые и старые, одетые в дорогие меха и поношенные пальто. Мужчины, ведущие под руку закутанных в тонкие шерстяные шали знатных барышень, женщины, несущие на руках детей, старики с палочками и юноши в простой броне.
Кто-то готовился защищать город, кто-то боялся или был слишком слаб и пришел просить Каррин и четырех богов о спасении. Шепот, вздохи и всхлипы раздавались со всех сторон. Тихие разговоры людей, обсуждавших ситуацию в городе, причитания матерей, чьи сыновья уже находились на крепостной стене, лепет напуганных детей, спокойные голоса служителей храма, направляющих людское море и повторяющих одни и те же слова поддержки — все смешалось в один гул.
Бледные лица, поджатые губы, мокрые ресницы, мерцающие отчаянием и не умирающей надеждой глаза. Руки с покрасневшими от холода костяшками, ухоженные пальчики, с которых только при входе в храм соскользнули отороченные мехом перчатки. Грубые шершавые ладони кузнецов и плотников, покрытые мозолями и мелкими шрамами руки солдат. Сердца всех людей бились с тревогой, но в них была уверенность в том, что единственная Покровительница не бросит свой город и его жителей на произвол судьбы.
В храм набилось столько людей, что яблоку негде было упасть. Постепенно разговоры замолкли, пока не воцарилась дрожащая от вздохов и сдавленного плача тишина. Звук шагов настоятеля гулко отдавался от каменных стен. Пожилой мужчина в длинных алых одеждах встал на украшенной мозаикой лестнице и распростер над толпой руки. Его голос звучал, как удары голокола на сторожевой башне:
— Арконцы! Уже почти две тысячи лет стоит этот храм. Нерушимые крепостные стены защищают нас, а Каррин, наша великая и любимая Покровительница заботится о нас. В этом зале не гаснут свечи, а в сердцах арконцев не гаснет надежда. Мужество и отвага не покидают нас даже в самые тяжелые времена. Так попросим же Каррин защитить нас и в этот раз! Вознесем наши мольбы к небесам, где она парит на своих белоснежных крыльях. Помолимся за наших воинов, помолимся за наши семьи, за наш дом!
У входа, в противоположной стороне зала, стояла пятиметровая статуя Эрны, а там, где был настоятель — такая же статуя Каррин, отлитая из золота. Опустившись перед ней на колени и сцепив руки перед собой в молитвенном жесте, старик закрыл глаза и запел древнюю песню, сложенную еще во время Великой войны. Его слова тут же подхватил хор других священников, и все люди стали одновременно вставать на колени. И богачи, и простые горожане, торговцы и солдаты, коснувшись холодного пола, в один голос запели:

        
      

        Кто в Арконе был рожден,
      

        Ни за что не бросит дом.
      

        Орды демонов побьем
      

        И до завтра доживем.
      

        
          
        
      

        В кузне зажигают печь,
      

        Чтоб ковать победы меч.
      

        На рассвете будет сечь.
      

        Лишь бы близких уберечь.
      

        
          
        
      

        Посмотри, как горит!
      

        Ночью весь Аркон не спит.
      

        Кто умрет, кто победит –
      

        Пусть судьба теперь решит.
      

        
      
Были и те, кто не пел, а шептал про себя молитвы Каррин и четырем богам или отрешенно смотрел перед собой, мыслями все еще находясь на крепостной стене.
Тягучие слова песни, похожие на звуки громадного органа, разносились по храму, пролетали по коридорам и залам, поднимались вдоль колонн и витражных окон до самой крыши. Люди держали друг друга за руки и с надеждой смотрели на безмолвную статую, взгляд которой был направлен поверх их голов на расписанное яркими красками стекло.
На город постепенно опускались сумерки, а в кузнях и мастерских горел свет. Здесь тоже звучала песня. Молоты отбивали ритм, раскаленный металл шипел, погружаясь в воду, а огонь потрескивал, исполняя грозный боевой танец.
Найт шел по улице, держась за край одежды Хана. Холодный ветер дул изо всех сил, но жар от печей сводил все его старания на нет. Сердце города, ремесленный квартал, грохотало, и этот шум вибрацией отзывался в груди.
— Думаю, в темноте никто не увидит твои глаза, — сказал Хан.
— Уверен, что я могу снять повязку?
— Всем сейчас не до того. Снимай.
Стянув ткань, Найт обнаружил, что уже стемнело. Блики от огня и магических камней, тени и силуэты людей, блеск металла — все превратилось в калейдоскоп, от которого зарябило в глазах. Они с Ханом шли по широкой улице, где размещались армейские кузницы и кожевенные мастерские. Рядом готовили еду, ели за натянутым от ветра полотном и пили крепкое вино, почти не чувствуя вкуса. Кто-то делал древки и оперение для стрел, кто-то выпрямлял вмятины на доспехах, а кто-то просто глядел на огонь, беззвучно шевеля обветренными губами. Кто знает, что видели эти люди в пламени, что слышали в звоне железа...
Найт проводил взглядом очередную тележку с металлом, который удалось собрать. Следом везли целый ящик красного камня, на который все оборачивались, в изумлении выпучив глаза.
— О боги! Куда столько арконитов?
— Его Светлость отдал приказ сделать из них наконечники для стрел.
— Наконечники?! Да он, должно быть, обезумел!
Но несмотря ни на что ювелиры старательно выпиливали и обтачивали наконечники из застывшей навеки крови Покровителей. Люди, наблюдавшие за этим беспределом, еще немного повозмущались, повздыхали и разошлись. На самом деле большинству из них раньше даже не доводилось держать драгоценный арконит в руках, и они не могли понять, какое богатство превращалось в оружие разового использования. Ювелиры в душе обливались слезами, но не смели перечить приказу. Кому как не им лучше всех были известны чудесные свойства арконита.
У одного из котлов за холщовым пологом обнаружился Вариан, уплетающий из глубокой миски большую порцию наваристого супа с мясом и запивающий его каким-то компотом. От паренька теперь исходила энергия кулона, который ему отдал Нае, а отросшие кудряшки были убраны кожаной лентой. Без доспехов Вари выглядел как обычный юноша, вернувшийся домой после насыщенного дня. Только кинжалы, висевшие на поясе, портили мирный образ.
С набитым ртом Анкретт поприветствовал друзей:
— Пфыхэх! Фы ук хуфа?
— Глядите, кто проснулся, — усмехнулся Хан и ткнул его пальцем в лоб. — Сначала прожуй.
Вариан проглотил всю еду разом и запил компотом.
— Как прошло?
Хан цыкнул, но не стал ругать его:
— Все в порядке. Сейчас идем за броней к Соколам.
— О, вы уже познакомились с их командиром? Такой крутой мужик! А еще...
— Что выяснили? — перебил Элияр.
— Противный, — буркнул Вариан. — Маги почувствовали какую-то странную энергию.
Это не обсуждали на собрании. Найт нахмурился, сразу начав перебирать в уме возможные варианты.
— Высшие демоны? — предположил Хан.
— Не-а. — Огонек нарисовал ложкой в супе круг. — Мы обошли то место. Это что-то вроде массива.
— Нае ничего не говорил об этом.
— Потому что Киран думает, — юноша понизил голос до шепота, — что это Покровители!
Найт принялся кусать губу. Худшие ожидания оправдались. Северяне не знали о Мартине и могли только предполагать, чем заняты Покровители Крейна. Еще ни разу никто из них не появлялся, поэтому все считали, что они давно мертвы или их где-то удерживают. Что же будет с арконцами, когда станет известно, что Покровители вместе с Мартином и демонами пришли к стенам города, когда их собственная защитница так и не явилась?
— Необязательно это они, — пожал плечами Хан. — Может, какое-то оружие.
— Будем надеяться, что Киран с ними справится, — вздохнул Найт.
Почесав макушку, Вариан спросил:
— А насколько сильными вообще могут быть Покровители? Киран считается одним из самых крутых?
— Эм, ну...
Вообще-то, в сравнении с Найтом любой Покровитель будет считаться крутым.
— Думаю, самые сильные все-таки старейшины. Но я не видел, как кто-то из них сражается. Знаю только, на что способна Лейсан.
Вариан в нетерпении начал щелкать суставами пальцев.
— Устроит дождик? — ухмыльнулся Хан, на что Найт закатил глаза.
— Она вполне может победить высшего демона.
— Хранительница полей? Серьезно?
— Ты что, сомневаешься?
Когда речь заходила о Лейсан, его благодетельнице, Найт упирался и был готов защищать ее любой ценой. Как может Хан не верить в величие его сестры?!
— Ладно-ладно, — отмахнулся Элияр, наткнувшись на каменную стену под названием «Лейсан лучше всех». — Что ж, значит, победить Покровителя тоже вполне возможно. Будем решать проблемы по мере их поступления.
Они прекратили разговор, как только к котелку с супом подошла группа усталых солдат. Вместе с ними пришла молодая горожанка, неся корзину с пирожками.
— Возьмите, родные. Это матушка из нашей пекарни передала.
Мужчины тут же расхватали пирожки, с улыбками благодаря симпатичную девушку, а она зарделась, протягивая угощение Вариану.
— Благодарю! — просиял Огонек, больше радуясь еде, чем смущенной улыбке.
Найт тоже взял пирожок, пряча взгляд. А когда очередь дошла до Хана, девушка стала красной как помидор.
— В-вот, уго-угощайтесь!
Арконцы смотрели с завистью, а Вариан увлеченно ел, словно на свете не существовало ничего важнее пирожка с капустой.
Найт подумал, что рядом со статным северянином сам он похож на огородное чучело, и решил срочно найти себе нормальную одежду.
Хан поблагодарил за пирожок, подмигнул девушке и в ту же минуту забыл о ней.
— Хм, — промычал Вариан, прислушиваясь. — Кажется, кто-то поет?
Голоса из храма долетели аж до ремесленного квартала. Люди вокруг запели в такт ударам молота. Они не тянули гласные, а чеканили звуки, превратив древнюю песню в грозный марш.

        
      

        Яркий свет во тьме ночной –
      

        Арконита алый зной.
      

        Наши земли за рекой,
      

        Встанем мы за них стеной.
      

        
          
        
      

        Сокол крыльями взмахнет,
      

        Всех на битву соберет.
      

        В сердце жар, во взгляде лед.
      

        Глефы в руки — и вперед!
      

        
          
        
      

        Снежной бури пелена,
      

        Из реки встает волна.
      

        Эта страшная война
      

        Крови выпила сполна.
      

        
          
        
      

        А за бурною рекой
      

        Наш любимый край родной.
      

        Прогремит последний бой,
      

        Ради света бьемся с тьмой.
      

        
          
        
      

Глава 56. Кровь и пламя. Часть1.

Серый рассвет застал окруженный осадными орудиями Аркон уже готовым к битве. За ночь войска Крейна перестроились для атаки. В прошлые разы на первую линию выставляли солдат в прочной броне, которые должны были установить лестницы под градом стрел со стены. За ними шли маги, а потом и те, кто лез наверх. Однако что произойдет теперь, когда к врагам вновь прибыло подкрепление, не знал никто.
На протяжении всей стены на примерно одинаковом расстоянии располагалось одиннадцать сторожевых башен, где были установлены массивные орудия. Также отсюда вели огонь маги и наблюдали за армией внизу караульные.
Одна башня почти полностью разрушилась от взрыва, на ее месте зияла дыра, заваленная обожженными камнями. Теперь это было уязвимое место, где поставили самый мощный барьер.
Как и обещала, вместе с помощниками Аури, используя свои знания и книгу, найденную в библиотеке на Черничной горе, создала купол над той частью замка, где находились раненые. Закончив работу ближе к рассвету, Аури не вернулась в казарму Соколов. Глаза ее слипались, а тело дрожало от слабости. Она осталась в замке, прикорнув в одном из просторных залов.
Когда валящихся с ног целителей сменили их только что проснувшиеся и быстро перекусившие коллеги, в зал, куда притащили всевозможные диваны, кресла и небольшие кровати, вошел человек в алом плаще.
Новость о появившемся из ниоткуда третьем внуке Эридана Аркона меньше чем за сутки разлетелась не только по замку и казармам, но и почти по всему городу. Люди без конца обсуждали бастарда, который, по мнению одних, отобрал титул у Роана и убил его, заперев несчастную герцогиню в темнице, а по мнению других, спас герцогство от лорда-предателя. Но в одном все были единодушны: Иннае столь серьезен и красив, несмотря на кровь кочевников в нем, что, несомненно, похож на благородного лорда. И, конечно, все были в восторге и недоумении от того, что у Аркона вдруг появился новый Покровитель.
Информация о мощном заклинании, не позволявшем божествам перемещаться с помощью порталов, подтвердилась. Но даже несмотря на это люди ждали Каррин: вдруг она все-таки сможет прорваться или просто прилетит.
Нае прошел мимо удивленных шаманов и запоздало кланяющихся лекарей, которые не сразу узнали своего нового лорда. Он нес теплое шерстяное покрывало и новую куртку с меховым воротником и глубоким капюшоном, сделанную специально для женщин-рыцарей. Она идеально подходила для того, чтобы сверху надевать доспехи.
Найти Аури не составило труда, а вот подойти тихо надо было постараться. У лучшей мечницы племени Белого дракона был чуткий сон. Иннае остановился в паре шагов от дивана, на котором в неудобной для любого нормального человека позе развалилась девушка. Она так устала, что даже не сняла обувь и не потрудилась подложить что-то под голову. Ноги в поношенных сапогах упирались в пол, а кончики пальцев вытянутой руки почти касались кресла, стоявшего рядом. Выражение лица было безмятежным, будто Аури уснула на мягкой постели в юрте, стоявшей посреди благоухающей цветами равнины.
Вчера Нае так и не поговорил с ней, не смог ничего объяснить. Скорее всего теперь Аури думает, что он не доверяет ей и не считает ее близким человеком. Как же глупо получилось. Ведь он больше всего на свете хотел ее.
Нае не знал, когда это началось. Может, уже год или два назад он начал чувствовать к Аури симпатию больше, чем к подруге и товарищу. А может, это случилось, когда он вернулся с битвы при Анне и взглянул на мир по-новому, словно с его глаз спала пелена. Вдруг стало неважно, где он и как его называют, есть ли у него дом, фамилия или титул. Просто рядом была та, с кем он чувствовал спокойствие и тепло, которого в его жизни было ничтожно мало.
Нае ненавидел этот замок, представлял, как однажды он рухнет в недра земли и сгорит в огне, как горько будут плакать те, кто с искаженным от гнева лицом делал ему больно. Пока рос, он много раз мечтал о мести. А потом острая боль превратилась в тупую, раны стали шрамами, тело и разум окрепли, воспоминания потеряли четкость. Так ли нужна эта месть? Станет ли он счастливым, увидев руины и раскаивающихся родственников? Есть ли в этом смысл, когда он просто Иннае, человек без фамилии и без прошлого?
Хан был охвачен идеей оправдать отца, которого даже не знал, а вот Нае хорошо помнил своего. Это был сломленный, униженный и несчастный человек, которому доставляли радость лишь его сыновья. Формально он был герцогом, но в этом месте ему ничего не принадлежало. После рождения Нае старик и его дочь смотрели на Александра, как на худшую ошибку в своей жизни. Так же они смотрели и на маленького мальчика, который еще ничего не понимал.
Спустя годы вернувшись сюда, Нае вновь столкнулся с этими взглядами. И ничего не почувствовал. Голубые глаза Шетеров, которые унаследовали все сыновья Александра, могли метать молнии сколько угодно. Роан мог извергать любые проклятия. Нае было все равно. Единственные глаза, взгляд которых мог причинить ему боль, были цвета шоколада с янтарным отливом на солнце и казались почти черными в тени. Их обладательница, пленившая сердце хладнокровного воина, сладко спала и не подозревала, как нежно он на нее смотрит, как заботливо укрывает покрывалом и тихо кладет на спинку дивана куртку.
Плащ Нае, когда тот развернулся, уходя, поднял легкий ветерок, коснувшийся лица Аури. Проснувшись, она с трудом разлепила веки и потянулась, но мужчины уже не было рядом.
Реакции людей, встречавшихся Нае по пути в западное крыло, были разными. Кто-то с благоговением кланялся Посланнику, кто-то уважительно опускал голову перед герцогом, кто-то пугался и спешил убраться с дороги, а кто-то еще долго провожал высокую фигуру хмурым взглядом.
Для слуг многое изменилось. Они больше не заботились о нуждах Роана и его матери, не слонялись без дела и не чистили от скуки столовое серебро. Уже с начала осады многие мужчины ушли защищать стену. Теперь оставшиеся люди помогали целителям, готовили еду для раненых, собирали все одеяла, покрывала и подушки и тащили их в зал внизу, где пылал большой камин.
Когда над замком засиял защитный купол, многие перепугались. Те, кто уже видел целительскую магию, реагировали нормально, а другие не могли поверить, что ведьмы их защищают. Постепенно купол стал невидимым, и люди немного успокоились. Служанки с недоверием наблюдали, как шаманы лечат раненых, но послушно таскали воду и стирали бинты.
Солдаты косо поглядывали на кочевников в необычной броне, с множеством косичек в волосах, с татуировками и вышитыми на одежде странными узорами. Главной у них была женщина, которая почти не говорила и не отдавала приказов, но каждый кочевник смотрел на нее, как на божество. Изящная Элисте с мягкой улыбкой на полных губах и спокойствием в медовых глазах выглядела величественнее мужчин в полном обмундировании, с пышными усами и суровым взглядом.
На Иннае были надеты все доспехи Грея, которые он снимал с прошлого утра лишь на пару часов, чтобы немного поспать. За спиной сияла наточенными лезвиями глефа, зафиксированная на броне с помощью специального крепления. Длинное лезвие смотрело вниз, а короткое — вверх, чтобы никого случайно не задеть.
Мужчина миновал больше половины замка и пришел в западное крыло. Все оно будто вымерло. Лишь в одних просторных покоях горел камин и находились люди. Но Нае сначала пошел не к ним.
Тело его погибшего брата принесли в мрачный зал, больше похожий на склеп. Здесь оно должно было находиться еще три дня, прежде чем оказаться в земле, среди других из рода Арконов. Рядом лежал и Эридан — старый крупный мужчина с пышными седыми усами и, казалось, не потерявшей с годами и четверти волос головой. Его глаза, один взгляд которых заставлял людей трепетать от страха, были закрыты, а лицо безмятежно. Даже хмурая складка на лбу разгладилась. Это был будто другой человек.
В тишине дрожали огоньки оплывших свечей. Тела напоминали фарфоровых кукол. Чтобы спрятать рваную рану, на одной стороне лица Грея закрепили золотую полумаску филигранной работы, украшенную маленькими арконитами. Другой, побольше, был в броши на груди старика.
Нае поменял догоревшую свечу, закрепленную в низком подсвечнике на каменном ложе Грея, и обратил взгляд на его лицо. Этот человек — единственный здесь, кому Нае никогда не желал мстить. Наоборот, он был бы рад видеться с ним почаще, ездить вместе на охоту, гулять и долго болтать у камина промозглыми осенними и морозными зимними вечерами. Но теперь он лежал на ледяном камне, искалеченный, бледный... мертвый.
— Пусть твой следующий мир будет лучше этого.
Нае вынул из кармана старую выцветшую ленту, которая когда-то была красной, и положил за отворот камзола Грея. Затем он повернулся и взглянул на старика.
— Когда-то я хотел заслужить право называть вас дедушкой.
Больше он ничего не сказал и вышел в коридор.
Старый герцог наверняка понимал до самого своего последнего вздоха, что Нае никогда не забудет нанесенную обиду и раны, не пожелает лучшего мира, не скажет ласкового слова, как никогда не говорил и он сам. Боль, терзавшая сердце униженного и брошенного ребенка, за годы превратилась в толстую корку льда и покрылась шипами. Но даже мертвеца он не простил.
Перед покоями герцогини, которой и принадлежало западное крыло, стояли трое рыцарей, оставшихся верными своей госпоже. Их неприязненные взгляды не укрылись от Нае, но они не смели ему перечить и нехотя открыли двери.
Нае ступил в хорошо прогретые покои, размер которых превышал любые другие в замке. Еще одна комната герцогини находилась в восточной части, рядом с покоями Роана, когда-то принадлежавшими Александру. Во время осады женщина переместилась поближе к сыну. А теперь они оба были заперты здесь.
Два личных лекаря и группа служанок хлопотали над лежавшим за пологом раненым. Сама герцогиня величественно пила чай у камина и зорко слелила за их работой. Когда Нае вошел, она даже не повернула головы.
— Поставьте ширмы, — голос женщины был столь же красив, как и ее лицо, на котором появилось совсем немного морщин с момента, как Нае видел ее в последний раз.
Служанки тут же отгородили одну часть покоев от другой широкими деревянными перегородками.
— Я не причиню вреда вашему сыну, — сказал Нае.
Герцогиня с громким стуком поставила чашку и блюдце на столик.
— Откуда мне знать твои мысли? — прошипела она, сверкнув серыми, как грозовое небо, глазами. — Ты уже ранил его!
— Леди Делия...
— Ты забыл, как тебе следует ко мне обращаться? — перебила она. 
— Больше вы мне не госпожа.
Казалось, один только вид Иннае вызывает у герцогини отвращение, а когда он открывает рот, ей хочется придушить его собственными руками. Но она сохранила свое достоинство, не изменив величественной позы и не сделав ни одного лишнего движения.
— Возомнил, что можешь говорить со мной свысока или хотя бы наравне? Об этом ты мечтал? Не забывай, кто ты такой! Мне стоило приказать бить тебя сильнее...
— Почему же не приказали? Тогда в очередной раз я бы просто не поднялся.
Герцогиня мрачно усмехнулась.
— Кто же знал, что однажды у тебя хватит смелости на что-то подобное. Как собаку ни воспитывай, она не станет человеком. — Она нахмурила свои изящные брови, и воздух вокруг словно стал холоднее. — Ты посмел ранить Роана. Грей и отец мертвы. — Наконец женщина потеряла самообладание и повысила голос. — Я ненавижу тебя! Презренный бастард, у тебя нет совести! Как посмел ты прийти? Да еще в доспехах и с оружием моего сына!
Нае спокойно ответил:
— Пришел предупредить. Если ваши надежды сбудутся, и я не вернусь со стены, вы сможете выбраться. Рыцари выведут вас и Роана и сопроводят до столицы.
Леди Делия вся подобралась и напряглась, будто кошка, готовящаясь прыгнуть и выцарапать глаза своему врагу.
— Думаешь, я уйду из Аркона?
— Так вы сможете выжить.
Женщина рассмеялась.
— Ты заботишься о нас? Или выгоняешь? Не притворяйся благородным. Ты не такой. Среди людей нет глупцов, спасающих жизни тех, кто желает им смерти. Я не столь наивна. Если хочешь стать единственным лордом Аркона, можешь забыть об этом. Я все еще герцогиня, а ты захватил власть силой. Кому поверят дворяне? Тебе — безродному, или мне — племяннице короля? Это для простых людей ты Посланник, а для знати — ничтожный выскочка без права на титул.
Закончив говорить, она вновь потянулась к чашке и сделала большой глоток. Ее взгляд был обращен на ширмы. Очевидно, она считала их более достойными, чем Нае.
— Это все, что ты хотел сказать?
— В ту ночь, когда покинул замок, я кое-что понял, — без тени эмоций проговорил молодой мужчина, рассматривая богатый ковер. — Нельзя давать второго шанса тем, кто однажды воткнул в тебя нож.
Острый взгляд женщины тут же обратился к нему. Ее темно-русые локоны, собранные в прическу на затылке, упали на плечо.
Нае поднял голову и вдруг улыбнулся.
— Это было мое предупреждение, леди Делия. Когда все закончится нашей победой или падением Аркона, уходите. Хотя я, конечно, как и все, надеюсь на лучший исход и на то, что рыцарям не придется умирать, защищая вас.
— Даже Покровитель тебя не спасет! — прошипела герцогиня, с силой сжимая чашку до побеления пальцев. Фарфор едва не треснул в ее руке.
— Вы привыкли быть уверены в своих силах. Теперь побудьте на месте того, кому приходится убегать. Эти доспехи отныне мои. Глефа тоже моя. И Аркон я буду защищать вместе с кочевниками, которых вы так ненавидите. Вы правы, я не благородный и не глупец. Поэтому послушайте меня и уходите. Повторять я не стану.
Люди за ширмами притихли, слушая разговор. Один из лекарей и старая служанка еще помнили Нае запуганным хмурым ребенком с располосованной спиной и синяками на теле, которого им запрещали лечить. Хотя они и сами не рвались заботиться о маленьком ублюдке. Его давно считали мертвым. И вот, явившись в Аркон, он говорит такие страшные слова их госпоже! Неслыханная дерзость! Но никто из этих трусливых крыс не посмел даже выглянуть из-за деревянных перегородок.
Красивое лицо леди Делии стало почти пунцовым от ярости, а Нае стремительно покинул ее покои. Наконец он разжал стиснутые в кулаки руки в перчатках и вдохнул холодный воздух полной грудью.

        
      
Завязав и надежно спрятав, чтобы не развязались, шнурки на ботинках, Найт встал и помахал руками, проверяя удобство брони. С Ханом они посетили оружейную Соколов, и Аарон лично помог им выбрать доспехи. По поводу «ослепленного заклинанием» Найта, он так ничего и не сказал. Оказалось, Элияр наплел ему, что Найт — маг, без которого на поле боя ну никак нельзя. И это казалось весьма сомнительным, даже будь он без повязки. Худенького бледного юношу было сложно воспринимать всерьез.
Броня Соколов была темной и без украшений. К ней прилагался теплый плащ до середины бедра с глубоким капюшоном. Хан заставил Найта надеть даже железные поножи и наплечники. Грудь, бедра и спину его прикрывали металлические пластины, зафиксированные ремнями. Вся эта красота весила немало, но он не сказал ни слова против. В наручах были спрятаны ножи, как и под щитками на бедрах, а в сумке, пристегнутой к поясу, лежали остатки светящегося порошка и дымных шариков.
На Хане были такие же доспехи, но другие наручи и перчатки, предназначенные для лучников. Рукоять меча он обмотал тряпкой, спрятав драконью кость.
Собираясь, Хан был мрачен как никогда. Найт не мог понять, в чем причина. Вечером он не стал возвращаться в замок, не желая встречаться с Кираном и оставаться один в огромных покоях. Вместе с Вари и Элияром они переночевали в казарме и встали перед рассветом.
До самой ночи Аарон в общем зале на первом этаже обсуждал с оставшимися Соколами и шетерцами под командованием Грина очередную опасную вылазку в тыл врага. В этот раз они должны были воспользоваться туннелями, карта которых напоминала вязь шаманских печатей. Найт тихо сидел у камина в большом кресле и прислушивался к разговору. Повязка вновь закрывала его глаза.
Столько раз юноша притворялся сильным и грозным, а теперь должен был играть роль слепого и слабого. На удивление, это оказалась сложной задачей. Ему хотелось присоединиться к остальным и доказать свою полезность. В этом не было нужды, но, может, он просто привык что-то кому-то доказывать? В том числе самому себе.
Утром Вариан принес в комнату еду на подносе. Грызя сухарики, которые накрошил в миску с кашей, и запивая уже остывшим чаем, он некоторое время наблюдал за двумя своими друзьями и наконец проворчал:
— Вы опять поссорились, что ли?
Хан утянул из-под носа зазевавшегося Огонька последний сухарь.
— С чего ты взял?
Вариан не заметил пропажи и с озадаченным видом пощелкал суставами пальцев.
— Ну, ты почти все время молчишь. Да и Найт какой-то бледный.
Вскинув брови, Хан внимательно осмотрел сидевшего справа Покровителя и вынес вердикт:
— Не бледнее обычного. Не неси ерунды. И разве я сейчас не разговариваю?
Вариан фыркнул и уткнулся в тарелку с кашей.
— Разбирайтесь сами!
Они продолжили есть молча, держа миски на коленях, а чашки составив на табуретку.
Закончив есть, Найт завязал глаза светлой тканью от рубашки и накинул глубокий капюшон. Спускаясь вниз, он чувствовал, как шаги отдаются ударами сердца в груди. Будто с каждой секундой начинает вращение новая шестеренка громадного механизма, а что-то неизвестное и зловещее медленно раскрывает зубастую пасть.
Все произошло не так, как он представлял, крутясь на кровати бессонной ночью. Не было никакого построения, никаких пламенных речей для поднятия духа, по команде поднимающих арбалеты стрелков, щелчков заряжаемых орудий и нескольких страшных секунд затишья перед началом сражения.
Все замерли, услышав грохот со стены, и тут же побежали, позабыв о разговорах, еде и молитвах богам. Неужели они так торопились умереть?
Соколы вместе с Варианом и несколькими шетерцами исчезли, не прощаясь и не обещая вернуться.
Хан сказал:
— Ты все еще можешь передумать.
Найт мотнул головой:
— Нет.
Они дождались, пока остальные уйдут, и Элияр потянул демона с Черничной горы к звукам битвы, доносившимся с высоты.
— Помнишь, что делать на стене?
— Да.
— Мы идем к четвертой сторожевой башне. — После небольшой паузы Хан произнес чуть тише: — У тебя руки дрожат.
Найт сильно прикусил губу, испытав чувство стыда за свой страх.
— Я в порядке.
— Что бы ты ни увидел, не останавливайся и не раздумывай. Никого не жалей, понял? — Догадавшись, на что намекает Хан, Найт согласно промычал. — И не пытайся спасти всех.
Парень мог лишь пообещать, что будет осторожен. На этот раз он не видел будущего. Если кто-то из друзей будет в опасности, он не сможет оказаться рядом в нужный момент. Элисте тоже ничего не предсказала. Сколько бы она ни вглядывалась в огонь, все было тщетно: духи предков молчали.
Что до остальных кочевников, они следовали за пледводительницей и верили в нее. Даже люди из двух других племен восхищались Элисте. Именно она убедила их сражаться. В ней они видели сильного лидера.
Благодаря шаманам были установлены не только барьеры, но и несколько иллюзорных массивов и сотни магических ловушек вдоль всей стены.
Киран лично наложил защитные заклинания на сокола, отправленного во дворец Совета. К счастью, птица выбралась из окружения и летела к Ашерскому лесу. Оставалось надеяться, что она оправдает репутацию пернатых гонцов, а старейшины смогут разобраться с порталами.
Поднявшись на сторожевую башню, Найт наконец снял повязку и взглянул из-под капюшона на огромную армию внизу. Это было страшно. Словно рой саранчи, они собрались перед крепостью, готовясь сожрать ее без остатка.
Кроме него и Хана на башню поднялись трое шетерских магов, среди которых было два водных стихийника и один маг Первой Стороны, что считалось идеальным сочетанием.
— Просили передать, — сказал сторонник и поставил на пол деревянный ящик с сотнями тончайших лезвий.
— Отлично. — Хан подцепил пальцами в перчатке одно и поднял перед глазами. — Легкое.
Чтобы согнуть его, понадобилось приложить усилие, что говорило о качестве работы.
— Здешние кузнецы знают свое дело, — похвалил Элияр, легко подняв лезвие потоком воздуха.
Маг усмехнулся:
— Тот, который выковал их, много матерился, когда отдавал ящик.
— Нужно будет отблагодарить его выпивкой. — Хан бросил лезвие обратно. — Найт.
Покровитель развязал один из висевших на поясе мешочков и откупорил бутылочку с ядом, использовавшимся для изготовления дымных шариков. Вся прозрачная жидкость была вылита в ящик.
— Вот теперь готово. Больше нет?
— Нет. Но если добавить немного крови Покровителя, то она будет привлекать волков, и тогда они сами...
— Тебе прям неймется, да? — заворчал Хан.
Найт моргнул, не сводя с него взгляда несправедливо обиженного человека, чью помощь неблагодарно отвергли.
Элияр закатил глаза и пробурчал:
— Ладно. Делай.
Довольный, что сможет хоть чем-то помочь, Найт порезал ладонь и пролил в ящик немного крови под пристальным наблюдением лучника.
— Хватит уже!
Он послушно исцелил порез и отступил на шаг.
Шетерцы наблюдали за его манипуляциями, обмениваясь удивленными взглядами.
— Ты таким же способом приманил волков в тот раз? — спросил Хан, и Найт кивнул. — А тебе не кажется, что это уже навязчивая идея?
Юноша непонимающе наклонил голову набок.
— Ай, забудь! — Хан отмахнулся и ветром поднял сразу несколько лезвий. — Давайте уже начнем.
Сторожевая башня была хорошо укреплена. Из бойниц отлично просматривались ряды наступающей армии, а если подняться по лестнице, то можно было окинуть взглядом почти весь город и даже увидеть очертания далеких гор за холмом, заросшим густым лесом, который в утренней дымке приобрел голубоватый оттенок.
Стихийники сформировали несколько водяных копий, зависших в воздухе, а сторонник заморозил их заклинанием. Тем временем на первые ряды крейнцев посыпались стрелы и арбалетные болты. Следом с их сторожевой башни, будто молнии с небес, слетели и ударили ледяные копья.
Хан ловко управлял лезвиями, но контролировать ветер на таком большом расстоянии не мог. Тем не менее всюду, где пролетало лезвие, с воплями падали вражеские солдаты. Они ничего не видели и не успевали понять, что их убила какая-то тонкая железная пластинка.
— Все же это не очень удобно, — заключил Хан и достал лук и стрелы. — Приберегу-ка я их на потом.
Вдруг в башню рядом с бойницей ударил огненный шар, но наткнулся на стену ветра.
— Меткий ублюдок.
Элияру понадобилось несколько секунд, чтобы найти мага и пристрелить его прямым попаданием в лицо. Но крейнцев было слишком много, а их магическая защита и качество доспехов ничуть не уступали ни одной армии на континенте. Вскоре они достигли стены, и между рядами людей замелькали быстрые черные тени.
— Опять эти твари. — Хан бросил взгляд в сторону Найта и поднял в воздух пару лезвий. — Надеюсь, сработает, как ты сказал.
Тонкие куски металла вонзились в шкуры двух волков. Сначала ничего не происходило. Звери бежали вперед, не замечая незначительных ран, но все быстро изменилось. Учуяв запах божественной крови, их сородичи, как обезумевшие, пытались найти его источник и заметались, забыв о сражении, пока не наткнулись на торчащие лезвия. Удовлетворившись их эффективностью, Хан отправил в полет еще несколько.
— А Рэй был прав — они глупые.
Найт кивнул, наблюдая за беспорядком в рядах врага. Как сказал Раймонд, эти звери, в отличие от благородных демонических волков под его командованием, постоянно скрещивались с обычными животными, чтобы сохранить и увеличить свою численность. Они были почти дикими и не отличались большим умом, но зато их было очень много.
В конце концов они прекратили бросаться друг на друга и слаженно продолжили атаку, словно какая-то сила руководила ими.
— Сможешь почувствовать, где он? — спросил Хан.
Кивнув, Найт с минуту сосредоточенно высматривал высшего демона.
— Там.
Он указал в сторону пятой сторожевой башни, где крейнцы уже залезали на стены и сражались с арконцами.
— Надо найти его и прикончить. — Хан достал несколько стрел и направился к винтовой лестнице, ведущей вниз. — Я иду на стену. Оставайся здесь.
— Нет! — воскликнул Найт.
— Ты дал обещание. — Окинув обиженно поджавшего губы, но не сдвинувшегося с места юношу, Хан усмехнулся. — Хороший Покровитель.
Найту захотелось проорать ему что-нибудь грубое в спину.
Шетерцы знали их ситуацию. Один стихийник спросил:
— Сложно быть его Покровителем, да?
— Я не...
Найт осекся. Погодите-ка, а можно теперь считать их контракт официальным? Поразмыслив, он так и не смог решить. Надо бы снова обсудить это с Ханом.
С башни он мог видеть часть стены, на которой скоро появился Элияр. Лезвия мелькали вокруг него, как смертоносные бабочки, не оставляя и шанса врагам. После тренировок с Магнусом его уровень владения магией сильно поднялся, увеличился запас энергии и улучшилась эффективность ее использования. Хан больше не тратил силы и время, чтобы сжимать воздух, порывы ветра не поднимали пыль. Каждая атака была прицельной, каждое движение выверенным.
Вскоре Найт смог разглядеть фигуру в черном, ступившую на стену и разом убившую троих людей. Несомненно, это был демон. Волки бежали впереди него, и новые поднимались следом по железной лестнице, протянутой от осадной башни.
Вдруг огромное копье с грохотом вонзилось перед черной фигурой, подняв пыль. Еще немного — и оно проткнуло бы демона, но он обладал реакцией бессмертного и сделал лишь шаг назад. Повернув голову, он уставился на вершину пятой сторожевой башни и жестом отдал солдатам какой-то приказ, а сам пошел за волками.
На осадном сооружении, почти равном по высоте стене крепости, началось движение. Наверх поднялись трое людей в плащах с красной окантовкой, их защищали солдаты с большими щитами.
— Это маги! — взволнованно воскликнул Найт, подзывая шетерцев. — Сможете достать?
— Слишком далеко, — сказал стихийник, качая головой. — Даже если копье долетит, оно просто упадет перед башней и не причинит... Эй, ты куда?!
Найт мысленно ругался, перескакивая через ступеньки. Если он не может предотвратить атаку, то хотя бы отвлечет волков и даст людям шанс спастись. К тому же один бесстрашный придурок, не видевший, как и большинство других людей на стене, что творится на осадной башне, рвался именно в зону поражения.

Глава 56. Кровь и пламя. Часть 2 [18+]

Капюшон слетел с головы бегущего Найта, но арконцы принимали его за своего благодаря доспехам Соколов. Ни у кого не было времени смотреть в глаза юноше, проскочившему мимо, словно юркая птичка.
Тут он увидел четырех волков, у края стены окруживших девушку-рыцаря, которая отчаянно размахивала глефой.
У Найта появилась идея. Полоснув кинжалом ладонь, он позволил нескольким алым каплям упасть на холодный камень, прежде чем заживить рану.
Волки сразу учуяли манящий аромат крови. Четыре пары горящих желтых глаз обратились к Найту. Он с трудом мог слышать их беспорядочный поток мыслей. При ближайшем рассмотрении шерсть у них оказалась не черная, а грязно-серая, но клыки и когти были ничуть не меньше, чем у волков Рэя; громадные мышцы бугрились под мехом, из глотки вырывался пар и низкий рык.
Отступив к самому краю и защитив невидимым барьером спину, куда могла прилететь стрела или заклинание, Найт встретился взглядом со каждым волком по очереди. Звери неотрывно смотрели в глубокие черные глаза, обладавшие невероятным притяжением и властью, а затем услышали мысленный приказ, которому не посмели сопротивляться: «Прыгайте со стены». Четыре волка с разбега бросились вниз прямо на крейнских солдат и оружие в их руках. Обезумев от ран, они стали рвать зубами своих же союзников.
Поморщившись, Найт отвернулся и встретился взглядом с девушкой-рыцарем. Она была в шоке и не спешила подниматься на ноги. Молодой мужчина перед ней приложил палец к губам и быстро убежал. Девушка даже не обратила внимания на его одежду, но хорошо запомнила черные глаза, нежные и теплые, как летняя ночь.
Найт заставил спрыгнуть еще пятерых волков, прежде чем добрался до самой гущи сражения. Воздух здесь был насыщен запахами крови, дыма и обожженной плоти. Юношу чуть не стошнило.
К счастью, времени на подготовку атаки крейнцам требовалось немало. Найт принялся кричать людям, чтобы они уходили к четвертой башне, но не все могли отступить из-за волков. Снова попытавшись отдать им приказ, Покровитель встретил сильное сопротивление: высший демон усилил контроль, сообразив, что кто-то ему мешает.
Вдруг впереди радостно закричали. Оказалось, что башня, на которой стояли крейнские маги, рухнула и загорелась от их же незавершенного заклинания. Человек, в одиночку опрокинувший осадное сооружение из толстых досок и железа, был...
Найт ожидал увидеть Хана или Кирана, ведь тот тоже управлял ветром. Но перед напуганными крейнцами и ликующими северянами стоял Его Светлость с глефой, вдоль лезвия которой вспыхивали молнии. Увидев это, Найт в очередной раз понял, как велика разница между ним и нормальным Покровителем, ведь единственное, что он мог дать Хану, — это исцеление ран. А Киран даже делился своей магией!
Расстроенного Найта внезапно схватили за руку и дернули назад.
— Какого хрена ты здесь?!
Ореховые глаза человека, забрызганного черной и красной кровью, метали молнии не хуже, чем глефа Иннае.
— Я-я должен был предупредить, потому что здесь было опасно! — зачастил Найт. — Я бы не нарушил обещание, если бы не это! Правда!
Брови Хана сдвинулись к переносице, и он сердито проворчал себе что-то под нос.
А Найт вдруг понял, что больше не ощущает демона поблизости. Он повернул голову к пятой башне, но даже оставшиеся волки были убиты или сброшены вниз.
— Я избавился от него. Он оказался слабаком, — высокомерно сказал Хан.
Найт изумился. Неужели он стал настолько сильным, что теперь и высшие демоны для него — не противники?!
— Идем. Надо помочь отнести раненых. Скоро будет еще одна волна.
Найт беспрекословно последовал за Ханом. Вернув капюшон на голову, он помогал укладывать на носилки несколько человек и спускать с лестницы еще около десятка. С ростом магической силы улучшились и его физические способности. Поднять носилки не составило большого труда. Еще недавно Найт был намного слабее Хана, а теперь мог работать почти в одном темпе с ним.
В очередной раз взойдя на стену, Найт обнаружил там лишь тела мертвых волков и крейнцев, которые сбрасывали на другую сторону. Оружие и доспехи, которые еще можно было использовать, собирали молодые солдаты. Прошмыгнувшегу мимо пареньку в броне из нескольких разных комплектов и с подростковыми прыщами по всему лицу, наверное, не исполнилось и пятнадцати. Мальчишек, которые рвались защищать город, было немало. Их старались не пускать в гущу сражения, но они все равно умудрялись прошмыгнуть. Многие погибали в первой же битве, однако их сверстников это не останавливало.
Поднявшись по леснице вслед на Найтом, Хан угрюмо сказал:
— Дальше будет хуже.
Демон с Черничной горы настоял:
— Я не уйду. Я тоже могу помочь.
Не став спорить, лучник недовольно цыкнул, скрестив руки на груди.
Тем временем Нае закончил раздавать приказы и подошел к ним. Он убрал глефу за спину, снял с пояса фляжку и протянул ее друзьям.
Напившись и возвращая ему воду, Хан растянул губы в улыбке:
— Теперь арконцы точно от тебя без ума.
— Скажи это герцогине. — Нае с хмурым видом сделал один глоток.
Элияр состроил кислое выражение лица:
— Эта ведьма еще не померла от злости?
— Она так просто не сдастся.
— Тогда нужна новая герцогиня!
Слабая улыбка на губах Иннае разгладилась в узкую прямую линию. Ничего не сказав, он развернулся и ушел в направлении замка.
— Однажды они с Аури поженятся, но к тому времени я, наверное, поседею. — Со вздохом Хан обернулся к Найту. — Давай договоримся.
Погрузившись в мысли об арконских порядках, демон с Черничной горы вздрогнул.
— А? О чем?
— С этого момента ты не отходишь от меня ни на шаг. Прикинься моей тенью, понял?
— Но ведь ты сам ушел и сказал...
— Это не одно и то же, — отрезал Хан.
— Но я же не обычный человек, мне ничего не будет. Почему ты нервничаешь? Не нервничай.
Элияр помолчал, уставившись на Покровителя, который сидел на краю крепостной стены спиной к городу. Ореховые глаза потемнени на пару тонов, когда Хан погрузился в размышления.
Найт насторожился. Это его сейчас мысленно матерят, да?
В конце концов Хан так ничего и не сказал. Оба молча направились обратно, но не прошли и половины пути, как в четвертую башню, где все еще находились трое магов, врезался огромный раскаленный почти добела огненный шар. Вспыхнувший пожар охватил верхние уровни, а потом раздался взрыв! Волна жара разошлась во все стороны. Горячие каменные осколки размером с семечку, кулак и человека посыпались на головы солдат. Грохот перекрыл все звуки, а пыль и дым некоторое время мешали увидеть, что осталось от башни.
Хан ветром защитил людей вокруг от жара, пыли осколков. Вероятно, большинство тонких лезвий, лежавших в деревянном ящике, либо поплавились, либо разлетелись по время взрыва. Найт молил богов, чтобы они никого не задели.
Арконцы разразились проклятиями. Нае остановил атаку одной группы магов, а в это время другая притаилась и ударила с другой стороны!
Постепенно из дыма и пыли проступили черты разрушенной башни, превратившейся в груду камней и сравнявшейся по высоте со стеной. Никто бы не смог выжить после такого, вряд ли от тел магов, кроме пепла, что-то осталось.
Битва возобновилась, и на этот раз в воздух поднялись демоны.
Указывая в небо, акронцы кричали:
— Стреляйте! Убейте их!
— Не позволяйте им вас схватить! Не дайте перелететь стену!
Но демонов не особо интересовала стена. Они внезапно пикировали вниз, поднимая ветер огромными крыльями, сбивали людей с ног или подхватывали их и взлетали, ловко уходя от стрел и клинков. Под громкий хохот и свист тела несчастных разбивались о стену.
— Давайте посмотрим, выживет ли кто-то из вас! Ха-ха-ха!
— Жалкие смертные, у вас закончились серебряные стрелы? Как неудачно, ах-ах!
— А знаете, кто разрушил ваш рудник?
— Эй, где ваши любимые соколы? Смотрите, вот же они!
Теперь с неба падали мертвые соколы со свернутыми шеями и ободранными перьями, разбиваясь о камни и ввергая людей в еще больший ужас.
— Каррин! Защити нас, Каррин! Где же ты?
— Спасите! Ты, тварь, отпусти меня! Отпусти!
— Каррин! Когда же ты явишься? О великая...
Как будто они все разом забыли, что на их стороне теперь был новый Покровитель.
Десятки демонов дразнили и убивали людей, не прилагая особых усилий. Один из них, кому одним ударом глефы отрубил крыло, истошно завопил и выпустил когти. Но, убив человека, он не пробежал и десятка шагов: стрела с красным наконечником вошла ему в грудь. В недоумении выплюнув черную кровь, демон упал и умер.
— М-м, — протянул Хан, ухмыляясь. — А неплохо работает.
Укрывшись за ящими с арбалетными болтами, затолкав Найта за спину и велев ему сидеть тихо, он снова прицелился. Стрела сорвалась с тетивы и поразила демона еще в воздухе. Крылья судорожно дернулись, и их владелец рухнул камнем вниз.
Увидев, как уже второй из них погиб, демоны заподозрили неладное. Их страшная атака не продлилась и пяти минут. Когда они поняли, что стрелы северян имеют наконечники из арконита, было уже поздно. Демоны не успевали уворачиваться. Тех, кто падал на стену, беспощадно рубили и кололи. Черно-серые перья усыпали все вокруг, смешавшись с пеплом, снегом и пылью.
— Жри, тварь! Как тебе арконит? Вкусно? Ха-ха-ха!
— Больше не полетите! Получайте!
— Это вам подарок от герцога!
Хан всадил очередную стрелу между крыльев улепетывавшего демона и обратился к Найту:
— Они не знают, что это была твоя идея. Не обидно?
Найт качнул головой. Кого волнует, кто предложил использовать арконит? Главное, что он эффективен. Прячась за пирамидой деревянных ящиков, он не мог считать это своей заслугой.
— Благородный какой. — Усмехнувшись, Хан указал на лестницу, ведущую вниз со стены: — Здесь наши справятся. Через башню на другую сторону не пойдем. Лучше спуститься.
Найт кивнул, и Хан поманил его за собой. Бегом они слетели вниз, перескакивая сбитые каменные ступеньки, и устремились к следующей лестнице.
Внизу тоже было шумно. Раненых спускали, и их забирали вызвавшиеся помогать горожане. Найт заметил старушку, невероятно быстро для своих лет справлявшуюся с ранами, перетягивая конечности солдат жгутами, чтобы остановить кровь. Тряпки, палки и острый нож мельками в ее руках, как будто она ими жонглировала.
Найт с Ханом пробежали мимо и почти достигли лестницы, когда раздался грохот, а за ним надрывный крик:
— Тетушка!
Очередная атака крейнцев не разрушила пятую башню, но повредила ее. Камни посыпались на людей внизу — как раз в то место, где оказывали первую помощь. Обломками убило и сильно покалечило нескольких человек. Среди них лежала пожилая женщина в красном переднике и с разбитой головой. Ее руки и ноги размозжило камнями, а в луже крови на земле, растекшейся под седыми волосами, было заметно что-то желтоватое и склизкое.
— Не смотри! — рявкнул Хан и отвернул голову вздрогнувшего Найта. — Я же сказал тебе не смотреть! Идем наверх!
Демон с Черничной горы последовал за ним, спотыкаясь через каждые пять-шесть ступенек.
Голоса внизу продолжали причитать:
— Бедная тетушка!
— Говорили же, что опасно!
— Мы все тебе обязаны жизнью! Скольких ты спасла!
Наконец поднявшись на стену, парни укрылись за толстыми деревянными щитами с торчащими стрелами. Здесь бытва была не столь ожесточенной. Бо́льшую часть сил крейнцы сосредоточили на штурме крепости у седьмой башни, ближе к замку. Там, впереди, сверкали молнии и полыхал огонь.
Найт и Хан задержались, вступив в бой с кучкой солдат. Покровитель израсходовал последние дымовые шарики, и крейнцы, вопя от боли и до крови расцарапывая обожженную ядом кожу, попа́дали вниз со своих лестниц. Осада этой части стены провалилась. Защитники ликовали.
Тем временем разрушенную башню защищала Элисте с несколькими шаманами и отрядом солдат. Издалека можно было видеть, как неудержимая огненная лавина поглотила врагов внизу.
Вдруг по краю стены засияли шаманские барьеры. Появилась Нери с дюжиной молодых кочевников.
— Мы идем туда. — Она указала на седьмую башню. — Вы с нами?
Хан кивнул.
Было похоже, будто голубоватыми молниями бросается Киран. Однако, приблизившись, Найт и остальные поняли, что это вспыхивали лезвия глефы в руках Иннае. Но где же тогда Покровитель Севера?
Задав вопрос вслух, Найт тут же получил ответ. Нери указала на реку внизу, которая в следующую секунду оказалась в воздухе! От удара магии вода поднялась волной высотой с башню и двинулась в сторону силуэта, видневшегося вдали, у самого леса, но не коснулась его, обтекая куполом.
За шумом воды раздался гневный крик:
— Сражайся!
Человеком у леса был Киран, а над рекой, делая ритмичные взмахи огромными белыми крыльями, завис незнакомый Покровитель.
Это все-таки случилось! Божества из Крейна вступили в войну, объединившись с демонами!
Хан ругался, а Найт, схватившись за голову, наблюдал, как Киран вышел из-под деревьев, расправляя крылья. Его ответной атакой стал целый ураган, устремившийся к противнику вместе с тучей камней, пыли, сосновых иголок и капель воды. Крейнский Покровитель, чье лицо скрывала серебряная маска, а тело покрывала броня, только этого и ждал. С огромной скоростью он полетел вперед, и сияющая аура столкнулась в вихрем Кирана. Бессмертные сошлись в грандиозной схватке.
— А он справится? — засомневалась Нери.
— Пусть только попробует облажаться, — сказал Хан.
Его глаза вдруг сузились. Молниеносно выхватив лук, он запустил стрелу с арконитом вверх. Раздался рык, и с вершины сторожевой башни, ломая крылья, рухнул демон с пронзенной грудью. Жутко тараща глаза, он перевернулся на живот и извергнул изо рта поток черной крови. Он прополз около метра и упал лицом вниз, лишь рука с острыми когтями вытянулась вперед и из последних сил царапнула камень.
— Невероятно! Как ты его заметил? — восхищались кочевники.
— Он громко дышал.
Молодые люди переглянулись. Очевидно, не все поверили в это объяснение. Как среди звуков сражения можно было различить чье-то дыхание, да еще на таком расстоянии?! Если это все-таки правда, то разве Хан Элияр — человек?
Найт втайне закатил глаза, решив не выдавать товарища. Стоя рядом, он тоже ощутил легкий порыв ветра от крыльев, но не обладал такой хорошей реакцией, как Хан, и успел только оглянуться, когда стрела уже была на тетиве.
Появление чужого Покровителя шокировало арконцев и несколько подкосило их моральный дух. Только рядом с Нае, выкашивавшим врагов волшебной глефой, они громкими криками подбадривали друг друга и бросались в атаку. К счастью, еще и подоспело подкрепление в виде кочевников с сияющими мечами, которые весело ринулись к краю стены. Ситуация быстро повернулась в пользу северян.
Хан с Найтом затаились у башни, прямо рядом с мертвым демоном, сломанные крылья которого распластались, как грязные тряпки. Хотя на нем были доспехи, грудь они толком не прикрывали. Как высокомерно! Демоны переоценили свои способности к исцелению.
Крейнцы постепенно отступали. Несчетное количество солдат лежало под стеной. Алые знамена гордо развевались на ветру, и золотой сокол на них стремительно взмывал в небеса. Но тревожное чувство не покидало Найта. Где же войско демонов? Куда делись волки и их командиры? Почему маги больше не пытаются пробить стену или разрушить башни?
Заполнив стрелами колчан за спиной и на бедре, Хан стрелял в демонов, пытавшихся подобраться к Иннае, а Найт прикрывал лучника иллюзией. Со стороны казалось, что у башни никого нет.
Как только появилось время для передышки, Элияр использовал его, чтобы попить и умыться, а Найт, сделав пару глотков, поднялся на башню.
На верхнем уровне было установлено орудие, стреляющее сразу дюжиной железных копий. Им управляли три человека. Увидев Найта, они сначала приняли его за врага и вытащили мечи, но потом узнали доспехи. Среди простых солдат Соколы пользовались большим уважением. Юношу не посмели остановить.
Найт поднялся на самый верх. Ветер здесь был в два раза сильнее и холоднее. Капюшон тут же слетел с головы, а плащ захлопал, как алый стяг, установленный на краю площадки. Забеспокоившись и по привычке потянувшись к плечу, демон с Черничной горы вспомнил, что оставил Кисточку в казарме. Он поежился, прикрывая шею воротником. Скорее бы это все закончилось.
С высоты можно было наблюдать, как войска Крейна отступают, таща за собой раненых. Несколько осадных башен были опрокинуты или сожжены, дым поднимался высоко к облакам. Зрелище грандиозное и ужасающее.
Найт заметил, как зеленое знамя упало в грязь. Пробегая мимо, один из солдат подобрал его.
Тем временем Киран все еще сражался на той стороне реки. Вот только его противников стало трое! Один из них был высшим демоном. Черные крылья подняли его высоко над деревьями, и вниз опустилась тьма. Тут же сверкнула молния, но демон и его соратники не собирались отступать.
Выругавшись, Найт побежал вниз, чтобы скорее сообщить Хану.
— Дерьмо, — сказал тот, мрачно взглянув на отступающую армию. — Это еще не все. Демонов намного больше. Они обязательно появятся, вот только где? — Поразмыслив, Хан решил: — Идем к первой башне.
Найт слышал, что новое орудие было установлено там еще ночью. Кроме того, под крепостью и даже за ней находилась целая сеть туннелей, которую Соколы знали как свои пять пальцев. Если кто-то захочет подобраться, его ожидает большой сюрприз. Но что, если это будет тысяча демонов? Смогут ли ловушки и скалы их остановить?
— Но логичнее было бы атаковать любую другую часть стены с меньшей защитой, — сказал Найт. — Какой смысл тратить больше усилий?
Глаза Хана потемнели, скулы напряглись, потому что он сильно стиснул зубы. Так было всегда, когда он вспоминал что-то плохое.
— Потому что рядом храм Каррин, в котором полно людей.
По пути назад почти не встретилось помех. Они быстро пришли к разрушенной четвертой башне, где собрались арконские и шетерские солдаты. Здесь все еще шел бой, и северяне побеждали. Раненых снова опускали вниз, но крейнцы с завидным упрямством лезли на стену, словно муравьи.
Бросив на них раздраженный взгляд, Хан махнул рукой — нескольких человек разом смело вниз.
Найт разглядел капитана Грина, сряжавшегося рядом с шетерским магом и арконским рыцарем в роскошных доспехах. Сам юноша не узнал рыцаря, поскольку не видел его на собрании из-за повязки, зато Хан закатил глаза и проворчал:
— Опять этот баран.
Услышав низкий голос, выкрикивавший приказы, Найт понял, кому он принадлежал. На широких плечах мощного и свирепого мужчины был бурый плащ с соболиным мехом. Даже в рабрызганных кровью доспехах рыцарь излучал ауру благородства.
— Тебе лучше опустить голову.
Вняв совету Хана, Найт натянул капюшон и уставился себе под ноги. Пока маг ветра с ним, можно не опасаться стрел и идти спокойно, укрывшись за его плечом. Но Хан сделал даже больше: он взял демона с Черничной горы за предплечье и потащил за собой, как настоящего слепого, помогая обходить препятствия и не вреза́ться в людей.
Капитан Грин тоже заметил их и махнул рукой, а лорд Урс нахмурил свои кустистые брови. Он узнал Хана и слепого доходягу и явно был не рад их видеть.
Искоса взглянув на нижнюю часть лица своего провожатого, Найт обнаружил, что тот широко улыбается. Хан получал огромное удовольствие, выводя людей из себя. Лиуо лорда Урса от этой фальшивой улыбки приняло весьма неприглядное выражение. Даже глаз дернулся.
Найт тихо усмехнулся в тени капюшона.
— Элисте была где-то здесь? — спросил Хан у капитана.
Рыжий мужчина кивнул:
— Да, но она пошла к первой башне. Сказала, что видела недобрый знак.
Было видно, что Юриан относится к предсказанию шаманки со всей серьезностью.
Тем временем похожий на медведя рыцарь презрительно фыркнул в усы:
— Бредни! К первой башне не подступиться. Просто эта девка испугалась, вот и нашла предлог уйти.
Найт под капюшоном от души закатил глаза.
Хан с улыбкой сказал:
— Что ж, если вам нравится так думать, как я могу возражать.
— Ты!..
— Мы тоже идем к первой башне, — игнорируя дымящегося от злости рыцаря, Хан обратился к Грину. — Я уверен, что демоны атакуют ее в ближайшее время.
— Пока никаких донесений не было. — Юриан почесал бороду и кивнул. — Хорошо. Я пойду с вами. Лорд Урс, вы и ваши рыцари справитесь здесь?
— Разумеется! — рыкнул тот.
— Тогда мы... — Оборвав фразу на середине, Хан закричал: — Берегись!
Кожей почувствовав приближающуюся опасность, Найт выглянул из-под капюшона. Но в этот момент его сильно толкнули. Падая, он видел только, как что-то большое и ослепительно яркое приближается к стене.
Не дав ему упасть, Хан схватил Найта за одежду и протащил на несколько шагов вперед. Еще не осознав, что происходит, юноша едва не растянулся в луже крови. А затем Хан бросился вниз, подмяв его под себя. Их доспехи загрохотали друг об друга. Если бы не броня на груди, ребра Найта могли бы просто сломаться, когда Хан упал сверху, вышибив из него весь дух.
Что-то большое и яркое достигло стены и взорвалось. К счастью, Хан успел создать большой воздушный купол.
От вспышки Найт на мгновение зажмурился, пока глаза не приспособились к свету. Хан что-то прокричал и дернул его за одежду, пытаясь повернуть, но Найт уже выглянул из-за его плеча.
Раскаленный почти добела огненный шар размером с дом снес часть стены вместе со всеми оказавшимися на ней людьми. Там были не только северяне, но это не остановило крейнских магов. На телах людей доспехи деформировались, а сами они обугливались и превращались в черные головешки, осыпающиеся пеплом. Некоторые мгновенно исчезли в пламени, а вопли других слились в леденящий кровь вой, от которого содрогнулась стена.
— Не смотри! — закричал Хан, изо всех сил удерживая воздушный купол, оберегающий от потоков раскаленного воздуха. — Мрази, уроды! Чтоб вас всех! Бездна!
Найт осознал, что не может дышать. И причина была не в жаре и не в том, что на него все еще давило тяжелое тело Хана. От зрелища заживо сгорающих людей что-то помутилось у него в голове, изображение стало неестественно резким, а цвета слишком яркими и контрастными. Слова застряли в пересохшем горле. Найт был не в силах отвести взгляд.
Нагретый докрасна камень стекал, будто лава. Доспехи сливались с до неузнаваемости обгоревшими телами, превращаясь в неразличимые комки плоти и железа. Нагретая броня шипела, оставляя на коже обезумевших от боли людей страшные ожоги. Неизвестно, кому не повезло больше: тем, кто мгновенно сгорел, оказавшись в центре, или тем, кто теперь страдал, срывая с себя броню вместе с мясом и умирая в мучениях.
Сверху доносились хлопки крыльев и торжествующие выкрики демонов. Они не торопились спускаться из-за жара и едкого дыма, хватая людей поблизости и сбрасывая их на раскаленные камни.
Девушка-рыцарь, не выпуская из рук окровавленную глефу, рухнула прямо перед воздушным куполом на большой камень. Раздался треск костей и лязг разлетающихся доспехов. Из ее разбитой головы и разорванного живота на горячий камень с шипением вытекала кровь. Волосы и одежда быстро загорелись.
Отпихнув Хана и приблизившись к краю купола ползком, Найт не смог не узнать это лицо, на котором навсегда застыло выражение ужаса и боли. Была ли такая смерть хоть немного легче, чем смерть от волчьих клыков?
Дрожащего юношу и еще нескольких уцелевших солдат вырвало.
В ушах стучало, все перед глазами плыло и перемешивалось с красным и черным цветом. Найт пытался вдохнуть и проморгаться, царапая камни и ломая ногти, хрипя и кусая губы. Он уже видел битвы и смерти, знал запах крови — своей и чужой. Но сейчас... Происходящее было похоже на один из кошмаров, когда он просыпался с криками и весь в поту, но только в десять раз хуже. Чьи-то ледяные руки душили его, впиваясь когтями в нежную кожу на затылке. Жуткий голос нашептывал знакомые фразы. Будь здесь настоящий Покровитель, подобного бы не произошло. А он, никчемный и трусливый демон с Черничной горы, ничего не смог сделать! Наоборот, спасли его.
Найт пытался найти руку Хана, но в итоге тот сам крепко сжал его ладонь. В приступе кашля юноша хватался за броню на груди. Увидев его неуклюжие попытки расстегнуть ремни, Элияр достал нож и просто перерезал их. Слегка погнутая железная пластина упала, и Найт смог вдохнуть полной грудью, но тут же снова закашлялся.
— Не торопись, — сказал Хан.
Покровитель открывал рот, как рыба, хватая горячий воздух. Слезы текли из глаз, оставляя дорожки на грязных щеках. Он посмотрел на демонов, на солдат под куполом, а потом на первую башню вдалеке.
Нет! Они опоздали! Там тоже полыхал огонь!
Все еще плохо соображая, Найт попытался встать:
— Идем... Идем дальше!
— Сдурел?! — прорычал Хан, опрокинув его обратно. — Лежи и не рыпайся!
Купол из ветра заметно уменьшился и ослаб, но Элияр продолжал удерживать его. Если убрать сейчас, все получат сильные ожоги от горячего воздуха.
Старшие солдаты тормошили оцепеневших младших и пытались успокоить тех, у кого началась истерика. Приходилось даже отвешивать пощечины. Один юноша кричал чье-то имя и рвался к расплавленному участку стены, пытаясь оттолкнуть удерживавших его двоих мужчин. Вопли и стоны умирающих не прерывались ни на миг, а черные силуэты демонов кружили над крепостью, словно падальщики, предвкушающие пир. Их становилось все больше и больше.
Защитники города сражались из последних сил. С башен летели копья и стрелы с арконитовыми наконечниками, но скоро закончатся и они. Без Кирана, которого удерживали Покровители и демон, Аркон непременно падет, а сокол с письмом должен быть лишь на полпути во дворец Совета.
Стены города были похожи на кости огромного животного, упавшего у берега большой реки, лишь чуть-чуть не достигнув воды. Как хранитель всего Севера, этот исполин возвышался на границе уже две тысячи лет. Время было не властно над ним, кости не истлели, полноводная река не иссякла, а город процветал, как и все земли герцогства. Но оказалось, что даже великая крепость, защитники которой не знали поражений, может дрогнуть под натиском врага.
— Мы что-нибудь придумаем, — сказал Хан, выдавив кривую улыбку. Его силы уже были на исходе, и воздушный купол стал тонким, как бумага. — Надо продержаться до прибытия подкрепления. Должна же эта баба в красном наконец явиться. Все будет хорошо.
Конечно, это была ложь. Тысячи людей умрут. Никто не успеет помочь. Демоны атаковали первую башню, а крейнцы уже собирали все силы на штурм стены, где была проделана дыра. С каждой минутой надежды оставалось все меньше.
— Тебе разве не страшно? — спросил Найт хриплым голосом.
— Страшно, — сказал Хан. — Все боятся. И что теперь? Не жить? Не бороться? Либо мы победим, либо умрем. Третьего не дано.
Найт схватился за свои выбившиеся из хвоста волосы и натянул их у корней:
— Мне так жаль...
Хан удивленно вскинул брови:
— О чем тебе жалеть? Пусть жалеет Каррин — это ее город. — Он начал, как обычно, ворчать. — Интересно, если бы эта хваленая Убийца демонов явилась сейчас, они испугались бы и сбежали? Очень сомневаюсь, что...
— Точно... — выдохнул Найт. Его взгляд прояснился, а панически метавшиеся мысли замедлились, складываясь в решение. — У меня есть идея!
— О. Надо же.
Найт стрельнул в Хана сердитым взглядом. И как он еще может насмехаться в такой ситуации?!
— Ладно. Что ты придумал?
— Сегодня я управлял волками. Это не так уж сложно.
Хан прищурился:
— К чему ты клонишь?
— Ты сказал, рядом с первой башней стоит храм. И именно там сейчас демоны. Если я доберусь туда и использую ауру...
— Что за бред?
От слов Хана в груди Найта кольнуло. Он опустил голову. Конечно же, это глупая затея, а сам он просто смешон...
— Я тебя не пущу.
Сомневаясь, правильно ли расслышал, демон с Черничной горы уставился на Хана, округлив глаза:
— А?
— Тебе мозги вышибло? Собрался один выйти против тысячи демонов? Сдохнуть захотел? Ты ведь не восстановился от удара Кирана! Всего день прошел!
— Я в порядке! — поспешил заверить Найт. — Я должен попробовать!
— Почему ты должен? — прошипел Хан. — Кому ты что должен? Арконцам? Ты гребаный демон с Черничной горы, а не их любимая Каррин!
— Но ведь ты тоже...
— Это только мое дело! — отрезал Элияр.
— И мое! Ты же назвал меня своим Покровителем! — выпалил Найт. — Забыл? Или это ничего не значит?
В его словах было столько обиды, что лучник замер с широко распахнутыми глазами.
— Хан, послушай! Я хочу сделать все, что в моих силах. Как ты, как Нае, как все остальные здесь. Люди ведь умирают! Даже если я ничего не должен им, как Покровитель я обязан сделать хоть что-нибудь! Даже если от меня мало пользы, даже если у меня получится подчинить только одного демона, даже если я слаб... Но я... я все еще Покровитель! Понимаешь? Я хочу помочь!
Хан крепко держал его за плечо. Найту было даже больно, но он не сказал об этом. Казалось, ореховые глаза могут прожечь в нем дыру.
С шумом втянув воздух сквозь зубы, Элияр с усталым выражением лица проговорил:
— Ну а чего я ожидал? Знал же, что ты чокнутый. Ха-а... Я с тобой, иначе ты не пройдешь и пяти метров.
— Спасибо! Большое тебе спасибо!
Найт радостно рассмеялся, словно ребенок, которому пообещали подарок.
Хан хмыкнул и зачесал свои растрепанные волосы назад, проведя по ним пятерней. Его брови были расслаблены, а уголки губ приподняты. Найт почувствовал небывалое воодушевление. Если Хан согласился помочь, то вместе им все будет по плечу!
— Так рад помереть со своим Посланником? — усмехнулся Элияр. — Прям как в легенде какой.
— Ты знаешь хоть одну легенду, в которой Посланник и Покровитель умерли?
— Если в ней есть ты, то все возможно. Но будем надеяться на лучшее. А может, ты внезапно пробудишь в себе великие силы? Про это в будущем могут даже написать длиннющий роман на сотню с лишним глав.
Найт изогнул брови.
«Ого, куда тебя понесло».
Цыкнув, Хан ткнул его пальцем в щеку:
— Хотя... кому будет интересно читать роман, в котором главный герой такой нытик, м?
Ошарашенно моргнув, Найт надулся и стал вытирать лицо, в итоге лишь размазав грязь и рассмешив Хана.
За спором они позабыли о людях рядом. Из-за дымовой завесы демоны не видели выживших. Пока это место было самым безопасным на стене. Воины уже готовились вступить в последний бой. Лорд Урс грозно шевелил усами, прикрикивая на своих рыцарей, а Юриан разговаривал с солдатами, которые еще не отошли от потрясения.
Найт воскликнул:
— Надо спешить!
— Погоди. — Хан остановил его жестом и поднялся на ноги, отряхивая одежду. — Капитан Грин! Есть просьба.
Рыжий мужчина кивнул:
— После того, как ты спас нас, проси что угодно.
Лорд Урс услышал их и тоже обернулся. В его взгляде больше не было враждебности. Он даже перешел на вежливый тон:
— Выражаю тебе благодарность от своего имени и от моих рыцарей.
— Это всего лишь купол. — Хан пожал плечами. — У Найта есть идея, как остановить демонов.
— У какого Найта? — удивился Урс.
— Какая идея? — заитересовался Юриан.
Переглянувшись, оба хмыкнули.
— Мне надо попасть на первую башню, — сказал Найт. — Оттуда лучший обзор.
Урс свел свои выдающиеся брови на переносице:
— Мальчишка, разве ты не слепой?
— Ну... вообще-то нет.
Найт сделал шаг из-за плеча Хана и снял капюшон. Если он хочет получить помощь, нельзя скрываться и дальше. Никто не станет, рискуя жизнью, помогать тому, кому не доверяет.
Арконцы насторожились:
— Его глаза ведь черные, верно?
— Это демон! Слухи не врали!
— Дайте ему сначала объяснить, — сказал капитан Грин, но никто не хотел слушать.
Выражение лица лорда Урса вновь стало суровым, а взгляд — безжалостным.
— Ясно, — окровавленная глефа в мгновение ока оказалась в его руках. Он прогремел своим внушающим трепет басом: — Сам насадишься, демонятина, или мне сделать твою смерть мучительнее в десять раз?
Найт сглотнул. Перед его мысленным взором пронеслись сцены гибели врагов, вставших на пути у вооруженных глефами арконцев.
Хан скрипнул зубами и наложил стрелу на тетиву. Блеснул алый наконечник.
— И что? — фыркнул Урс. — Угрожаешь мне арконитом, щенок? Только ты что-то попутал.
— Это ты что-то попутал, старый хрен, — произнес Хан низким голосом.
Арконцы похватались за оружие.
Юриан попытался их остановить:
— Вы рехнулись?! Забыли, кто вас только что спас?
— Вы ослепли, капитан?! Хан Элияр нас защитил, но этот... он же демон! Мы должны его убить!
— Он притворялся слепым, скрывая глаза! Очевидно, что он шпион!
Возмущения рыцарей оборвал низкий, со стальными нотками, голос Хана:
— Найт — Покровитель. Мой Покровитель. Верите или нет, — он единственный, кто может остановить демонов.
Все тут же заткнулись, пытаясь осмыслись услышанное. На их изумленных лицах было написано: «Покровитель? Вот он?! Это шутка?»
— Капитан Грин, вы поможете нам добраться до башни? — спросил Найт, пытаясь игнорировать направленное на него оружие.
Юриан оглядел пятнадцать своих солдат. Он уже видел отвагу и силу молодого Покровителя. Шетерцы восхищались тем, как Найт спас Вариана. Конечно, все были согласны помочь и ответили кивками.
— Хорошо. Лорд Урс, опустите оружие. Вам же сказали, — он Покровитель.
— Не морочьте мне голову!
Найт вздохнул. Может, однажды это закончится, а может, не закончится никогда.
— Вы хотите доказательств?
Рыцарь взмахнул глефой и направил лезвие ему в грудь:
— Попробуй убедить меня.
Найт оглянулся. Черный дым все еще поднимался от стены. Демоны не должны заметить.
На одежде Соколов не было прорезей для крыльев, и она не была зачарованной, как многие его вещи из города демонов. Как только Найт снял со спины броню и плащ, плотная ткань затрещала. Это было немного больно, но крылья с легкостью прорвали ее.
Люди воскликнули от удивления. Кто-то даже выронил оружие.
— Великие боги-создатели! Еще один Покровитель!
— Ч-что это такое? Почему черные?! Выглядит зловеще!
— А бывают такие худые и слабые Покровители? Никогда бы не подумал...
Глаз и уголки губ Найта дернулись.
— Заткнитесь, — приказал Хан.
И все действительно заткнулись, наполовину с недоверием и наполовину с трепетом глядя на роскошное чернильное оперение. Шетерцы хоть и были осведомлены о настоящей личности Найта, тоже не могли не восхититься крыльями божества вблизи.
Лорд Урс молчал, но оружие не убрал и не изменился в лице. Невозможно было понять, о чем он думает.
— Я понимаю, что вам сложно доверять мне, — сказал Найт. — Но Хан накрыл вас куполом и спас. Он сражается за Аркон, и я тоже хочу помочь. Есть способ остановить демонов, но для этого мне надо подняться на башню. Энергия Хана на исходе. Вдвоем нам не пробиться. Мы можем только попросить вас помочь. В свою очередь, я обещаю, что сделаю все, что в моих силах.
«Разумеется, я не могу сказать, что у меня мизерные шансы на успех, — подумал Найт. — Но я выложусь на полную, даже если... — Он тут же оборвал эту мысль: — Нет! Все будет хорошо!»
Арконцы забормотали:
— Какое заклинание может победить тысячу демонов?
— Согласно летописям, даже Каррин за раз никогда...
— Тогда пошли на хрен вы со своей Каррин! — предложил Хан с выражением крайнего презрения на лице. — Обойдемся без вас. Только время зря тратим. Найт, идем!
Но тот не сдвинулся с места, продолжая испытующе смотреть на сурового рыцаря, который, в свою очередь, будто пытался что-то разглядеть на дне черных глаз загадочного существа. Его крылья не были похожи на иллюзию и даже касались земли, собирая пыль. Да и сам парнишка выглядел безобидным и вполне искренним. В любом случае, вариантов немного: либо остаться здесь и сразиться насмерть, либо надеяться, что этот странный Покровитель совершит чудо.
Наконец лезвие глефы опустилось. Лорд Урс приказал своим семерым оставшимся рыцарям:
— Приготовьтесь к бою. Выступаем, пока летучие твари не заметили, что здесь кто-то выжил.
Найт тепло улыбнулся мужчине:
— Спасибо.
В ответ тот вздернул подбородок и фыркнул в усы:
— Смотри, чтобы я не пожалел об этом.

Глава 57. Жертва. Часть 1

Когда люди умирают, их души отправляются в другой мир, чтобы родиться заново. Если у человека остались незавершенные дела или большая обида, его душа на время задержится в этом мире, пока ее воля не будет исполнена, или пока она не забудет все о прошлой жизни.
Других миров бесчисленное множество. Никто не знает, удастся ли знакомым душам встретиться вновь. Может, они вообще никогда не увидят и не узнают друг друга. А может, судьба сжалится над ними и сведет вместе уже в следующем мире. Тот, кто по-настоящему любит, мечтает об этом благословении.
Возможность перерождаться — подарок Вселенной, данный людям из-за их смертной природы. Бессмертным же это недоступно. Покровители, как и духи-хранители, умирая, вновь сливаются миром, становясь частичкой бесконечности. Они рождаются из энергии и возвращаются к ней.
Драконы жили сотни и даже тысячи лет, но не были бессмертными. Свои знания они передавали через наследственную память, а закончив свой жизненный путь, тоже становились чистой энергией. Они сгорали в своем пламени, как и фениксы, превращаясь в пепел.
Демоны же после смерти не могут остаться в мире или попасть в другой. Их души — сгустки темной энергии, которые не могут рассеяться или переродиться. Вместо этого они попадают в пространство между миров — Бездну. Бесчисленные миры похожи на пузырьки воздуха, а Бездна — на воду. Ее глубины населяют души демонов и темных существ из других миров, похожих на них. Их называют тенями. Кроме них, путешествовать по Бездне могут только боги.
Регин много рассказывал об этом, в его библиотеке Найт нашел десятки книг о Бездне и других мирах. Одну из них, о предполагаемом происхождении демонов, об их связи с темной энергией, о тенях и Бездне, он прочел от корки до корки в перерывах между тренировками, В книге говорилось, что пока души демонов находятся между мирами, они сохраняют свои воспоминания и могут общаться друг с другом и свободно перемещаться. Но никто не знал, во что они превратятся, если случайно попадут в какой-нибудь мир. Может, станут его частью, а может, чудовищами, несущими гибель всему живому.
В беседах с Регином, которые могли длиться часами, Найт постоянно задавал вопросы, а Архонт терпеливо отвечал.
— Вас не пугает Бездна? — Хмурясь, юноша рассматривал иллюстрации. Это были нарисованные чернилами силуэты без лиц, сотканные из тьмы. — Не страшно превратиться в тень?
— Разве рыбу должна пугать вода? — усмехнулся Регин. — Или птицу — небо? Даже став тенью, я останусь собой. Беспокоиться стоит лишь смертным, которые после перерождения не вспомнят своих близких. Хотя, может, для некоторых забвение — благо.
— Кем тогда стану я?
Регин прищурил бездонные черные глаза и подпер подбородок рукой:
— А кем ты хочешь стать?
Тогда Найт не смог ответить на этот вопрос. Он и сейчас не знал, чего бы ему хотелось: стать энергией и забыть себя или вечно скитаться по Бездне, сожалея о прошлом.
В сумерках было светло как днем. Яростно пылал огонь Элисте, мерцали заклинания. Все, что могло гореть, горело, в том числе деревянные постройки с внутренней стороны стены. Но тушить их было некому.
Соколы сопротивлялись до последнего вздоха и старались утащить за собой как можно больше демонов. Когда Найт и Хан наконец прорвались к первой башне, стрелы с арконитом у всех закончились, лишь в колчане Элияра оставалось две, и он берег их на случай, если им встретится высший демон.
До башни оставалось пройти не больше полусотни шагов через хаос сражения.
Найт покрасневшими и слезящимися от едкого дыма глазами посмотрел на трупы людей и демонов, не чувствуя прежнего ужаса. Его эмоции сделались приглушенными, как выцветшие краски. Бушевавшую в теле ауру было сложно сдержать. Найт собрал ее всю до последней частицы и ощутил глубокое озеро магии внутри себя. Еще никогда он не добирался до его дна.
Регин как-то сказал: «То, что ты считаешь лужей, может оказаться морем».
Тогда Найт не поверил, что внутри него может скрываться хотя бы маленький пруд, но позже убедился в обратном. Пусть до силы Регина ему очень далеко, но он потратит все до капли. И тогда, возможно, еще сможет увидеть результат.
Идущий впереди Хан мечом прокладывал путь вместе с капитаном Грином и магом, а шетерцы и арконцы прикрывали их спины и отбивали атаки слева и справа. Кинжал, который Найт крепко сжимал в руке, был фактически бесполезен. Каждый раз, когда кто-то храбро жертвовал своей жизнью ради маленького шанса на победу, в сердце Покровителя будто вонзались иглы.
Смахнув с меча черную кровь, Хан обернулся с усталой улыбкой:
— Мы почти пришли!
Но в ту же секунду на его лицо легла тень, и уголки губ опустились.
За Найтом стоял только лорд Урс, уже без своего плаща и раненый в ногу. Его брюки пропитались кровью, и та залила голенище сапога.
Найт онемел. Он увидел тела рыцарей и шетерских солдат, разбросанные по стене, как тряпичные куклы: им будто обрезали нитки, и они упали с неправильно изогнутыми конечностями.
До сих пор Найту казалось, что за ним идут мужчины с глефами и мечами, но на самом деле давно остался лишь суровый рыцарь с гордо поднятой головой. А за ним — около десяти демонов с черными мечами в руках и жаждой крови на искаженных зловещими улыбками лицах.
— Почему встал? — спросил Урс равнодушно. — Никто не разрешал тебе отступать.
С жалким видом Найт выдавил:
— П-простите...
— Мне не нужны твои извинения. Иди и сделай то, что обещал.
Покровитель кивнул, размазывая рукавом по лицу слезы и грязь:
— Я сделаю! Я все сделаю, обещаю!
Рыцарь фыркнул в пышные усы.
Даже когда парень, которого после огненной атаки удерживали товарищи, чтобы он не вырвался из-под защитного купола, крича имя дорогого ему человека, с облегченной улыбкой умер от меча демона, лорд Урс лишь нахмурился и отвел взгляд. Найт думал, что у него нет теплых чувств к своим подчиненным. Юноша будто смотрел на скалу, которой было все равно на дождь, ветер и снег. Она стояла себе, великая и несокрушимая, равнодушная ко всему. Хотя порой была похожа на дымящийся вулкан.
Так почему же молодые рыцари закрывали своими телами этого бессердечного командира? Потому что уважали? Потому что боялись?
Хромая, но с прямой, как стрела, спиной граф пошел на демонов. Глефа хищно сверкнула, сделав поворот в его руке.
На самом деле все было просто. Как и все рыцари под его командованием, он был тем, кто отдаст жизнь за Аркон. Он был с ног до головы гордый, упрямый и высокомерный дворянин, но в его груди, безусловно, стучало отважное сердце.
На лицах многих людей, разбросанных по стене, остались улыбки. Их взгляды будто говорили: «Все хорошо. Мы сами приняли решение. Мы ни о чем не жалеем. Боритесь и победите. Отомстите за нас».
Хан потащил Найта за одежду, продолжая размахивать мечом. Шетерский маг, у которого отсутствовала правая рука до локтя, продолжал левой создавать водяные клинки, а Юриан один прикрывал всех троих с тыла.
Найт в последний раз посмотрел назад. Урс сражался в окружении врагов, не давая им прохода и получая рану за раной. Кровь текла из его тела, но движения оставались точными, а воля твердой. Он больше не стоял на стене — он сам стал стеной между тьмой и светом, между гибелью и надеждой. Он являл собой несгибаемый дух человека перед неизбежностью, упрямство смертного перед силой бессмертных, не желавшего уступать до конца.
Глотая слезы и стараясь унять дрожь в руках, Найт бежал, но не видел дороги. Вина, подобно кислоте, разъедала его изнутри. Пробудившиеся эмоции накрыли его с головой, как штормовые волны маленький кораблик с прохудившимся парусом и истертыми канатами. Он был на грани истерики. Прежнее онемение спало, и все пережитое, все ужасы реальности объединились в бредовой картине — разбросанным повсюду и истекающим бесконечным потоком крови телам, которые булькали, хрипели и таращили свои мертвые глаза, шепча: «Это ради тебя... Это из-за тебя... Ты нам должен... Не смей подвести нас...» Они вытягивали свои изломанные руки и указывали на него пальцами, усмехались и плакали, обвиняли и умоляли, погружаясь в кровь и сгорая в огне.
Мог ли Найт предотвратить их смерти? Почему не было снов или видений? От бессилия хотелось упасть на землю и просто закрыть глаза в ожидании, пока все не закончится, или пока его просто не растопчут. Он с трудом заставил себя не смотреть на пугающие видения, порожденные его сознанием.
Следом за рыцарем от группы отделился маг, оставшись, чтобы задержать демонов. Потом Хана ранили, и Найт исцелил порез на его руке, чем вызвал гнев Посланника:
— Не лечи меня! Береги энергию!
Наконец они оказались под тенью первой башни. Рядом с факелом, плевавшимся искрами, проход охраняли люди в потрепанных доспехах и с вилами в руках. Добровольцы из простых крестьян и ремесленников были сильно напуганы, но не двинулись с места и направили вилы на запыхавшуюся троицу.
Хан шагнул вперед:
— Пропустите! Нам нужно наверх.
Мужчины переглянулись, но не опустили вилы, пока не разглядели в пляшущих тенях доспехи Найта.
— Это из Соколов, — сказал один. — Пропустим.
— Но нам же велели...
— Опустить оружие! — Из башни вышел бледный, заляпанный черной кровью и сорвавший голос до хрипоты Аарон. — Входите.
Трое нырнули в арочный проход.
— Разве этих людей достаточно для охраны? — спросил Юриан, поднимаясь по лестнице вслед за Соколом.
— У нас очень мало тех, кто еще может сражаться. И они сами вызвались.
Ситуация и впрямь была безвыходной. Если защитники стены не справятся, и демоны прорвутся к башне, их вряд ли хоть на минуту задержит горстка неопытных бойцов. Только если они превратят себя в живой щит, как это сделал лорд Урс.
Из всех бойниц велся непрерывный огонь. В демонов летели целые тучи стрел, копья и камни. Но те спрятали свои крылья и пользовались укрытием скал, чтобы плавно продвигаться к стене. Выйдя из подземных ходов позади них, Соколы сражались вместе с Элисте и кочевниками, но уступали врагам числом. Демоны играючи расправлялись с людьми, словно псы, загоняющие лис на охоте.
Выслушав Аарона, Хан задал вопрос:
— Есть ли возможность безопасно подняться на самый верх?
— Демоны не рискуют взлетать вблизи башни, так что вполне. Но зачем? Магия ветра сработает на таком большом расстоянии?
— Мы хотим попробовать другое.
Сокол вопросительно поднял брови.
— Мы заставим демонов отступить.
Поверить в эти слова было так же сложно, как в то, что луны можно достать с неба рукой.
— Отступить? — удивился Аарон. Любой на его месте посчитал бы это заявление абсурдным. Но у троицы не было времени объяснять.
Они поднялись на самый верх. Площадка была четырехугольной, с толстыми высокими колоннами и широкими арочными проемами. Крышу украшал шпиль с развевающимся алым полотном. Высоко над головами людей висел проржавевший сигнальный колокол, который уже сотни лет не использовали.
Найт посмотрел на него и задумался. Благодаря новой системе подачи сигналов с применением магии подобные простые вещи были больше не нужны, но сейчас колокол мог сослужить им хорошую службу.
— Хан, сможешь позвонить в него?
Ошарашенные заявлением Найта солдаты с арбалетами и артиллеристы, замершие у орудия, выпучили глаза. Даже Юриан посмотрел на Покровителя с немым вопросом: «Ты сошел с ума?»
Хан задрал голову, что-то прикидывая в уме, и ответил:
— Легко.
— Хорошо. — Найт обратился к Аарону: — Всем лучше уйти.
Командир с сомнением оглядел растерявшихся солдат:
— Но... Что вы хотите сделать? Вам не нужно прикрытие?
Найт подумал: «Как только увидите, что я делаю, наверняка захотите не прикрыть меня, а убить» и, покачав головой, сказал:
— Лучше освободите верхние этажи и стреляйте с двух нижних. Это... заклинание может быть опасно.
Хан согласно промычал:
— Мгм. Давайте живее.
В итоге выгнали даже капитана Грина, с глубокой печалью и надеждой в глазах пожелавшего двоим удачи. Пятиэтажная башня с винтовой лестницей практически опустела. Орудия перенесли вниз и продолжили стрелять в демонов, уже вплотную подобравшихся к стене. Соколы и шаманы во главе с Элисте были вынуждены отступать.
Размяв плечи, Хан взмахнул руками, собирая ветер в ладонях. Но Найт его остановил:
— Погоди. Я хотел кое о чем тебя попросить.
Элияр нахмурился, встряхнув запястьями. Его острый взгляд будто пытался вскрыть обертку, за которой Найт прятал свои секреты, и хорошенько отругать этого хитреца.
— Что ты опять задумал?
Сказано было довольно резко, и демон с Черничной горы по привычке виновато закусил губу.
— Ничего такого, просто... — Он снял с шеи тонкую серебряную цепочку с кулоном из горного хрусталя, похожим на чистейший лед, и сунул в руки Хану. — Возьми. Это... на всякий случай.
— На всякий случай? — разозлился парень. — На какой еще такой случай?! Ты что, собрался помереть, поэтому отдаешь мне это на память?
— Вовсе нет, — частично солгал Найт, не уверенный ни в чем. — Это мне дала Лейсан. Если камень сломать, она вскоре появится. Не знаю, вернулась ли она из путешествия, но...
— Зачем мне звать твою сестру? Что это значит, а? Хватит увиливать! Говори правду!
Только боги знали, каких сил стоило Найту не выложить все под этим страшным требовательным взглядом.
— Ерунда! Просто страховка.
— Засунь ее себе в...
— В любом случае, ты уже его взял! — быстро проговорил Найт. — Оставь себе.
Обойдя Хана, он приблизился к краю площадки и осторожно выглянул из-за широкой колонны. Элияр с видом сердитого быка еще несколько секунд выдыхал пар, стиснув зубы и сверля спину в черном плаще тяжелым взглядом. Обернувшись, Найт с трудом натянул на лицо довольно жалкую улыбку, которая, по задумке, должна была выглядеть бодрой и яркой.
Хан закатил глаза, пряча кулон в карман:
— Если что-то пойдет не так, и эта «страховка» все-таки пригодится, ты выплатишь мне компенсацию.
— Чем? — Найт в недоумении хлопнул глазами. — Я же нищий.
— У какого нищего в доме все стены в хрустале, а?
— Он не прода...
— Ой! Да плевать!
Излучая почти осязаемые волны негодования, Хан вновь собрал в ладонях ветер и с его помощью сдул часть пыли с колокола. А затем запустил в него камень.
Дон-н-н!
Вниз посыпались мелкие частицы отколовшейся грязи и ржавчины.
Дон! Дон! Дон-н-н!
Еще три камня ударили прямо в язык колокола, и тот наконец шевельнулся. Теперь Хан качнул ветром весь колокол, извлекая громкие тревожные звуки. Такое сложно было не услышать даже наполовину глухому.
Стряхнув несуществующую пыль с рук, Хан вынул стрелу с арконитовым наконечником и проворчал, как всегда:
— Ну вот, теперь все знают, что мы здесь. Можешь начинать, я...
— Прости!
У Элияра не было даже времени возмущенно вскрикнуть. Невидимая энергия, очень холодная и плотная, отпихнула его к лестнице, практически сбросила на этаж ниже и с грохотом закрыла большой деревянный люк. Найт тут же подбежал и дернул железную задвижку. Снизу раздался грохот и брань, на которую известный грубиян не скупился.
— Прости, — прошептал Найт. — Знаю, что это надолго тебя не задержит, но лучше уж так.
Темная энергия могла навредить не только арконцам, но и самому Хану. Регин не раз говорил, что некоторые смертные даже сходили с ума от силы высших демонов, оказавшись слишком близко к источнику. Если случится подобное, Найт себе этого не простит.
Колокол привлек достаточно внимания. Юноша не мог швырнуть большой камень так высоко, как маг ветра, поэтому выбрал маленький и прицелился в самый край звукового кольца. Железный ветеран качнулся и прозвенел еще раз, но тише, чем раньше.
Крейнских солдат поблизости не было, а демоны не носили луки или арбалеты, предпочитая им кинжалы и тонкие мечи. Найту можно было не переживать о стрелах. Его должно быть видно, чтобы все получилось.
Черный туман собрался у ног Покровителя, совсем недавно научившегося контролю сознания — самой сложной в понимании и исполнении магии высших демонов. К счастью, темной энергии накопилось достаточно. Постепенно туман перекатывался через край побитого временем и оружием ограждения и опускался с башни, словно водопад или упавшая с неба вуаль, в которой тускло мерцали звезды факелов. Вскоре огонь начал гаснуть от холода.
Найт вычерпывал из своего озера ведерко за ведерком всю темную энергию. Покидая тело, она, будто прощаясь, мягко скользила по его шее, щекам и пальцам. Это было пугающее зрелище, но не лишенное мрачной красоты. Как ночная гроза или тень от большого старого дерева с торчащими в разные стороны сухими ветками.
Демоны, находившиеся рядом со стеной, уже должны были понять, что происходит, вот только не могли ни предупредить других, ни вырваться из-под контроля. Подавляющая аура заставила их замереть в растерянности.
Улыбка Найта в темноте напоминала тонкий серп Малой луны, а черные глаза блестели, как два обсидиана. Он был похож на божество ночи. Капюшон слетел с его головы, и распущенные волосы раздувал ветер, бросая пряди на бледное лицо. Тонкие губы шевелились, вкрадчивый голос шептал:
— Слушайте меня.
Две армии прекратили сражаться. Люди щурились, пытаясь разглядеть маленькую фигуру на вершине башни, а демоны, ощутив чудовищную силу, пытались сопротивляться, но не могли не подчиниться и не смотреть Найту в глаза. Он чувствовал их недовольство и убийственное желание. С его уровнем контроля он не мог пока отдавать сложные приказы, но даже простые команды вроде «слушайте», «смотрите», «идите» и «прыгайте», как в случае с волками, были весьма эффективны. Проблема была в другом: энергия далеко не бесконечна. Найт удивлялся, как до сих пор не свалился в обморок.
Постепенно бушующая аура во всем теле улеглась, и на месте озера осталась пустота. Затем в его дне показалась трещина, которая разрасталась вместе с острой болью. Казалось, кончик холодного клинка проткнул кожу в центре груди Найта и постепенно погружается, все глубже и глубже, разрезая плоть и царапая кости. Даже дышать стало тяжело. Найт стиснул зубы, но не собирался останавливаться.
Он был так сосредоточен на контроле ауры, что даже не заметил странного изменения в своей внешности. Растрепанные черные волосы начали выцветать от кончиков к корням. Вскоре серебристые, а потом и вовсе белые, как снег, пряди заблестели в лунном свете.
По бледному лбу Покровителя стекал холодный пот. Невидимый длинный кинжал уже вонзился в его грудь по самую рукоять, и какая-то неизвестная сила поворачивала его в ране. Худые плечи дрожали под плащом, а из прокушенной губы потекла тонкая струйка крови.
Постепенно его брови и ресницы тоже побелели. Мир то размывался перед глазами, то становился четким до такой степени, что Найт мог видеть каждое лицо внизу, повернутое в его сторону. Боль из груди растекалась по венам, как расплавленный металл. В голове стучал огромный барабан, а ноги казались ватными. Найт сжал кулаки и навалился плечом на колонну.
Еще немного... Почти получилось!
Наконец его аура подавила волю всех демонов перед стеной. Они скрипели зубами от ярости, но не могли шевельнуться, пока в их сознании звучал властный голос, приказывающий стоять и слушать.
До ушей Найта долетали удивленные восклицания людей. Они попытались убить нескольких демонов, но те очнулись и атаковали в ответ. Серьезная рана и угроза жизни нарушали хрупкий контроль, потому что целей было слишком много.
Раздались выкрики:
— Прекратите! Не трогайте их!
— Вы не видите? Он ими управляет! Не мешайте!
Найт с трудом подавил сопротивление. Это стоило ему побелевших глаз и нормального зрения. Люди и демоны, стена, огонь — все поле битвы превратилось во множество цветных пятен.
Закашлявшись, Найт оперся на колонну, прижав ладони к каменной кладке, которая была такой же ледяной, как и они. Его губы вновь медленно зашевелились:
— Вон... Уходите... — За стоном боли раздался крик, в который Покровитель вложил все оставшиеся силы: — Я приказываю всем вам убираться отсюда!
Повисла тишина, нарушаемая лишь отдаленными звуками битвы и треском пламени. Как вдруг все демоны с пустыми лицами развернулись и пошли прочь. Они не обращали внимания ни на трупы, на которые наступали, ни на живых людей вокруг, и просто шагали с одинаковой скоростью в сторону реки. Перейдя сооруженный магами ледяной мост, они скрылись в лесу. И ни один не обернулся.
В мгновение ока целое войско исчезло. Люди вновь обратили внимание на башню, но там уже никого не было.
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Вдруг раздался грохот: Хан выбил люк; задвижка отлетела, чиркнув по камню в темноте, и высекла искры. Кажется, парень израсходовал весь запас ругательств, потому что, выскочив, только процедил сквозь зубы:
— Ты!..
И замер.
— Найт?
В тусклом лунном свете волосы разметались по полу спутанными серебряными нитями. Лицо лежавшего на боку и словно погрузившегося в безмятежный сон человека было белого цвета. Влажные ресницы блестели, будто усыпанные кристаллами льда, а на подбородке и губах остались следы крови, создавая пугающий контраст с оттенком кожи.
— Ты что наделал?!
Хан сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони.
Его не было рядом всего пять минут!
Руки парня дрожали, когда он опустился на колени перед Покровителем и проверил его дыхание. Оно оказалось почти невесомым. Грудь едва вздымалась под плотной одеждой, а пульс был слабым и медленным. Тем не менее, он был жив!
Сердце Хана болезненно сжалось. Он страшно злился и чувствовал вину. Радовался, что Найт все еще дышал, что печать на ладони не исчезла, и в то же время боялся отвести вгляд от белого призрака, который, казалось, в любой момент может раствориться во тьме.
Пытаясь пробиться наверх, Хан видел в узкое окно, как черный туман ползет между людьми и демонами. Он не так уж много знал о тренировках Найта с Регином. Покровитель никогда не вдавался в подробности и не хвастался своими успехами.
Так значит, вот для чего он учился? Чтобы пожертвовать собой?
— Ты сумасшедший, — сказал Хан, качая головой.
Вынув из кармана хрустальный кулон, он бросил его на пол и разбил ножнами меча. Крошечные осколки засияли белым светом и растаяли, словно лед. Осталась лишь серебряная цепочка. Хан подобрал ее и положил обратно в карман.
— Я не позволю тебе умереть!
Он осторожно поднял на руки слишком легкого для своего роста юношу. Даже теплая одежда и обувь не придавали ему много веса.
Хан боялся, что кулон мог не сработать, что Лейсан не появится, ведь порталы заблокированы. А даже если ей как-то удастся попасть в Аркон, она, вполне вероятно, ничего не сможет сделать. Поэтому он спешил, спускаясь по лестницам вниз и надеясь, что у шаманов найдется способ спасти Покровителя.
Сердце громко стучало в такт быстрым шагам. Найт ведь бессмертный, он должен восстанавливаться. Почему же сейчас божественная сила не работает? Что пошло не так?
Или, может, все с самого начала было не так...
Найт всегда делал все на пределе своих возможностей, всегда считал, что его помощь незначительна, что его слова, желания и боль ничего не стоят. Он просто виновато улыбался, стискивал зубы, отворачивался и молчал. Боялся показывать свои истинные чувства. Боялся быть собой. Найт позволял увидеть только одну свою сторону, а другую прятал в тени. Говорил: «Все в порядке», отвечал вопросом на вопрос. Лгал. Но почему-то считал хорошим человеком не себя, а Хана.
Какая чушь!
Элияр слишком поздно начал доверять ему. Из-за ран, нанесенных теми, кто не имел никакого отношения к Найту, он совершал одну ошибку за другой. И в конце концов Найт больше не надеялся на доверие, не ожидал ни от кого доброты и уважения. Неважно, с самого начала он был таким или стал из-за того, как к нему относились. Его чувства и жизнь были ценны, но он сам не понимал этой простой истины.
Печати контракта на ладонях не могут появиться по чистой случайности. Судьба свела двоих отвергнутых миром не просто так. Хан мог помочь Найту, как Найт много раз помогал ему. Вместо этого он бросал камни в падающего с обрыва, давил на голову утопающему, срывал бинты с едва затянувшихся ран.
А если он не успеет извиниться? Если слова, которые он кричал, пытаясь выбить люк, — последнее, что слышал от него Найт.
Хан устал от боли, от снов, в которых чувствовал свое бессилие, вынужденный смотреть, как из груди его матери вытекает красная, словно ягодный сок, напоминавший о доме, кровь. А тот, кого он считал другом, вытирает нож о ткань брюк и смеется.
Люди такие хрупкие. Столько вещей могут в миг лишить их жизни. Но Покровители бессмертны. Найт — не исключение. Не должен быть им.
Хан повторял себе это снова и снова, под изумленными взглядами арконцев спускаясь на первый этаж. Они видели все, что происходило снаружи, и, почтительно уступив дорогу, не задавали вопросов.
Хан вышел на стену, где крики счастливых северян были во много раз громче. Все радовались победе и плакали от счастья. На мгновение была забыта боль от потери товарищей, и собственные раны причиняли уже не так много страданий. Грозовая туча над Арконом рассеялась, но большинство людей даже не знали причины.
— Победа! Мы победили! Боги услышали нас!
— Слава Покровителю Севера! Слава богам-создателям! Мы спасены!
— Бегите, уносите ноги, твари! Аркон будет стоять вечно!
Люди кричали и сбрасывали со стены трупы демонов, рубили их крылья и бросали в костер. Раненых товарищей спускали вниз и уносили к целителям. Сражавшиеся снаружи Соколы и кочевники возврашались в крепость через туннели. И почти никто не обращал внимания на человека, который нес кого-то на руках.
Хан нашел взглядом лестницу и направился к ней.
Огромный храм Каррин возвышался почти наравне с первой башней, одновременно прекрасный и зловещий в свете лун и огня. Люди выходили из него и спускались по широкой каменной лестнице на большую площадь.
Вдруг витражные окна изнутри вспыхнули, будто в храме взошло солнце. На пороге показалась по-джейрийски одетая невысокая девушка с русыми волосами, собранными в длинную косу. Глаза ее горели фиолетовым светом. Вся фигура излучала сияние и враждебную ауру, настолько мощную, что она никак не могла принадлежать смертному существу.
Храм находился довольно далеко, но улучшенного шаманской печатью зрения Хана было достаточно, чтобы разглядеть знакомые черты лица. Он в шоке уставился на попутчицу, с которой они встретились в гостинице несколько месяцев назад. Узнать в этой грозной дамочке, собравшейся, по-видимому, в гневе смести всю улицу перед собой, милую и болтливую Леа не составило для него труда. Вот только у той джейрийки, на протяжении всего пути не отлипавшей то от Найта, то от Аури, не было никакой магической силы, иначе шаманка или сам Хан почувствовали бы это. Конечно, если только она не была намного сильнее их. Например, Покровительницей...
Оглядевшись и не найдя того, кого искала, она спустилась с лестницы. Арконцы были одновременно восхищены и тряслись от страха под строгим взглядом аметистовых глаз. Одежда и коса девушки развевались от движения потоков ауры, кончики ее изящных пальцев с жемчужными ноготками вспыхивали, оставляя в воздухе линии того же цвета, что и ее глаза. Люди не сговариваясь расступились, освобождая дорогу.
Между двумя лестницами, ведущими на стену, была небольшая площадка. Даже стоя на ней и глядя на Лейсан сверху вниз, Хан ощущал себя ребенком. В нем смешалось уважение, настороженность, смятение и трепет, будто смотришь на спустившуюся с неба звезду.
Внезапно вспомнился другой ребенок, очарованный красавицей Леа. Увидь Вариан ее сейчас, непременно упал бы на колени, заливаясь слезами восторга.
Лейсан притягивала взгляды все большего количества людей. Осмотрев площадь, она остановилась в центре.
— Где мой брат? — Ее голос был мелодичным и чарующим, но в тоне слышались стальные нотки. — Юноша по имени Найт. Где он?
Арконцы смотрели с недоумением. Они бы с радостью ответили, если бы знали, о ком она говорит.
В этот момент Лейсан увидела гору горящий черных крыльев. В руках одного из простых солдат все еще было крыло демона, когда он расширившимися от страха глазами уставился на хранительницу, будучи не в силах сдвинуться с места.
Сделав неверные выводы, Лейсан рассвирепела:
— Что вы с ним сделали?! — ее аура полыхнула, собравшись в ладонях. — Где. Мой. Найт?!
Все странности, которые Хан заметил в те неполных два дня пути до Сетханы, сложились в логичную картину: Лейсан отправилась с ними, чтобы убедиться, что ее брату не причинят вреда, и чтобы проверить непосредственно Хана на предмет того, заслуживает ли он быть Посланником. Говоря объективно, нет, не заслуживал. Даже он сам это знал, но Лейсан вдруг решила иначе. Может, Найт ее уговорил, но, сейчас она, должно быть, жалеет об этом.
На лицах северян читалась паника. Почему эта взбесившаяся женщина явилась сюда? Кто ее брат? С чему бы ему тут быть?!
Хан решил взять дело в свои руки, пока сестрица его Покровителя чего-нибудь не учудила. Ослабшая магия ветра едва смогла донести его голос:
— Сюда! Он здесь!
Лейсан подняла голову и уставилась на лестницу, с которой спускался Хан. Узнав его, хранительница ни капли не обрадовалась и, нахмурив брови, зашагала к стене. Толпа шарахнулась в стороны.
Аура вспыхнула еще ярче, когда Лейсан, бросив полный ужаса взгляд на Найта, одним неуловимым для человеческого глаза рывком приблизилась и схватила Хана за шею:
— Это ты! Что ты сделал с моим братом?!
— Пожод... кха-кх! — прохрипел он. — Пос... Отпусти!
— Отдай его мне!
Она потянулась к бессознательному демону с Черничной горы, но Хан, которого душила необычайно сильная изящная ручка, резко ответил:
— Не отдам!
И откуда взялось это упрямство? Казалось, если он выпустит Найта из рук, тот сразу умрет.
Лицо Лейсан приняло изумленное выражение, но глаза по-прежнему метали молнии. Маленькие пальчики сжали глотку Хана сильнее.
— Я позвал... кх! Я позвал тебя! — выпалил он.
Хранительница, похоже, не лишилась разума окончательно и ослабила хватку:
— Что?
Хан поспешил объяснить:
— Я сломал кулон и позвал тебя! Найт сказал, что ты его сестра...
Он сильно закашлялся. Шея болела. На ней красовался четкий след маленькой ладони. Неужели все божества, кроме Найта, такие импульсивные?
— Ты должна знать, как помочь ему.
Наконец Лейсан отпустила его, наградив враждебным взглядом. Но стоило ей посмотреть на брата, как ее глаза наполнились тревогой. Тонкая ладонь нежно коснулась лба юноши.
— Боги! Что случилось с его волосами?
— Он потратил много ауры, — ответил Хан.
— Зачем?
— Чтобы прогнать демонов. С помощью ауры он может управлять ими.
Лейсан вздохнула:
— Я предполагала, что у него есть способности высших демонов, но никогда не говорила ему. Боялась, что станет еще хуже.
— Почему?
— Потому что он другой.
Все верно. Люди часто не могут смириться, если кто-то на них не похож. Как оказалось, божества в этом плане ничем не отличаются.
— Ты сможешь его вылечить?
Лейсан мотнула головой. У Хана на мгновение замерло сердце, но она вдруг закивала:
— Да, я смогу, но... Раньше я этого не делала.
— Так сможешь или нет?!
Хранительница поджала губы и решительно кивнула:
— Отнеси его на площадь перед храмом. Пусть все, кто может стоять, будут здесь. Я подготовлю печать. Где сейчас Аури?
— В замке.
Кивнув, Лейсан сделала шаг назад и раскрыла свои белые крылья. Не обращая внимания на восклицания людей вокруг, она полетела в указанном направлении.
Хан пошел к площади. Множество взглядов следили за каждым его шагом.
Летящий пепел был похож на снег, оседая на волосах и одежде. Тишину нарушали лишь негромкие разговоры, лязг доспехов и стоны раненых. Людская толпа увеличивалась. Вернувшиеся из-за стены кочевники и рыцари шли рядом, плечом к плечу, как товарищи по оружию. Среди них были также Аарон и Юриан со своими воинами.
Вскоре Ханом образовалась целая процессия.
Пройдя половину пути к храму, он столкнулся с Иннае и его личной гвардией. Точнее, с тем, что от нее осталось. Ради победы Аркон заплатил огромную цену.
Ледяные глаза нового герцога, залитого чужой кровью с ног до головы, смотрели отстраненно, он находился в каком-то оцепенении. Но увидев Хана с Найтом и толпу, мужчина вздрогнул и едва не выронил глефу.
— Что случилось? — спросил он, разлепив пересохшие губы.
— Нужно собрать больше людей. Лейсан пообещала спасти его.
Нае кивнул. Ему не требовалось других объяснений. Выпив немного воды из протянутой рыцарем фляжки, он начал отдавать приказы. Его низкий голос быстро привел всех в чувство.
На площади собрались все, кто прятался в храме, и горожане, помогавшие во время битвы. Здесь были добровольцы, лекари, кузнецы, мальчишки в нелепых доспехах и с бледными как бумага лицами, женщины и даже дети. Рыцари, отправленные Иннае, привели еще больше людей. Оказалось, что бегство демонов видели и солдаты, сражавшиеся у соседних сторожевых башен. Те из них, кто мог ходить, спешили увидеть своего героя. Все в волнении собирались на площади, где много сотен лет поклонялись только Каррин.
— Это он — тот, кто прогнал демонов? Должно быть, он сильный маг?
— Может, еще один Покровитель?
— Только демоны могут управлять демонами. Он один прогнал их всех!
— Почему он за нас? Это странно.
— Эй, лучше не подходите близко!
— Уже забыли про ту женщину? Она искала брата. Получается, это он ее брат?
Некоторые вообще ничего не понимали, но шли за толпой и сыпали вопросами:
— Что происходит? Куда вы все идете?
— Посмотреть на демона, вроде как.
— Живого? Почему его не убили? Он какой-то необычный?
— Он нас спас!
— Он не демон! Демоны страшные и злые, а он хороший!
— Что в этом понимают дети?
— Посланник? Кто сказал «Посланник»? Вы говорите о Покровителе, но не о Киране?
— Смотрите, смотрите!
Хор голосов слился в гул, в котором Хан улавливал отдельные фразы. Он поднялся по ступенькам к распахнутым дверям храма и с высоты взглянул на площадь, где собралось уже не менее двух тысяч горожан. Устроив Найта на расстеленном Юрианом теплом плаще, Элияр сел рядом, положив локти на колени, и пятерней зачесал назад волосы.
На лицах священников, перешептывающихся в стороне, сбившись в кучку, было написано недовольство, но Хан плевать на них хотел. Юриан уселся на лестницу рядом с ним с одной стороны, а Аарон встал с другой и бросил предостерегающий взгляд на священников. Те, красные от гнева, побледнели, позеленели и скрылись в храме, закрыв за собой тяжелые двери.
— Кто эта Покровительница? — спросил Аарон, кивая в сторону замка.
— Его сестра.
Хан положил пальцы на шею Найта, где можно было ощутить биение крови, и прислушался к его слабому дыханию. Кажется, с каждой минутой становилось все хуже. Где же носит это стихийное бедствие по имени Лейсан?
— У Покровителей могут быть родственники? — недоумевал Юриан.
Элияр криво усмехнулся:
— Этот немного особенный.
«Если ты умрешь, клянусь, я тебя возненавижу! — пообещал он, сердито зыркнув на спящего демона с Черничной горы. — Тебе запрещено умирать. Твоя любимая сестрица вылечит тебя, и тогда я выскажу все, что думаю о тебе!»
Наконец прилетела Лейсан, придерживая за пояс Аури. Шаманка спрыгнула посреди площади и побежала в определенном направлении, крича во все горло:
— Иннае!
Растолкав солдат и гражданских, она бросилась вперед, как дикая кошка, цепляясь за доспехи Нае и изо всех сил прижимая его к себе. Герцог замер с опущенными руками и округлившимися глазами. В повисшей тишине чья-то глефа со звоном упала на мокрые камни.
Аури выпустила Нае быстрее, чем он успел что-то сделать. Развернувшись, она вместе с Лейсан взбежала по ступенькам и, не тратя времени даром, начала чертить большую печать острием зачарованного кинжала.
— Хан, слушай меня внимательно, — приказала Лейсан.
Опустившись на колени перед Найтом, она принялась создавать в воздухе сложную фиолетовую печать. Аарон и Юриан отошли подальше, чтобы не мешать.
Не отвлекаясь от работы, хранительница заговорила:
— Энергия, которую еще называют аурой, и божественная сила Покровителей берут свое начало из молитв смертных.
— Найт говорил об этом, — вспомнил Хан.
Лейсан повернула ладонь, слегка отталкивая в воздухе образованный из многочисленных божественных символов светящийся круг.
— Мы не знаем, какое желание создало Найта. Как бы ты ему ни молился, это не поможет, энергия и божественная сила не восстановятся.
— Но разве то и другое не должно восполняться со временем?
— Это так, но в его случае все сложнее. Представь себе кувшин, в который капает вода, и который можно починить неограниченным количеством глины. Когда кувшин полон, и в нем появляется маленькая трещина — физическая или магическая рана, — то утекающая вода быстро восполняется, а трещина залепляется свежей глиной. Это обычное восстановление. Если трещина оказывается большой, кувшин пустеет, но не до конца, потому что в него постоянно капает вода, а глины для ремонта много. Молитвы смертных — это дополнительные капли.
Второй светящийся круг поменьше объединился с первым. Лейсан вновь повернула ладонь, создавая третий, и продолжила:
— У исполнивших желание Покровителей сосуд имеет постоянный размер и способен вместить только определенное количество воды. Мой большой и крепкий, я могу черпать из него сколько душе угодно.
Закончив печать, девушка опустила ее к ступеням храма, где были прочерчены переплетающиеся линии. Фиолетовая энергия влилась в них и потекла. Лейсан с тревогой посмотрела на брата и стала создавать еще одну печать.
— Кувшин Найта очень маленький и хрупкий. Чрезмерная растрата ауры или божественной силы — это выбитое дно! Восполнить такое невероятно трудно, процесс очень медленный и тяжелый. Но и это еще не все...
Люди у ступеней едва ли могли разобрать тихие и быстрые слова хранительницы. Не понимая, какая от них вообще может быть польза, Хан внимательно слушал, боясь упустить хоть что-нибудь.
— Темная энергия, которой владеют демоны, противоположна силе Покровителей. Встречаясь, они уничтожают друг друга. Ауры Покровителей существуют в гармонии с нашей божественной силой... Но не у Найта. Его темной аурой трудно управлять. Иногда приходится давать ей вырваться из тела, чтобы ему не было плохо.
— Но он учился.
— Неважно. Видишь ли, конфликтуя с аурой и сдерживая ее, божественная сила, как глина, мешает всей воде, то есть ауре, вытечь из кувшина. Но сейчас я вообще не чувствую в его теле божественную силу! Либо он растратил ее всю на контроль, либо...
— ...заживлял раны, — закончил вместо нее Хан.
В глазах Лейсан полыхнула та же ярость, что и в тот момент, когда она, едва не выбив двери храма, появилась в Арконе:
— Что ты имеешь в виду? Его ранили? Кто?
Скулы Хана напряглись. Глядя на Покровителя Севера, стоявшего далеко на краю толпы, но благодаря своим длинным и светлым волосам сильно выделяющегося, он процедил:
— Киран.
Дернувшись, Лейсан едва не испортила печать:
— Он?! Когда?
— Уже больше суток назад.
Хранительница словно ударами меча отсекала каждое слово:
— Что. Он. Сделал.
Хан коротко пересказал события, случившиеся до и после их прибытия в город. От злости скрипя зубами, Лейсан снова чуть не испортила печать.
— И после этого он посмел заключить контракт с кем-то из вас?!
— У нас не было выбора.
— Я ошиблась! Мне следовало забрать Найта и спрятать, но я послушала его и поверила, что вам нужна помощь! Люди умеют только брать и ничего не отдают взамен, а Найт готов отдать все, что у него есть! Если мой брат умрет, я...
— Хорошо. Можешь даже убить меня, если решишь, что я заслужил. — Хан опустил голову. — Но ты лучше спаси его, ладно? Что мне делать? Скажи, чем я могу помочь.
Делая глубокие вдохи и выдохи, Лейсан пыталась успокоиться. Закончив с заклинанием, она коснулась печати на правой ладони Найта. Фиолетовые нити обвились вокруг костлявого запястья и поднялись выше. Вскоре все тело юноши словно опутала тонкая мерцающая лоза. Одно заклинание соединилось с другим, засветившись в два раза ярче.
Убедившись, что все работает, как надо, Лейсан проговорила:
— Из-за растраты божественной силы контролировать ауру было нечему, ее ничто не удерживало, и Найт выпустил ее всю. Если в его теле осталась хоть капля, шанс еще есть. — Она понизила голос: — Кувшин не просто дырявый, он разбит. Нам придется его склеить. Не знаю, сколько понадобится времени... Могу ли я полностью рассчитывать на тебя?
Хан ответил без колебаний:
— Да. Я сделаю все, что скажешь.
— Если ты хоть немного не доверяешь ему, то ничего не выйдет.
— Я доверяю.
— Ты должен осознавать, что значит связь Посланника и Покровителя. Это не обычные человеческие отношения. Она намного сильнее, чем даже клятва на крови. Это контракт душ, понимаешь? Как только по-настоящему признаешь его своим Покровителем, в полной мере ощутишь, что это такое. Ты должен ответить сейчас.
— Он мой Покровитель.
Лейсан поморщилась:
— Чувства вины или благодарности недостаточно.
— Я виноват перед ним и благодарен ему, но это другое, — твердо проговорил Хан. — Он мой Покровитель. Я все решил и призна́ю это перед кем угодно и повторю сколько угодно раз. Этого достаточно?
— Ладно. Я тебе верю. — Аури как раз закончила вырезать печать и выпрямилась, вытирая пот со лба. Лейсан махнула рукой. — Эти две печати будут собирать и направлять энергию в его тело. Ты будешь проводником. Арконцы должны молиться за тебя, а ты — за него. Я буду поддерживать печати столько, сколько понадобится. Теперь иди и объясни людям, ради чего мы это делаем, ради чего им придется стоять на коленях много часов или, может быть, дней.
Хан был ошарашен. Да кто вообще согласится на такое?!
Конечно, он легко выдержал бы это, чтобы вернуть Найта к жизни, но что остальные? Как их убедить? Верно, что Найт спас их, но смогут ли люди, измученные битвой и бессонными ночами, ради него пойти на подобное испытание?
Аури и Лейсан продолжали хлопотать вокруг: раскладывали какие-то камни на пересечениях линий, добавляли символы и вливали в них энергию. Хан ничего не понимал, но надеялся, что это поможет.
Ему оставалось только надеяться.
Взгляды людей были обращены к спускающемуся по лестнице молодому мужчине в черных доспехах, с луком за спиной и мечом на поясе. Оба колчана на спине и на бедре были пусты. Его темные волосы, слипшиеся от пота и крови, упали на глаза, а губы потрескались от ветра. Он был как все солдаты арконской армии, но в то же время отличался.
Посланник!
Люди смотрели на него с трепещущим сердцем.
Но были и те, кто все еще не хотел признавать, что их спасла не Каррин и даже не Киран, а какой-то чужак, мальчишка, похожий на демона! Весь мир перевернулся для них в одночасье. В смятении они смотрели на героя, который теперь сам нуждался в помощи.
Остановившись перед лестницей, Хан посмотрел на огромную притихшую толпу измученных людей. Они многих потеряли и так устали, что у некоторых едва хватало сил ровно стоять.
Киран оставался там же, в конце толпы. Нельзя было понять по выражению лица, что он чувствует, да и Хану было неинтересно. Лишь бы не мешал, а потом уже Лейсан будет с ним разговаривать. Выглядел Киран потрепанным, хоть его одежда и не была сплошь в крови. Зато кое-где имелись подпалины. Хана это даже немного порадовало.
Встретившись взглядом с Нае и получив от него молчаливую поддержку в виде кивка, лучник набрал в легкие побольше воздуха и заговорил:
— Меня зовут Хан Элияр. Я Посланник Покровителя по имени Найт, который прогнал армию демонов от стен вашего города. — Толпа загудела, убеждаясь в своих догадках. — У нас были причины, чтобы скрывать, кто мы такие на самом деле. Мы приняли решение и пришли помочь. А теперь я прошу помощи у вас.
Он сглотнул. В охрипшее горло словно насыпали битое стекло. Хан сжал мокрые от холодного пота ладони в кулаки.
— Мой Покровитель не всемогущий, у него нет безграничных сил. Его могут напугать злые люди, направленное на него оружие, смерть, кровь и плохие сны. Он никогда меня не слушает и все делает по-своему, постоянно подвергает себя опасности и пытается спасти всех, жертвуя собой. Я не могу назвать себя хорошим человеком, добрым и самоотверженным. Но, ручаюсь, что он именно такой. Он никогда не просит помощи, никогда не говорит, как ему тяжело и больно. Он лучше позволит ранить себя и виновато улыбнется, чтобы никого не беспокоить. Скажет: «Все в порядке» и не признается, что чего-то не может или боится. Он вытащил меня из демонического леса, спас от волков, заслонил собой моих друзей. А я...
Хан замолчал и несколько раз моргнул. Странная пелена застилала глаза, мешая ему видеть выражения лиц арконцев. Он говорил то, что чувствовал, то, что давно следовало сказать, но не этим людям, а Найту.
— Я ужасно вел себя с ним. Я не верил ему, смеялся над ним и думал, что поступаю правильно, что мне не нужен такой Покровитель. Я читал и слышал много о том, какие они, эти божества. И тот, кого я видел перед собой... Он был ни капли на них не похож. Но на самом деле он гораздо лучше! Я поздно это понял и успел наделать много ошибок. Мне не нужен никакой другой Покровитель, даже если он может свернуть горы и одним махом сравнять всю армию Крейна с землей.
Каждая фраза становилась все эмоциональнее, Хан говорил все громче.
— Мой друг, Иннае Аркон, ваш лорд, сказал, что арконцы могут быть грубыми и упрямыми, но у вас храбрые сердца, которые знают, что такое благодарность. Если вы сейчас не поможете, мой Покровитель умрет. Тот, кто спас вас всех, умрет! Возможно, на это уйдет не один день. Вам нужно будет стоять на коленях и молиться, но пожалуйста!..
Хан впервые в жизни умолял кого-то о помощи, причем даже не для себя. Оказалось, это не так унизительно, как он представлял.
— Его энергию просто так не восстановить. Лейсан, хранительница полей Джейриа, сможет сделать так, чтобы сила от ваших молитв помогла. Пожалуйста, попросите четырех богов, но не за него, а за меня! Я стану проводником для ваших молитв. Если в вас есть та благодарность, о которой я слышал, помогите! — Видя сомнения в глазах некоторых, он выдохнул, опустив ресницы. — Я не имею права вас заставлять, да и не могу. Это должно быть ваше решение. Но помните, что без Найта этот город бы уже пал. Без Найта ваши дома были бы разорены, демоны и крейнцы издевались бы над вами, проливали кровь и праздновали бы свою победу. — Его ресницы поднялись, открывая глаза, пылающие, как два факела во тьме. — Помните, что без Найта вы все сейчас были бы мертвы.
Зазвенели пряжки. На холодные и мокрые камни упали ремень и ножны с мечом, затем лук и оба колчана. Сняв всю броню, кроме наручей и поножей, Хан еще раз взглянул на внимательно следящих за каждым его движением арконцев.
— Найт отдал все, чтобы вы не умерли сегодня. А я прошу вас отдать совсем немного, чтобы не умер он.
Элияр развернулся и встал на колени перед лестницей.
Спустя всего пару секунд за его спиной раздались шаги, и рядом опустился Иннае, а за ним его рыцари и шетерцы во главе с капитаном Грином, Элисте, Нери и все выжившие кочевники из трех племен. Отбрасывая в сторону оружие и броню, на колени встали Аарон и его Соколы.
Обернувшись, Хан увидел, как все больше доспехов с грохотом падает на землю. Десять человек, двадцать, пятьдесят. Затем сотня и две. В конце концов их было уже не сосчитать.
Так же молча примеру Посланника, нового лорда и воинов последовали простые жители. Кузнец, ковавший тонкие лезвия для Хана. Ювелиры, сделавшие из арконита тысячи наконечников для копий и стрел. Девушка, угощавшая солдат пирожками. Командир лучников и главный оружейник. Вариан, недавно вернувшийся вместе с шаманами из-за крепостной стены и слышавший речь Хана от начала и до конца. Кахин, который только недавно очнулся и сразу прибежал сюда.
Все, даже старики и дети. Даже Киран! Каждый, кто не умер сегодня, потому что один отчаянный демон с Черничной горы, один маленький Покровитель, которого никто и никогда не воспринимал всерьез, поднялся на сторожевую башню и решил умереть ради них.
Лейсан и Аури стояли рядом с большим светящимся рисунком. Еще двое шаманов пришли из замка и стали накладывать на всех исцеляющие и придающие энергии печати. Хан взглянул вверх в глаза джейрийской хранительницы и слабо улыбнулся.
Лейсан расплакалась и закрыла лицо рукавом. Смахнув слезы, она кивнула Аури и обратилась к толпе:
— Молитесь за Посланника! Даже простого пожелания жизни и вашей искренней благодарности хватит. Пусть помогут нам боги-создатели!
И так долгая ночь в тревожном и томительном ожидании началась...

        
      
От рук Лейсан исходил слабый свет, опускаясь к печати и подпитывая ее энергией. В ночи он казался каким-то потусторонним, нереальным, как мираж в пустыне. Перед храмом происходило невероятное событие, с которым мир еще не сталкивался. Они лечили Покровителя!
А тем временем шаманы лечили их. Те самые бродячие псы, с которыми они не желали иметь ничего общего.
Покидать зону действия печати было нельзя. Поэтому стоящим на коленях или от усталости опустившимся на плащи людям целители приносили горячий чай. Особые травы согревали продрогшие конечности и придавали сил. Все было не так уж плохо, но Хан все равно переживал, что люди могут передумать. Сам он не чувствовал никакого потока энергии или резкого прилива сил. Он просто мысленно твердил одно и то же: «Живи. Живи. Живи! Твой Посланник признает тебя и хочет, чтобы ты жил. Это мое желание. Прошу, живи! Без тебя этот мир станет хуже...»
Лейсан была права насчет чувства вины и благодарности, но было и то, о чем иногда упоминал Найт. Эта странная необъяснимая связь священного контракта, создавшая между их душами прочную нить. Как будто они были знакомы всю жизнь, выросли вместе и всегда были рядом. Несмотря на то, что Хан часто спорил и ссорился с Найтом, в какой-то момент он уже не мог представить себе жизнь без него.
Время тянулось мучительно медленно. Прошла всего половина ночи. Трупы демонов и крейнцев сгорели, а тела защитников города были собраны и посчитаны. В общей сложностью погибшими армия Аркона потеряла две трети войска. Одна половина оставшихся находилась в руках целителей и боролась за жизнь, а вторая пыталась спасти демона с Черничной горы. Погибло и много гражданских из числа добровольцев. Человек в пальто с приколотой на груди маленькой брошью в виде взлетающего золотого сокола, сообщил все это Нае. Тот и прежде не особо отличался от вырезанной изо льда статуи, а теперь и вовсе излучал почти осязаемый холод, несмотря на то, что выпил уже две чашки горячего чая.
Хан же от чая и еды отказался — кусок в горло не лез. Получилось сделать только пару глотков вина из фляжки Юриана, чудом оставшейся висеть у него на поясе, будто приклеенная.
Иногда мимо проходила Аури, бросая молчаливые взгляды на Иннае и не решаясь приблизиться на расстояние меньше трех шагов. Как будто стеснялась своего порыва, когда набросилась на него с объятиями, или просто не знала, что сказать.
Уставших и заснувших детей заменяли взрослые, чтобы не нарушать печать. Хан не оборачивался и знал это по разговорам и звукам за спиной. Иногда кто-то тихо вздыхал или постанывал от боли и усталости, однако он сам и его товарищи не сдвинулись ни на сантиметр.
Ближе к утру пепел перестал падать людям на головы, а ветер усилился. Почти все костры и пожары были потушены.
В ответ на каждый вопросительный взгляд Хана Лейсан качала головой или произносила фразы, которые тот читал по губам. Ничего не менялось. Отчаяние начинало подступать, словно холодный утренний туман.
«Прошло совсем немного времени, — пытался успокоить себя Хан. — Еще не все потеряно, так что причин паниковать нет. Но что, если люди перестанут молиться? Если они передумают, потому что устанут настолько, что им будет все равно? Я не могу заставить их не спать, не могу гарантировать, что они здесь не просто для вида и не думают только о еде и теплой кровати. Или их слишком мало? Было бы проще, если бы я чувствовал какие-то потоки энергии, которые должны исходить от них. Может, дело во мне? Я недостаточно сильно хочу его спасти?»
Звезды пропали с неба, луны побледнели, а на востоке зарождалась заря. Из-за дыма казалось, что над Арконом висит большое облако. И хотя запах обожженного мяса, перьев и крови частично уносил ветер, от самих людей пахло немногим лучше.
Хан давно не чувствовал своих ног. Накрыв всех слабеньким воздушным барьером, он иногда вытирал капающую из носа кровь и ловил на себе укоризненные взгляды Аури, которая регулярно накладывала на него печать Ясного ума. То ли она так пыталась помочь ему держаться, то ли намекала не тратить энергию понапрасну. Но это все, что он мог сделать, чтобы защитить всех от холода. Если придется, он один проторчит здесь хоть гребаный месяц, но добьется своего!
В предрассветных сумерках стало особенно тихо. Лейсан в очередной раз покачала головой.
Хан мычал себе под нос знакомый мотив, не особо задумываясь, где его слышал.
«Просыпайся уже, давай. Почему бы нам не напиться вместе в Джейриа? А арконцы построят тебе собственный храм. Вот прям здесь! Если захочешь, он будет похож на твою пещеру или на обычный дом. Захочешь — и там будут только свечи вместо магических камней.
Просыпайся. Мне еще столько всего надо с тобой обсудить. Например, твою нездоровую тягу к самопожертвованию и то, как ты столкнул меня и запер люк! У меня много вопросов о твоем помешательстве на черном цвете и о твоей сестре. Между прочим, из-за нее у меня все еще болит шея!»
Вдруг Хан услышал чье-то восклицание:
— Что это такое?
— Туман? — предположил другой человек.
— Разве туман таким бывает?
— Посмотрите! Вон там!
Хан впервые обернулся.
Над землей тянулись полупрозрачные белые ленты, и впрямь похожие на туман, но слишком уж тонкие. Они медленно сливались друг с другом и становились ярче. Люди хотели потрогать их, но не получилось.
— Это энергия!
— О! А помните, что рассказывали те, кто видел рождение Кирана?
— По-моему, все было иначе.
— Мама, они такие тоненькие! Смотри, смотри! Куда они летят?
Энергия целенаправленно двигалась к Хану, а тот замер и не мог оторвать от нее взгляд. Неужели все-таки получилось?
Ленты приблизились, обвили фигуру парня и, пройдя насквозь, полетели к лестнице. Их прикосновение было таким легким и теплым, словно чья-то нежная рука ласково погладила его по голове.
— Элияр...
Он вскинул брови. Послышалось?
— Элия-а-ар...
Нет, это не галлюцинация. Шепот больше не повторялся, и Хан был готов поклясться, что кроме него, никто ничего не слышал.
Энергия струилась по каменным ступеням, как текущая в обратную сторону вода. Все повскакивали со своих мест и стали выглядывать из-за спин друг друга. Лейсан отошла в сторону и перестала подпитывать печать. Вырезанные на камнях линии быстро окрасились из фиолетового в белый.
Солдаты и целители помогли подняться тем, кто не мог сделать это сам. Аури потянула Нае вверх и практически взвалила его себе на плечо, приобняв за талию, а Хана поднял и сам еле державшийся на ногах Юриан.
Взгляд Элияра уловил движение на площадке перед храмом, а потом до толпы долетел тихий вздох.
— М-м... — Найт со стоном перевернулся на живот, приподнялся на локтях и поежился от холода. Заметив что-то белое, упавшее на лицо, он озадаченно потрогал свои волосы. — Хм?
Поведя плечами, он потер замерзшие руки, и в следующую секунду за его спиной раскрылись огромные крылья — абсолютно белые, будто снег!
Демон с Черничной горы обалдел. С упавшей челюстью и широко распахнутыми глазами он взирал с высоты лестницы на толпу и Хана.
Сделав шаг вперед, из-за затекших ног Элияр едва не упал лицом вниз, но его вовремя успели подхватить Нае и Юриан. Немного подождав, пока ноги почувствуют твердую землю, а Найт наконец-то закроет рот и перестанет выглядеть, как дурак, Посланник оттолкнул всех и рванул вверх по лестнице, постоянно спотыкаясь.
Все закричали одновременно:
— Брат!
— Найт!
— Он живой! Живой!
— Второй Покровитель Севера! Ура-а-а!
— Лейсан?!
— Хан, не убейся лицом об лестницу!

Глава 58. Предчувствие

Вскоре Найт лежал на уже знакомой просторной кровати в бывших покоях герцогини и пялился в потолок. Рядом удобно устроился сопящий Июль, периодически тыкавшийся мокрым носом в ладонь юноши. Кисточка, проведя воспитательный сеанс и искусав демона с Черничной горы, торжественно забралась ему на грудь, вздернув носик, и тоже уснула.
Очнувшись перед огромной толпой и с храмом Каррин за спиной, Найт подумал сначала, что ему снится очередной кошмар, в котором старейшина в алом собралась судить его за то, что он без спроса пришел в ее город. Но тогда он увидел радостные лица горожан, а также Хана, который, поднимаясь по лестнице, топтал ступени с таким видом, будто собирается пройтись так же и по Найту. Как только он поднялся и посмотрел сверху вниз с выражением: «Как хорошо, что ты жив, ведь теперь я смогу лично тебя убить», юноша попытался притвориться дурачком, выдавив виноватую улыбку.
«Могло быть и хуже» — подумал тогда Найт. Например, Элияр мог наорать на него при всех, но вместо этого предпочел орать уже в замке. Матерясь и прожигая демона с Черничной горы страшным взглядом, он не забывал подкладывать ему в тарелку кусочки мяса.
После пробуждения Найт был очень голодным и слабым. Максимум, на что он был способен, — отлепиться от площади, ухватиться за куртку своего Посланника и позволить тому унести себя в замок. Они прошли через толпу, одна половина которой бухнулась на колени, а вторая радостно вопила: «Второй Покровитель Севера! Ура!» Ужасно смутившись, Найт покраснел от шеи до кончиков ушей и долго не мог осмыслить происходящее.
Недавно он был готов умереть и проснуться уже в Бездне или же рассеяться, став одним целым с миром. Чего он никак не ожидал, так это того, что его будут восхвалять как героя. Разве эти люди не видели его черный туман? Что с ними не так? Почему они его не боятся? Тысячи взглядов явно были преисполнены восхищения и обожания!
Дождавшись, когда Хан унесет Найта подальше от посторонних глаз, Лейсан отвесила братцу легкий подзатыльник, больше похожий на поглаживание:
— Дурак!
А потом она разразилась гневной тирадой, которая плавно перешла в лекцию о безопасном использовании ауры.
— Я собираюсь забрать тебя к себе! — заявила Лейсан, мерившая шагами комнату, пока Найта вдохновенно ругал Хан.
Последний замолчал, остановившись на перечислении ситуаций, когда Найт вел себя глупо.
— Зачем забрать? — одновременно спросили Посланник и Покровитель.
Увидев такое единодушие в их поведении, Лейсан поморщилась.
— Как это зачем? — Вновь распалившаяся хранительница подскочила к кровати и принялась жестикулировать: — По-вашему, всего произошедшего недостаточно? Ты хоть понимаешь, что чуть не умер, бестолочь?!
— Но ведь не умер, — осторожно заметил Найт.
Лейсан окинула его с ног до головы взглядом, в котором читалось: «Это говорит тот, кто похож на привидение».
Найт закрыл рот, не решаясь спорить с грозной сестрицей. Он и впрямь был похож на привидение. Из дальнего угла комнаты, где стояло большое зеркало в золотой оправе, на него глядело тощее существо с белыми волосами, бровями и глазами. Его словно забыли раскрасить.
Он не знал, как Лейсан удалось вернуть ему столько божественной силы, которая теперь бурлила в крови, наполняя его тело теплом. Аура тоже восстанавливалась на удивление быстро. Лейсан и сама не ожидала такого хорошего эффекта.
— В любом случае, тебе еще нужно время для восстановления, — отрезала она. — Лучшее место для этого — озеро в моих владениях. — В ответ на вопросительный взгляд Хана она пояснила: — Это магическое целебное озеро. Энергии там достаточно, чтобы круглый год под землей цвели цветы.
Найт уже не раз лежал в теплых водах этого озера, когда Лейсан только нашла его. То место было невероятно красивым.
— Это разумно, — согласился Хан.
Найт открыл рот, собираясь возразить, но его заткнули ароматной булочкой. На тумбочке стояла еще целая корзинка таких. Ее принесли благодарные арконцы вместе с горой других подарков, среди которых была одежда, драгоценности, всевозможные угощения, несколько серебряных, стеклянных и фарфоровых чаш тонкой работы, покрывала, меха (их Найт попросил спрятать), золотые пластины, серебряные подсвечники, а также бесчисленное количество цветов, собранных по всем оранжереям города. Были даже фиалки в маленьких глиняных горшочках и ароматные свечи. Найт подозревал, что кто-то намеренно проболтался о его увлечениях. И даже подозревал кто.
— Тогда отправимся, как только тебе станет лучше, — сказала Лейсан.
— А порталы? — спросил Хан. — Раз ты пришла, они больше не закрыты? Тогда Покровители могут появиться в любой момент, лучше идти сейчас.
— Нет, порталы еще не работают. — Хранительница достала из-за воротника серебряный кулон в виде круга с множеством божественных символов. — Я смогла переместиться с помощью этого. Позаимствовала у наставницы, как и тот хрустальный кулон, который дала Найту.
— У хранительницы Айданы есть вещи, которых нет у старейшин? — изумился Найт.
— Она очень ст... мудрая. У нее полно полезных штук. Кулон может сработать только три раза и перенести за раз лишь двоих. По моим расчетам, чтобы разбить заклинание, наложенное на порталы, даже у старейшин уйдет немало времени. Это наверняка дело рук Мартина.
Хан вскинул брови:
— Он настолько силен?
— Неизвестно, насколько он стал сильнее за те годы, когда о нем ничего не было слышно. По словам наставницы, он был одним из самых могущественных Покровителей своего времени. Думаю, он может соперничать со старейшинами.
— Тогда почему он не появился сегодня, а отправил сражаться с Кираном какую-то мелочь?
Найт в очередной раз восхитился тем, как пренебрежительно может говорить о бессмертных этот бесстрашный человек.
— Кто его знает, — пожала плечами Лейсан. — Поскольку у него столько Посланников, расход ауры и божественной силы должен быть большим. Есть вероятность, что он просто не может сейчас с кем-то драться.
Хан уже в общих чертах знал о странных печатях с именем Мартина, найденных на руках некоторых крейнцев. Он предположил, что Мартин готовит что-то еще более мощное, чем тысячная армия демонов. Все трое не могли не подумать о Шетере. Если так, то городу придется очень тяжело.
— Надеюсь, шетерцы примут полудемонов, — вздохнул Найт.
Лейсан кашлянула:
— Кхм, этот ваш план... Старейшины не будут довольны.
— Им же нравится сидеть без дела у себя во дворце, — сказал Хан с презрением. — Вот пусть и дальше там сидят. Мы как-нибудь обойдемся без них.
Пока он убирал пустые тарелки и наливал стакан воды из кувшина, Лейсан переглянулась с Найтом, сделав большие глаза, что значило: «Почему он такой странный?» На что юноша пожал плечами и нерешительно улыбнулся, как бы говоря: «Не знаю. Ну, зато он хороший».
«Странный и хороший» Хан Элияр, а если точнее, совершенно не заботившийся о мнении каких-то там старейшин Элияр Арне, был в отличном настроении. Он наконец высказал все свои претензии и собирался как следует выспаться. Но перед этим ему нужно было кое-что обсудить со своим Покровителем.
Лейсан закончила поучать Найта и собиралась помочь шаманам с целительством. Открыв дверь, она столкнулась с группой радостных людей, столпившихся в ожидании у покоев героя.
— Хранительница Лейсан! — ахнул стремительно краснеющий Вариан. — Вы... вы...
— Спасибо, что позаботились о Найте, — улыбнулась девушка. — Заходите. Он будет вам рад.
Кивнув Аури и потрепав рыжие кудряшки потерявшего дар речи и способность двигаться Огонька, она зашагала по коридору.
Вариан издал невнятный писк.
Кахин, выглядывавший из-за его плеча, закивал, тоже покраснел и восхищенно выдохнул:
— Какая она крутая!
Обойдя двоих очарованных мальчишек, Аури первой вошла в комнату:
— Наш бедный Найт! Как ты себя чувствуешь?
За ней через порог переступили Нае, Араи, Элисте, Юриан и Аарон, а затем разрумянившиеся Вари и Кахин.
Найт почувствовал себя очень неловко и едва сдержался, чтобы не спрятаться под одеяло и притвориться, что его тут нет. Сейчас он был совсем не похож на самого себя и еще не оправился от шока. Но он не мог не поприветствовать волновавшихся за него людей, ведь был по-настоящему счастлив видеть их живыми и здоровыми.
Все принялись расспрашивать его и делиться собственными впечатлениями. Аури рассказала о ситуации в залах на первом этаже, где разместили раненых, и поделилась оптимистичными прогнозами. Оказалось, многих людей даже с очень серьезными травмами удалось спасти благодаря своевременной помощи горожан. Найт не мог не вспомнить старушку, погибшую под обвалившейся частью башни. Аарон сказал, что в молодости она была лекарем Соколов. Ее и других павших в битве, вскоре проводят в следующий мир со всеми почестями, как и положено героям.
Кахину было намного лучше. И хотя руку ему не вернет даже магия Лейсан, паренек не унывал и уже представлял, какой протез сделает ему леди Изабелла.
Элисте и Вариан были теми, кто сражался с армией демонов и наблюдал за ее отступлением из первых рядов. Они даже видели, как Киран убил высшего демона и нанес серьезную рану крейнскому Покровителю. Неясно, сможет ли тот исцелиться после ударов десяти молний в лоб.
— Наши добили остатки демонов, пока они не очухались от гипноза Найта, — сообщил Вариан. — Киран шарахнул по ним со всей силы!
— Где он сейчас? — спросил Хан, совсем не впечатленный достижениями Покровителя.
— С арконцами. Они не хотят его отпускать.
Аури фыркнула:
— Вот и пусть держится подальше!
Найт молча пил маленькими глотками чай, заваренный Элисте. Прекрасно. Чем реже он будет видеть Кирана, тем быстрее избавится от неприятных воспоминаний. Ему так же сильно хотелось забыть и о страшной битве, но события были еще очень свежи. Найт всеми силами старался отвлечься и насладиться чаем и приятной беседой.
— Раз ты у нас теперь Покровитель Севера, должны ли мы построить тебе храм? — спросил Юриан, улыбаясь и поглаживая счастливого Июля. Суровый рыжий мужчина и маленький рыжий песик у него на коленях смотрелись очень гармонично в большом кресле с зеленой обивкой.
— Точно! — подхватил Кахин. — Он должен быть таким же большим, как храм Каррин!
Найт чуть не выронил чашку, пролив ее содержимое на себя:
— Не надо!
— Почему? Ты ведь герой! Уверен, арконцы будут согласны.
Аарон кивнул.
— Нет! Нельзя!
Найт страшно выпучил глаза, но люди так ничего и не поняли. Как они могли забыть, чей это город? Да Каррин убьет его раньше, чем будет заложен фундамент этого храма!
Но он не мог прямо сказать, что Покровители скорее вырвут себе крылья, чем признают его равным себе.
— Подождите пока, — сказал Хан, забирая у перепуганного демона с Черничной горы чашку, чай из которой только чудом до сих пор не расплескался. — Сначала нам надо решить несколько проблем. И не думаю, что постройка храма важнее восстановления города и стены.
— Но как тогда Аркон может выразить тебе благодарность? — спросил Аарон у Найта. — Соколы готовы сделать все, что попросишь.
Юноша перевел нерешительный взгляд на Иннае, и тот кивнул:
— Ты же спас целый город. Просто скажи, чего хочешь.
Найт растерялся. Разве помощь в его лечении уже не считалась за благодарность? Как он мог просить у арконцев что-то еще? Ему и так всего было достаточно. И эта гора подарков... Ладно еще еда, но что ему делать с драгоценностями? А с мехами и посудой? Куда девать одежду? Он должен все вернуть!
— Ты не будешь ничего возвращать, — Хан будто читал его мысли.
— Но зачем мне столько?!
— Ты же не хочешь обидеть этих людей? Они сделали подарки от всего сердца.
— Просто раздай то, что тебе не нужно. Или оставь Нае, он придумает, как использовать вещи с пользой, — посоветовал Вариан, уже прикончивший половину пирога с клубничным вареньем.
У Найта сразу стало легче на душе.
— Я бы взяла немного меха, если ты не против, — сказала Элисте. Сняв доспехи и переодевшись в длинное теплое платье, подчеркивающее ее идеальную фигуру, шаманка выглядела расслабленной и полностью отдохнувшей. Как будто не она пару часов назад махала мечом и поджаривала демонов до хрустящей корочки.
— Конечно! — обрадовался Найт. — Все вы, пожалуйста, берите все, что хотите!
Аарон намеревался вежливо отказаться, но Нае велел ему выбрать подарки для Соколов в дополнение к наградам от герцога, положенным за большой вклад в победу. Остальные спорить не стали, особенно Вариан, сию же секунду придвинувший к себе пирамиду изысканных десертов.
Видимо, один из дарителей что-то спутал, потому что в горе вещей нашелся лук и вышитый розами колчан, полный стрел. Увидев блестящие глаза Огонька, Хан благодушно отдал подарок ему. Но, по настоянию Найта, ему пришлось взять сапоги, сделанные лучшим мастером в городе. Юноше они оказались велики, что было ясно с одного только взгляда, а вот Хану в самый раз.
Покровитель ничуть не жалел, отдавая вещи. Он отказался бы от них всех, кроме пирога с черникой, конечно. Благодарность, испытываемая им, не могла измеряться в таких мелочах.
Когда все разошлись, и остался только Хан, Найт понял, что все это время улыбался.
— Значит, уйдешь с Лейсан? — спросил Хан. Лениво развалившись в кресле, он обгладывал свиное ребрышко, запеченное в томатном соусе. Оно было блестящим, сочным, с румяной корочкой и таким ароматным, что невозможно устоять.
Найт сжал в пальцах край одеяла. Ну и чего он снова боится? Пора уже взять себя в руки!
— Если я вам еще нужен, я хочу остаться! — выпалил Покровитель.
Хан вздернул брови, удивившись, а потом улыбнулся и поднял ладонь с печатью:
— Ты же мой Покровитель. Можешь делать все, что хочешь. Я никогда не откажусь от тебя.
Мысли в голове Найта сбились в кучу, взгляд замер на спокойных и ласковых, чуть прищуренных глазах собеседника. На несколько секунд демон с Черничной горы потерял связь с реальностью.
«Что он сказал?!»
Натянутые до предела нервы вот-вот могли порваться. Мозг работал с трудом, как старые часы с проржавевшим механизмом. Найт едва смог выдавить фразу, которую не следовало бы говорить после таких слов Хана, но все же пришлось:
— Выйди из комнаты, пожалуйста.
— Что? — не понял тот, замерев с ребрышком у рта.
— Выйди! Прошу!
Элияр хоть и был ошеломлен его внезапной переменой настроения и криком, но не стал задавать вопросов и послушно вышел. Недоеденное ребрышко осталось лежать в тарелке.
Сгорая от стыда, Найт свернулся калачиком под одеялом и уставился в пустоту. В один момент его белые радужки были словно залиты чернилами, вернув себе первоначальный цвет. Глаза заволокло влажной дымкой, отчего они вновь стали похожи на бездонные озера в кромешной тьме. Две слезинки, словно боясь быть замеченными, быстро скатились из них и исчезли на подушке.
Найт не чувствовал себя счастливым. Он как будто получил то, чего был не достоин, то, что предназначалось кому-то другому, а он это украл. Все казалось фальшивым. И он тоже фальшивка. Стоит открыть глаза, как иллюзия развеется, обернувшись суровой реальностью: он снова окажется в своей пещере, один в комнате с остывшим камином, и поймет, что все это был только сон...
Кисточка свернулась в ладони Найта и тихо лежала, глядя на него, как будто все понимала. Рыжий песик потерся о босую ногу, торчавшую из-под одеяла, лизнул ее и снова засопел. Комната погрузилась в тишину, и скоро Найт, измученный мыслями, уснул, обнимая подушку.

        
      
Окутанный невидимыми заклятиями сокол летел через мокрый снег. Барьер в форме шара защищал его от стихии, и никто, если он не обладал такой же силой, как Киран, не смог бы его заметить. Письмо, привязанное к лапке птицы, даже не трепетало от ветра, как и алая лента с печатью на нем. Но даже с поддерживающей его жизненные силы магией, сокол достиг края Ашерского леса лишь на третью ночь.
Громадный белый дворец с острыми шпилями, роскошными балконами, арками и садом будто застыл в начале осени. Золотистые и медные листья украшали деревья и дорожку, ведущую к тяжелым дверям. Яркий свет магических камней озарял хрустальный мост и замысловатую резьбу на стенах дворца, а кусты и статуи отбрасывали причудливые тени.
Сокол заметил распахнутые двери на балкон. В просторном помещении полыхал большой камин, перед которым лежали харсанские ковры и были расставлены полукругом диван и кресла. Столик с резными ножками, ширмы и вазы с орнаментом, дахадская парча, ароматы сладостей и восточных специй — вся обстановка переносила того, кто оказывался в покоях старейшины Эйдена, прямо в Харсан.
Сам Покровитель полулежал на софе, лениво перелистывая страницы какой-то ветхой книжонки, совсем не сочетавшейся с окружающими вещами. Брови его были нахмурены, острый взгляд едва не прожигал старую бумагу, как раскаленный кинжал. Будь гонец не птицей, а человеком, он бы задумался о том, что же такого Эйден мог вычитать в этой книге, написанной давно забытым смертным много лет назад. Но сокола заботил лишь отдых, еда и доставка послания. Он влетел в покои, усевшись на спинку софы, и издал клекот, требуя внимания к своей персоне.
Эйден изумленно уставился на незваного гостя. Он не мог не узнать печать и ленту на письме и тут же отвязал его от лапки птицы и вскрыл ножом для фруктов. На дорогой бумаге незнакомым размашистым почерком кратко излагалась ситуация в Арконе. Подпись была простой, без завитушек и подчеркиваний: «Киран».
Снизу другим, каллиграфическим почерком добавили одно предложение: «Я, Посланник Покровителя Севера, герцог Иннае Аркон, выражаю почтение Совету и прошу помощи в защите крепости».
Эйден хмыкнул и отбросил письмо на столик.
— Мальчишка все-таки заключил контракт. — Переведя взгляд на ожидающего награды гонца, он бросил: — Проваливай.
Сокол не нуждался в переводе на птичий. Этот мужчина излучал осязаемую опасную ауру, как свирепый хищник, перед которым когти и острый клюв все равно что сломанная веточка. Перепуганный сокол тут же улетел, забыв об угощении.
— Каррин будет в ярости, — довольно промурлыкал себе под нос Эйден, потягиваясь и поднимаясь с софы. Его парчовый халат был сброшен на пол, открывая вид на мускулистую спину и грудь. Кожа была теплого медового оттенка и словно светилась изнутри.
Все Покровители были красивы, но некоторые особенно. В ком-то сочеталась грация и сила, кто-то был нежным и изящным, как распустившийся цветок или молодое деревце, а некоторым доставались от Вселенной необычные и запоминающиеся черты лица.
Кроме крыльев, все любили хвастаться своими знаниями и знакомствами. Эйден был одним из немногих, кто преуспел и в том и в другом. Он был воином и прекрасным танцором, мог пересказать сотни книг из Великой библиотеки и побывал почти во всех уголках мира, по могуществу ему не было равных, а внешностью и обаянием он покорил немало сердец. Никто не посмел бы ему перечить. Эйден прислушивался только к Ноэ и Сибилле. Они отдали под его управление половину дворца, пока сами проводили время в своих покоях или за бесконечной болтовней, слушая которую, можно было умереть от скуки. Пока отсутствовала Каррин, Эйден властвовал над всем и вся, словно дракон, забравшийся на вершину горы и глядящий на всех снисходительно, как на слабых и глупых смертных, проводивших свой недолгий век в невежестве и пыли.
Безупречной кожи коснулась ткань атласной рубашки. Длинные пальцы застегнули вереницу алмазных пуговиц на жилетке кроваво-красного цвета. Ему очень шел белый, но больше всего он любил красный. Не тот, которым известна Каррин, — сдержанный алый, похожий на цвет почти увядшей розы, — а красный оттенка свежей крови, в которой отражаются языки пламени. Эйден любил этот цвет по одной простой причине: он был таким же, как цвет его крыльев в день его триумфа, как вино в бокале, который подняли в его честь четверо старейшин, как его собственные глаза, пылающие в ночи, среди скал на краю Харсана. Этот цвет напоминал о его величии.
Эйден оделся и неспешно направился к покоям Сибиллы. Как и ожидалось, она и Ноэ обсуждали какую-то ерунду за чашкой чая в саду. Ветви тысячелетних ив касались поверхности вод темного озера. Стайка духов-бабочек кружила над отражениями Клариссы и Нура. Болтала больше Сибилла, а Ноэ созерцал необычайно ясное звездное небо, иногда кивая и коротко отвечая среброглазой старейшине.
— Эйден, доброй ночи, — поприветствовала Сибилла со своей обычной улыбкой. — Разве в это время ты не читаешь книги, развалившись на софе в своих покоях? Что привело тебя к нам? Может, чаю?
Она не делала пауз между вопросами и сразу плеснула розового чая в пустую чашку. Что ж, у старушек свои причуды.
Эйден не стал ходить вокруг да около и сразу передал письмо:
— Это принес сокол только что.
Вообще-то, это самое «только что» случилось больше часа назад. Дворец был огромен. Чтобы по прямой дойти из одного его конца в другой, понадобится минут тридцать, а Эйден еще и прогуливался.
Сибилла вслух прочла письмо и удивленно вскинула брови, напоминавшие мягко изогнутые тонкие веточки:
— Мартин решил действовать раньше, чем мы предполагали.
— Раньше, чем ты увидела, — поправил Ноэ, даже не оторвав взгляда от неба. Развалившись в плетеном кресле с чашкой чая, он олицетворял собой полное безразличие, но не упустил случая в шутку или чисто от скуки поддеть подругу.
— Если я вижу снег, значит, я вижу снег. Мои видения не сопровождаются четкими указаниями дня и месяца, — парировала Сибилла. — Что ж, это даже к лучшему. Киран наконец-то заключил контракт с лордом Аркона, как мы и хотели. Хм... А почему я не знаю этого Иннае?
— Разве старейшине нужно знать о каком-то смертном? — Эйден скривил губы. — Если он Аркон, то все в порядке.
— О, понимаю! Кое-кто скрывал своего третьего внука! — Сибилла так обрадовалась своей догадке, словно сделала величайшее открытие за последнюю сотню лет. — Как интересно! Иннае значит «родной дом». Это дитя — сын кочевницы. Ай-яй. Каррин не обрадуется.
— Она недолюбливает шаманов только из-за меня, — сказал Эйден. — Словно это я вытащил их из Харсана и разбросал по всему Северу.
— Зачем обсуждать очевидное? — прервал их Ноэ, наконец переместив взгляд на жилет Эйдена. В синих глазах мелькнула тень заинтересованности, которую вновь поглотил океан скуки. — Просто отправь туда отряд и приведи в порядок портал. Каррин разберется с этим, когда вернется.
— Я уже проверил. Порталы в пределах всего герцогства запечатаны магией. Понадобится примерно десять часов, чтобы моя печать закончила разрушать ее отсюда.
В это время вокруг прозрачного камня в беседке мерцали янтарные символы. Темная сила на другой стороне яростно сопротивлялась, но Эйден не просто так считался одним из лучших. Он даже скромничал. На разрушение заклинания должно было уйти всего семь часов.
— Прошло уже много времени, — сказала Сибилла. — Битва наверняка завершилась.
— Есть ли тогда смысл вмешиваться? — зевнул Эйден.
— Ого! — вдруг воскликнула Сибилла. Оба мужчины заметили мелькнувший в ее серебряных глазах черный зрачок. — Невероятно!
— Что вы видели? — Эйден сразу оживился.
— Наши опасения, — лицо предсказательницы стало серьезным. — Приближается тьма.

        
      
Не зная ничего ни о каких-то там видениях, ни об Эйдене, который после объяснения Сибиллы, скрипнув зубами, помчался в беседку, чтобы ускорить действие печати, ни о заговоре, грозившем перевернуть весь мир, Найт сладко спал под теплым одеялом. Это был редкий случай, когда ему снился не кошмар, а обычная прогулка по лесу и множество светящихся в темноте бабочек, похожих на духов из дворца Совета. Он следовал за ними, и они вели его по узкой тропинке. На лес опустилась ночь, но Найт не боялся. Спокойствие и ощущение безопасности будто стали двумя нежными руками и обняли его со спины.
Юноша пошевелился и приоткрыл почерневшие ресницы. Он даже не заметил, что и волосы вернули свой обычный цвет, пока не встал с кровати и не потянулся за одеждой. Черные пряди упали на слегка румяное после сна лицо. Божественная сила и аура в кои-то веки находились в балансе. Было тихо и спокойно, будто вчерашние события ему просто приснились.
На миг все показалось нереальным, и Найт ущипнул себя, чтобы убедиться, что не спит.
Больно. Значит, он не сошел с ума.
— О-ох, — вздохнул юноша, кое-что вспомнив, потер пальцами брови и принялся массировать виски. — Что же мне теперь делать?
Вообще-то, он нарушил приказ старейшин оставаться на Черничной горе! И если раньше это можно было скрыть, то теперь новости моментально разлетятся по всему Северу. Лишь вопрос времени, когда его вызовут, чтобы назначить наказание.
Как он мог забыть об этом? Разве можно теперь отправляться к Лейсан?
Найт не хотел взваливать свои проблемы на плечи хранительницы. Да и что с ним могут сделать старейшины? Запечатают на горе или временно запрут во дворце? Глупо будет убивать того, кого назвали Вторым Покровителем Севера. Хотя он сам не считал себя героем, арконцы думали иначе. Это правда, что такой, как он, мог пошатнуть веру смертных в могущество Покровителей, но больше этой вере навредит его смерть.
Найт немного успокоил себя и быстро оделся. Он собирался найти Лейсан и уговорить отпустить его домой одного, а заодно попрощаться с ребятами, ведь неизвестно, когда они смогут увидеться вновь, да и смогут ли вообще.
Июль зевнул, когда юноша погладил его, и преданно ткнулся влажным носом в ладонь, а Кисточка забралась в карман теплого пальто, высунув только мордочку, уже готовая к путешествию.
Найт взялся за красивую кованую ручку и распахнул дверь.
Не зря он думал о том, что все идет слишком уж хорошо, не зря его сердце замерло, предчувствуя беду.
В темном коридоре ощущалось чье-то присутствие. Не успел Найт хоть что-то предпринять, как заклинание невидимости было снято, и перед ним появились четверо стражей в белоснежной форме и с суровыми лицами.
— Как вовремя, — сухо сказал один из них. — Старейшины приказали немедленно доставить тебя во дворец. Советуем не сопротивляться. Мы не хотим поднимать шум.
— Я... — Найт отступил на шаг. Румянец на его лице быстро сменился страшной бледностью.
Другой страж достал из-за пояса мерцающие белыми божественными символами оковы:
— Руки.
Найт ощутил жар, поднимающийся от поясницы к затылку, в ушах запульсировала кровь.
— Это потому что я нарушил приказ? — его голос звучал тихо, как комариный писк.
Первый страж хмыкнул. В произнесенных им словах не было ни капли сочувствия:
— Скорее всего, ты умрешь.

Глава 59. Снова во тьме

Сердце Найта на миг остановилось и вновь тревожно заколотилось в груди.
Он умрет? Почему? Ему пришлось пройти через столько трудностей... Сколько боли он испытал, сколько страха натерпелся. Даже чуть не умер. Его с трудом вернули к жизни, так почему он должен умереть? Кто это решает? У кого есть такое право?
Конечно, это решение могли принять только старейшины.
Найта с головой захлестнуло отчаяние. Он тонул в ледяном озере с камнем на шее и не было надежды всплыть. Втянув в себя воздух, он сильно прикусил губу. Не было смысла сопротивляться, но в эту секунду он так сильно хотел жить, что не мог не отшатнуться обратно в комнату и не попытаться закрыть дверь. Но ее остановила рука стража.
— Не глупи. — Его взгляд опустился к карману пальто Найта, из которого выглядывала головка Кисточки. — Оставь ласку здесь.
— Нет! — не подумав, выпалил Найт.
Страж вздернул брови, другой звякнул оковами. Мужчины обенялись взглядами, и их лица приняли насмешливые выражения.
Найт инстинктивно прижал к себе Кисточку, которая издавала грозные звуки, собираясь на них напасть. Страшно представить, что случилось бы тогда. Какое дело бессмертным до маленького зверька? Они просто убьют ее!
Найт едва смог заставить себя опустить на пол пытавшуюся выскользнуть из его рук ласку.
— Нельзя, — сказал он, не позволяя Кисточке сдвинуться с места.
Разгневанная ласка больно укусила его за палец.
Найт повторил:
— Нельзя! Останься здесь, ладно? О тебя позаботятся.
Кисточка не хотела его слушать и пищала, словно пыталась сказать: «Не уходи! Не бросай меня! Я не хочу, чтобы тебя забирали!» Июль тоже, казалось, все понимал и тянул Найта за пальто, тяфкая и глядя прямо в душу большими печальными глазами.
Демон с Черничной горы чувствовал боль в груди. Его сердце обвили колючие лозы и из мест, где шипы касались плоти, сочилась кровь.
— Ну хватит уже.
Вслед за фразой, брошенной раздраженным тоном, аура одного из стражей с силой отпихнула ласку и песика, швырнув их на ковер. Кисточка извернулась в воздухе и вцепилась в мягкий ворс, а Июль больно врезался в ножку стола и заскулил.
Найт не успел ничего предпринять. Да и разве он мог хоть что-нибудь, кроме как протянуть руку, когда его рывком подняли на ноги и выволокли в коридор. Тяжелая дверь беззвучно закрылась, отделяя его от фамильяра и преданного четвероногого друга.
— Ты словно с женой живёшь, — усмехнулся страж, державший в руках оковы. Стоило им защелкнуться на запястьях Найта, как темная аура была полностью подавлена. — Активируйте заклинание. Мы и так уже задержались.
Пятерых Покровителей окутала невидимая завеса, скрыв их от остального мира. Звуки тоже не проникали через нее, и даже если бы Найт закричал и позвал на помощь, он получил бы в ответ лишь презрительные взгляды стражей.
Юноша механически переставлял ноги, устремив вперед невидящий взор. Перед ним все еще стояла сцена того, как ласку и песика отшвыривают, будто надоедливых насекомых.
У всех ли Покровителей за длинную жизнь так ожесточаются сердца? Может, даже лучше, что он не узнает этого, потому что не проживет долго и не будет послушно выполнять приказы таких же бессердечных бессмертных.
Найт вырвался из своих мыслей лишь когда переместился в знакомую беседку перед хрустальным мостом. После этого камень-портал был запечатан, и на его поверхности, словно маленький огненный хоровод, закружились божественные символы.
Демона с Черничной горы толкнули в спину. В закатных лучах мост сиял и переливался, словно в мрамор и хрусталь было заперто живое пламя, пытавшееся вырваться на волю и сжечь всех, кто ступал на гладкий пол под сводом арок, украшенных блестящими золотыми листьями. Но это великолепие не привлекло Найта. Его темный, печальный взгляд не задержался на арках и колоннах, без интереса скользнул по гирляндам листьев и гроздьям рубиновых ягод. Ему казалось, что пронизывающий осенний ветер вгрызается в его кости, а вечерняя заря воспламеняет кожу. Весь мост был как огнедышащее чудовище, собравшееся поглотить его, маленького и жалкого, дрожащего, как лист на ветру. Если сможет избежать пасти монстра, ему останется лишь упасть, а бесчисленные ноги втопчут его в мерзлую землю, превратав в грязь и отправив в небытие. Возможно, никакой Бездны не существует, как нет и шанса стать частью мира, слившись с ним, словно капля воды с океаном. И тогда единственный исход — участь листа на земле.

        
      
Через высокие окна зала Созидания на холодный мраморный пол падали рыжеватые полосы света. Старейшины ждали.
Ноэ, как обычно, без тени эмоций на лице сидел в своем кресле, навалившись подбородком на сцепленные пальцы. К другой стороне стола бедром прислонился Эйден со скрещенными руками и чуть приподнятыми в насмешке уголками губ. Он был похож на льва, которому добыча сама прыгнула в когти. Его кроваво-красная жилетка красиво и вместе с тем зловеще переливалась в закатных лучах.
Прогуливающаяся вдоль окон Сибилла будто вообще не была заинтересована ни в чем, кроме созерцания невероятного вида, открывающегося с горы на Ашерский лес. Пушистые карминно-разовые облака на такой высоте, казалось, можно было потрогать, лишь вытянув руку.
Зато Каррин походила на грозовую тучу, которая в любой момент могла начать метать молнии. От нее исходили такие волны негодования, что их буквально можно было почувствовать кожей. Алые ленты ауры то и дело вились вокруг ее ладоней, как встревоженные мотыльки.
— Где они? Неужели притащить одно демоническое отродье во дворец такая трудная задача? — злилась Каррин, сверля вход в зал гневным взглядом. — Надеюсь, у Кирана хватило мозгов не мешать.
— Если они заодно, то Киран может доставить проблем, — рассудил Эйден. — Но ты не переживай, позже старейшина Ноэ наставит его на путь истинный. Верно, старейшина?
Ноэ не повел и бровью.
— Киран заключил контракт, — напомнила Сибилла, отворачиваясь от окна. — Он под нашим наблюдением.
Каррин раздраженно хмыкнула и махнула рукой:
— Этого мелкого демона мы тоже оставили поблизости, чтобы наблюдать. И к чему это привело? Он пробрался в Аркон!
— Сомневаешься в Глазах Неба? — Эйден красноречиво изогнул бровь.
Каррин вполне ожидаемо отреагировала на провокацию, скрипнув зубами и процедив:
— Я никогда!..
— Я его не вижу, — внезапно раздался низкий голос Ноэ.
Все в изумлении повернулись к нему.
Старейшина кивнул и продолжил:
— У этого может быть несколько причин: либо Киран нашел способ скрыться от моего взгляда, либо он сейчас не на Севере, либо созданный демонами барьер еще работает. Но, полагаю, все гораздо проще.
Сибиллу редко видели серьезной, а уж тем более разозленной. Но ее серебряные глаза сверкнули гневом, когда старейшина громко сказала:
— Нет, ты ошибаешься!
— Сколько ты хочешь это скрывать? У всех уже возникают вопросы.
— Ладно, сейчас важно другое, — отмахнулась Сибилла. — Отложим этот разговор.
Выражение лица Ноэ не изменилось, он лишь устало откинулся на спинку кресла.
Сибилла бросила взгляд в сторону леса. Вне зависимости от времени года деревья в нем были зелеными, а погода одинаковой. Помимо того, что этот лес охранял владения Покровителей от людских глаз, в нем было даже больше тайн, чем во дворце Совета.
— Есть еще одно объяснение, — мягко сказала провидица. Гневное выражение быстро пропало с ее лица. — Вероятно, Киран и Посланник Найта уже в Ашерском лесу. Однако даже с мощью Покровителя Севера пройти все массивы и ловушки почти невозможно.
Все понимали, что эти двое не добрались бы сюда так быстро. Они, скорее всего, еще даже не обнаружили пропажу Найта. Но никто не стал спорить с Сибиллой, лишь Ноэ коротко взглянул на нее с какой-то древней тоской в глубоких синих глазах, понять которую могла лишь его старая подруга.
— Вы ведь знаете, что этот смертный упрям, — фыркнул Эйден. — Я почти уверен, что он найдет способ пройти лес. Чем быстрее избавимся от Найта, тем лучше. Причин у нас предостаточно.
— Жаль терять доверие такой хорошей девочки, как Лейсан, — вздохнула Сибилла.
— Заблокировать портал для нее и Кирана было правильным решением. Все равно остальные будут согласны с тем, что скажет Совет. Предположения наивной хранительницы и протест обманутого молодого Покровителя против нашего слова и неопровержимых доказательств ничего не значат. Исход очевиден.
— Важно не это, Эйден. Репутация Лейсан и Кирана будет поставлена под удар. Это плохо.
Огнедышащий старейшина закатил глаза:
— Они уже опозорились, связавшись с Найтом.
Каррин метнула в него острый взгляд:
— Вновь думаешь только о себе.
Эйден хотел ответить что-то язвительное, но в этот момент в зал Созидания вошел Рен и коротко поклонился:
— Простите, что прерываю ваши обсуждения, уважаемые старейшины. Демон с Черничной горы доставлен по вашему приказу.
— Приведите, — уголки губ Эйдена приподнялись. Обычно его улыбку считали очень приятной и даже нежной, но сейчас никто бы не поверил в это. Ведь разве не так улыбается тот, кто заносит меч над головой своего давнего врага?
Найта не тащили, как преступника. Сильно исхудавший за несколько месяцев юноша гордо шел сам, спокойно глядя прямо на Эйдена. И хотя его руки впереди были скованы подавляющими ауру оковами, он не походил на испуганного мальчишку, которого старейшины ожидали увидеть. Он изменился. От прежнего демона с Черничной горы, внешне дерзкого, но в душе дрожащего от страха, остался лишь пылающий упрямством угольный взгляд. Его спокойствие раздражало еще больше, чем напускное высокомерие.
— Как ты смеешь являться во дворец Совета в таком виде?! — зарычала Каррин, только завидев Найта, сопровождаемого стражами.
— Прошу старейшин простить, — сказал юноша, кланяясь. — Я думал, мои крылья вам отвратительны, и не имеет смысла их показывать, раз здесь только вы и стражи.
Нет, конечно, острый язык все еще был при нем.
— Уже за нарушение этого правила следует наказание. Не тебе решать, что имеет смысл, а что нет. Знай свое место!
— Полно, Каррин, — мягко одернула Сибилла. — Он исправится, верно?
Найт кивнул и сделал пару шагов вперед, чтобы никого не задеть. Под тяжестью раскрывшихся крыльев напряглись мышцы спины, и на мгновение в глазах у него потемнело. После сильного истощения его тело еще не восстановилось, в конечностях ощущалась слабость и голова слегка кружилась. Но Найт твердо стоял на ногах и прямо смотрел на Совет в полном составе, как делал бы это тот, кто был уверен в своей невиновности.
Эйден с любопыством разглядывал его худую фигуру и осунувшееся лицо. Глаза старейшины были столь же жестоки, сколь и прекрасны. В них не проскользнуло ни тени сомнения в том, что скоро демон с Черничной горы будет наказан за свою дерзость.
— Ну что же, — Эйден горделиво поднял подбородок, глядя вниз чуть прищуренными насмешливыми глазами, — как ты объяснишь то, что управлял армией демонов?
Найт покачал головой:
— Я не управлял ими. Лишь прогнал.
— Много силы требуется демону, чтобы прогнать тысячу других, которые изначально ему не подчинялись? — спросил Эйден у Каррин.
— Так смогут только высшие демоны после долгих лет тренировок. И то не все. Здесь нужен талант.
Эйден хмыкнул:
— А ты хорошо прятался за личиной ничтожества.
— Это не так, — возразил Найт. — Вы ведь знаете, что я не демон. Клянусь богами-создателями, я...
— Закрой рот! — повысила голос Каррин. — Клянись хоть четырьмя богами вместе, хоть каждым по отдельности, но больше ты никого не обманешь. А теперь отвечай на вопросы и не пытайся лгать. Зачем ты пробрался в Аркон?
Найт хотел бы рассказать, как все было, но понимал, что вызовет лишь больше подозрений, любые его объяснения будут восприняты в штыки. Но что-то нужно было ответить. В итоге он сказал полуправду:
— Чтобы помочь своему Посланнику защитить его.
— Зная, что у Аркона есть своя Покровительница? Просто смешно! С чего бы тебе так поступать? Или же ты знал, что демоны поставят барьер и помешают мне прийти самой?
— Я не знал.
— Значит, ты пришел мне помочь? — Стряхнув пылинку с рукава своего алого камзола, Каррин скривила губы. — Будь ты и правда так слаб, как говоришь, я бы все равно тебе не поверила. Но ты уже показал свое истинное лицо.
Найт сухо проговорил, не в силах скрыть раздражение:
— Я не знаю, что еще сказать, раз вы не хотите мне верить.
Золотые глаза Каррин вспыхнули жаждой убийства.
— На самом деле все просто. — Бесшумно ступая в мягких туфлях без каблуков, Сибилла приблизилась и погладила черное крыло тонкими пальцами, похожими на холодный фарфор. Найт вздрогнул от неожиданности. — Я посмотрю твои воспоминания. Не нужно волноваться, ты ведь уже через это проходил.
Тот опыт Найт вспоминал с ужасом. Представив, что снова переживет события в Арконе, испытав те же эмоции, он сглотнул вязкую слюну, но ком в горле никуда не делся. Его ледяные руки мелко задрожали, и он сжал их в кулаки.
— Ну же, не бойся, — уговаривала Сибилла, словно от мнения Найта что-то зависело. — Если тебе нечего скрывать, это самый простой способ.
Верно, но от мысли, что она снова вопьется своими когтями в его разум, юношу трясло.
Не обратив внимания на его состояние, старейшина воспользовалась своей способностью.
Закрыв глаза и сжав зубы, демон с Черничной горы был готов вытерпеть эту пытку, но ничего не произошло. Озадаченная Сибилла убрала руку от его лба и впервые на памяти Найта нахмурилась.
— Что не так? — Каррин шагнула вперед. Ее рука инстинктивно потянулась к мечу за спиной.
— Мощный барьер в его сознании не дает мне ничего увидеть. Похоже, мой мальчик, твои способности высшего демона окончательно пробудились.
Найт не понимал:
— Какой барьер? Я ничего не делал!
— В этот раз не выйдет прикинуться дураком, — покачал головой Эйден. — Вы же не станете снова его защищать, Сибилла?
Старейшина вздохнула. Это был не печальный, разочарованный или наполненный сожалением вздох. Она как будто досадовала, что кот, подобранный ею на улице, оказался не породистым, а обычным дворовым, да к тому же неуправляемым. Какая неприятность.
В то же время Найт почувствовал, будто на него упала огромная каменная плита. Его взгляд впился в Ноэ, остававшегося безучастным. В его глазах была бесконечная океанская впадина, темная и холодная. Если для Сибиллы Найт был развлечением, то для Ноэ — проплывавшей мимо крохотной рыбкой.
— Предлагаю решить его судьбу завтра, на суде под солнцем и лунами, — сказала Каррин, и Найт на мгновение забыл, как дышать. — А сейчас пора назначить наказание за другой проступок. Демон с Черничной горы, — она произнесла это прозвище со всем возможным отвращением, — ты должен знать, что слово Совета — закон. Тебе было приказано не раскрывать свою личность, тихо жить в пещере и учиться контролю над аурой. Тебя великодушно пожалели даже после зимнего бала. Но ты, неблагодарный, мало того, что открылся смертным и свободно разгуливал без позволения, так еще и обманул арконцев! Знают ли эти люди о твоей истинной сущности? Стоишь ли ты их уважения, любви и молитв? Ты, который не признает ни законов, ни правил, не держит слова и обманывает невежественных смертных.
Найт до крови прикусил губу, не смея посмотреть на Каррин, а она строго продолжила:
— Ты ответишь за нарушение прямого приказа Совета. Стражи, поставьте его на колени.
Когда двое Покровителей грубо толкнули Найта на холодный пол и крепко схватили за руки, Эйден наконец-то лениво оторвался от стола, на который опирался, и с улыбкой предложил:
— Давайте я сделаю это.
Каррин и остальные не возражали.
Обойдя Найта, Эйден остановился у него за спиной. Пристальный взгляд был прикован к блестящим черным крыльям.
В этот момент демон с Черничной горы кое-что осознал, и его прошиб холодный пот.
— Нет! — сорвалось с его языка, но Эйден уже закатал рукава рубашки и протянул к крыльям руки.
— В этом нет ничего особенного. Ты не единственный, — проговорил он не без насмешки. — Хотя, пожалуй, с твоей-то божественной силой будет чуточку больней.
Хотелось кричать, умолять и вырываться, но Найт притих и сжал зубы. Если это только из-за того, что он открылся друзьям и арконцам, то пускай, он как-нибудь переживет, потерпит немного. Все равно боль — лишь клетка, которую он уже не раз ломал, выходя за пределы своих возможностей.
К демонам крылья! К демонам проклятых старейшин! Перед ними любые его слова бессмысленны, перед ними он — ничто! Но даже у гонимого ветром безвольного листочка есть своя гордость.
Крепкая хватка у основания крыльев была болезненной. Сильные пальцы смяли нежные перья, впились в плоть и сжали кости.
— Опустите ниже, — приказал Эйден.
Найта почти впечатали в пол. Его грудь судорожно опускалась и поднималась, с подбородка упала капля крови из прокушенной губы и испачкала безумречный мрамор.
В поясницу — прямо в позвоночник! — уперлась подошва туфли с широким каблуком.
Так унизительно!
Найт зажмурился. Лучше бы они просто его убили!
Эйден сделал один мощный рывок.
Найт подавился криком и издал хриплый стон. По спине потекла горячая кровь. От бешеной боли потемнело в глазах. Сильный металлический запах забил легкие. Он него невозможно было избавится, сколько бы Найт ни кашлял.
Сбоку вспыхнуло пламя. Брошенный на пол и дрожащий всем телом юноша с трудом сфокусировал взгляд. Эйден быстро сжег его крылья, с которых еще капала кровь. Плоть сгорела, кости расплавились и рассыпались пеплом от чудовищного жара. Несколько перьев упали перед лицом Найта и чернели на фоне сияющего белизной пола. Вся спина промокла от крови, пропитавшей одежду. Дрожа от холода и боли, Найт смотрел, как Эйден стряхивает с рук пепел и медленно поднимается по лестнице.
— Запереть его, — приказала Каррин.
— Я хочу с ним немного побеседовать, — сказал Эйден.
— В этом нет нужды, — решила Сибилла. — Лучше займитесь оповещением Покровителей о завтрашнем суде.
На лице Эйдена было заметно недовольство, но он подчинился:
— Как решит старейшина.
— Почему бы тебе не пойти вымыть руки?
— О, конечно.
Найт смутно помнил, как его вывели из зала, как волокли по коридорам куда-то все ниже и ниже, пока не стало совсем темно. А потом он оказался на полу в тесной камере, похожей на склеп. Когда глаза привыкли к темноте, он обнаружил каменную скамью у стены, а на ней потрепанное старое покрывало. Сложно было поверить, что это все еще дворец Совета.
Найт с трудом приподнялся, терпя боль в спине, и прислонился плечом к холодному камню. Символы на оковах тускло светились. Аура не отзывалась, а вся божественная сила расходовалась на исцеление страшных ран. Постепенно почти невыносимая боль притупилась и превратилась в ноющую. Найт вновь ощутил горечь от унижения и вспомнил: чтобы вырвать крылья, Эйден наступил ему на спину. Наступил, как на грязную бездомную собаку!
И чем же помогли его заслуги перед смертными? Что дал пресловутый титул Покровителя Севера? Просто смешно. Стоило ли выжить на арконской стене, чтобы его казнили здесь?
Найт прекрасно знал, что за судом под солнцем и лунами следует только смерть. Когда шла Великая война, так судили высших демонов, схваченных и заточенных в этой тюрьме. Если его будут судить как высшего демона, он обречен.
Вспомнив, как он улыбался, сидя в комнате с друзьями, как ребята обещали построить ему храм, как Лейсан ругала его и тут же обнимала, как Хан ворчал, подкладывая в его тарелку еду, Найт опустил дрожащие ресницы и издал тихий стон. Потом посмотрел на скованные запястья, и его губы скривились в ироничной улыбке.
Как глупо. Он был таким дураком.
Юноша засмеялся. По темным коридорам разносился его мелодичный, горький, с нотками безумия, смех. Дежурившим неподалеку стражам было не по себе от этих звуков, но они не заставляли его замолкнуть. По негласному правилу, любой, кого собирались вскоре казнить, мог говорить и делать что угодно в последние сутки перед судом. Покровители были достаточно милосердны, чтобы узник сходил с ума от страха и отчаяния так, как ему заблагорассудится: пусть разбивает голову о стену, истерит или пытается вырваться, крича ругательства на все подземелье. Все равно никуда ему не деться от карающего меча Совета.
Найт смеялся, пока в животе не закололо. Любой, зайдя в камеру, мог увидеть веселье в его глазах вместе с ненавистью и отчаянием. Он действительно ненавидел, но не столько Покровителей за их жестокость, сколько себя за свою глупость.
Расстегивая и застегивая пуговицы на пальто и теребя в кармане незаконченную вышивку с незабудками, принадлежавшую когда-то такой же невинной, как и он теперь, Лизе, демон с Черничной горы хрипло напевал:

        
      

        А далеко на севере
      

        Живет одна Тоска.
      

        Что б люди ей ни делали,
      

        Всегда она грустна.
      

        
          
        
      

        И никому не ведомо,
      

        Какой прошел уж год,
      

        Но, как собака, преданно
      

        Она кого-то ждет.
      

        
          
        
      

        На сердце лед, в душе снега –
      

        И так из века в век.
      

        Не позабыла ль ты, Тоска,
      

        Кем был тот человек?
      

        
          
        
      

        Зачем, скажи, ты ждешь его?
      

        О чем мечтаешь днем?
      

        А ночью, не закрыв окно,
      

        Ты видишь сны о нем?
      

        
          
        
      

        Ах, глупая, печальная,
      

        Несчастная Тоска.
      

        Для всех чужая, крайняя,
      

        Как же ты мне близка...
        

        
      
Его голос становился все громче, раскрываясь во всей своей красе и восхищая стражей, которые приблизились к камере, чтобы послушать. Грустная песня звучала в темном подземелье, где не было ни солнца, ни тепла, ни надежды.

Глава 60. Обреченный [18+]

Хан проснулся от сильной тревоги, взявшейся непонятно откуда. Сев на кровати, он несколько минут успокаивал сердцебиение, находясь между сном и явью. Ему даже казалось, что его кто-то зовет голосом знакомым и незнакомым одновременно, словно его владелец был в другом мире и пытался дозваться Хана через бескрайнюю Бездну.
Вдруг правую ладонь закололо. Элияр наконец пришел в себя и потер печать пальцами. Тревога никуда не исчезла, к ней добавилось четкое осознание: случилась беда!
Набросив на себя одежду и прихватив меч, Хан выбежал из комнаты и помчался к спальне в конце коридора, где должен был мирно почивать на мягких подушках демон с Черничной горы. Вот только дверь оказалась заперта. Из-за нее доносился лай и жалкое поскуливание. Недолго думая Хан вышиб ее ногой. На него тут же прыгнул всклокоченный песик и истерично верещащая Кисточка. Найта в комнате не было.
К сожалению, общение с животными не входило в список способностей мага ветра и Посланника. Обшарив комнату на предмет следов борьбы и найдя только перевернутую собакой посуду и ряд мелких царапин внизу двери от коготков ласки, он выбежал в коридор и направился к комнатам ребят.
Друзья нового герцога разместились на одном этаже с ним, что лишь больше насторожило Хана: как опытные воины и маги ничего не заметили? В том числе он сам спал как убитый и не слышал посторонних звуков. Было лишь два возможных варианта: либо, когда Найта похитили, он не сопротивлялся, причем похитители были профессионалами или использовали магию, либо он ушел сам.
Распахнув ближайшую дверь, Хан громко объявил:
— Подъем! Найт пропал!
Выглядел он в этот момент так, словно его ураганом принесло к порогу спальни Аури, и в полете он одевался. Впрочем, и сама шаманка, развалившаяся на кровати в живописной и анатомически почти невозможной позе, с волосами во рту и в задранной до талии сорочке, видимо, тоже побывала в этом урагане. Подпрыгнув, словно на пружине, она выпучила сонные глаза на опустевший дверной проем.
А Хан уже вломился в спальню Огонька, где тот посапывал, обняв альбом с рисунками. Здесь же, на диване, устроился и Кахин, бормоча что-то невнятное во сне. Парни проснулись от грохота. Из рук Вариана выпал альбом, а Кахин с болезненным воплем скатился на пол.
— Что случилось?! — Огоньку было достаточно увидеть встревоженное лицо Хана, чтобы начать паниковать в два раза больше него.
Элияр коротко объяснил ситуацию и исчез, а в комнату вбежал Июль и принялся взволнованно тявкать, таща босого Вариана за штанину к двери.
Через пять минут весь замок стоял на ушах, а через полчаса группа доверенных лиц собралась в кабинете герцога, чтобы обсудить спасательную миссию. Как сюда попал Киран, Хан и сам затруднялся ответить.
— Итак, — сказала Элисте, сложив руки на груди и обведя взглядом присутствующих, — проход во дворец Совета для Лейсан и Кирана закрыт. Не остается сомнений, где сейчас Найт. У нас есть только один способ переместиться, причем артефакт может перенести лишь двух человек за раз.
— И всего дважды, — добавила Лейсан.
— Значит, с Найтом вернется один, а другому придется остаться. Это должен быть Покровитель.
— Я пойду спасать брата!
— Киран сильнее тебя, идти следует ему, — отрезала Элисте.
Хранительница джейрийских полей онемела. Еще никто из смертных не позволял себе командовать ею, но один взгляд этой шаманки говорил о большой мудрости и неоспоримом авторитете. Лейсан проглотила возражения и прожгла взглядом Кирана.
— Я ему не доверяю, — сказал Хан. Аури и Вариан согласно кивнули. — Кто даст гарантию, что ты не сменишь сторону, как только старейшины скажут тебе «фас»?
Киран едва не поперхнулся от возмущения, но за последние пару дней с него заметно слетела спесь. Он чувствовал вину, что было ясно по одному его мрачно-печальному виду.
Все эти гримасы дико раздражали Хана. Хотя Элисте была права, он не собирался доверять свою спину и своего Покровителя этому вспыльчивому придурку.
— Я могу поклясться, что сделаю все, чтобы помочь спасти Найта, — проговорил Киран с очень серьезным лицом. Хану сию секунду захотелось швырнуть в него чем-нибудь тяжелым.
— Зачем тебе идти на такие жертвы? — спросил он. — В чем выгода?
— Никакой выгоды, — покачал головой Киран. — Я думаю... Просто я виноват перед ним.
Лейсан вдруг вскочила, с грохотом опрокинув стул. Ее фигура с умопомрачительной скоростью переместилась от одного края стола к другому. Никто даже рта раскрыть не успел, как на их глазах Киран, высокий широкоплечий мужчина под два метра ростом был прижат к стеллажу изящной ручкой миниатюрной девушки. Ее правое предплечье упиралось ему в шею, а в левой ладони у нее собралась аура.
— Лейсан! — выкрикнула Аури, оказавшаяся к ним ближе всего. Инстинктивно она тут же создала барьер, чтобы защитить людей.
— Чувствуешь свою вину?! — рявкнула хранительница. Книги с полок падали под ноги ей и Кирану, стуча об пол корешками и шелестя страницами. — Я была лучшего мнения о тебе, но ты оказался таким же, как они все! Найт не заслужил всех этих страданий, он добрый и заботливый, он никому не причинил вреда! Зачем ты ранил его? Почему все с ним так жестоки? Я хочу, чтобы ты ощутил всю его боль и обиду! Хочу показать тебе, каково это!
Киран не сопротивлялся, покорно опустив голову. Удар ауры пробил в его груди дыру, которая быстро затянулось. Лишь немного крови брызнуло на пол и платье хранительницы.
Киран кашлянул и аккуратно обхватил ее запястье:
— Я понимаю вашу злость. Мне очень жаль.
Лейсан оттолкнула его:
— Я не верю! Я сама пойду за ним!
— Будет лучше, если вы подготовите убежище. Найта, возможно, надо будет где-то спрятать.
— Он дело говорит, — вмешался Хан. — Если будет погоня, нужно укрытие, где мы сможем переждать, причем достаточно надежное, чтобы сдержать старейшин. Твоя резиденция подойдет.
Лейсан сжала маленькие ладони в кулаки. Она хотела возразить, но предложение Хана было разумным.
— Хорошо. Но я должна перестраховаться. — Над ее ладонью замерцала вереница символов, формируя печать. — Киран, поклянись, что не причинишь Найту вреда и приложишь все силы, чтобы спасти его и доставить ко мне.
Покровитель не раздумывал ни секунды и протянул руку вперед:
— Клянусь.
Печать упала на тыльную сторону его ладони, и на коже выступил круг из символов.
— Если нарушишь обещание, ты умрешь, — сухо произнесла Лейсан.
— Да, знаю, — кивнул Киран.
Смерив его взглядом, она вернулась на свое место. Повинуясь заклинанию хранительницы, все книги поднялись с пола и встали обратно на полки.
Киран не шелохнулся. Его тоскливый взглял, как у побитой собаки, следил за Лейсан. Опущенные брови и поникшие плечи могли бы разжалобить кого-то сердобольного, но никак не Хана. Он сложил руки на груди и отвернулся, демонстрируя свое безразличие, а затем подвел итог:
— Значит, решено. Мы идем вдвоем, забираем Найта, я возвращаюсь с ним, а потом мы заметаем следы. В худшем случае придется вступить в бой, если не получится пробраться во дворец по-тихому. Лейсан, есть что-то, на что нужно обратить внимание?
— Если ты пойдешь с ним, — проговорила она все еще немного сердито, — стражи не смогут вас остановить. Проблема в том, что придется пройти через Ашерский лес.
Хан посмотрел на кулон, висевший у нее на шее:
— Но как же...
— Во дворец можно попасть только через единственный портал или с помощью колец, которые носят старейшины. Третий вариант — лес.
— В чем сложность?
— Это настоящий лабиринт! Там полно массивов, ловушек и, по слухам, даже есть древние чудовища!
Хан присвистнул:
— Чудовищ я еще не убивал.
Потрясенная его самоуверенностью, Лейсан хлопнула ресницами.
Нае вздохнул и пояснил:
— Он всегда такой, когда нервничает. Не обращай внимания, хранительница.
Вариан тихо прыснул в кулачок, Юриан кашлянул, сдерживая улыбку, а Элисте рассмеялась и пихнула в бок свою ученицу:
— Я выиграла, плати.
Аури с угрюмым видом отдала ей два серебряных.
— О чем вы спорили? — поинтересовался Аарон, наблюдая, как монеты, словно по волшебству, исчезают между пальцами шаманки. Мужчина не мог перестать восхищаться каждым ее словом и действием.
— О том, какую сцену устроит наш маг ветра. Аури сказала, что ссору с Кираном, а я — что он будет бахвалиться. Так интересно наблюдать за молодыми воинами: все они гордецы и такие забавные. Веселее смотреть только на старейшин моего племени, когда они начинают спорить о чем-нибудь вроде трав или погоды в позапрошлом году.
Хан закатил глаза.
Тем временем лицо Лейсан выражало что-то вроде: «Они все странные и плохо влияют на моего брата!»
Обстановка немного разрядилась. Все стали готовиться: Хан и Киран — спасать Найта, а арконцы и кочевники — встречать Каррин, которая, вообще-то, могла появиться в любой момент. Будет нехорошо, если она встретит здесь других Покровителей, поэтому Лейсан тут же вернулась в свою резиденцию, а Хан быстро надел броню, плащ и взял побольше оружия. На Кирана он смотрел, как на дополнительный элемент снаряжения.
Чтобы переместиться вместе, пришлось взяться за руки. Узор на кулоне Лейсан вспыхнул — и в следующий миг человек и Покровитель уже стояли перед бесконечно тянущимся влево и вправо лесом. Ветви деревьев безмятежно покачивались на ветру и шелестели зелеными листьями. Над лесом, созданным в незапамятные времена самим Ашером, была не властна смена времен года. И вся эта зеленая громада была полна всевозможных тайн и ловушек.
— Ты знаешь направление? — спросил Хан.
— Просто идем вперед. Дворец окружен лесом со всех сторон.
Элияр согласно промычал и первый сделал шаг в неизвестность. Времени оставалось все меньше и меньше.

        
      
Найта грубо разбудил страж, пихнув в бок носком ботинка и скомандовав:
— Вставай!
Юноша разлепил глаза. С другой стороны решетки стоял еще один страж — знакомый Найту Рен. Его бесстрастное лицо никогда не проявляло эмоций, будто он был одним из каменных истуканов, расставленных по залам и галереям дворца. Логично было сделать вывод, что Рену наплевать на все происходящее, что он выполняет приказы, как исправно работающий механизм, не придавая им особого значения. Найт немного боялся его.
Нетерпеливый страж вновь пихнул демона с Черничной горы, на сей раз сильнее:
— Пошевеливайся! Нельзя заставлять старейшину ждать!
— Можешь идти, — сказал Рен. — Я тут сам разберусь.
Его коллега хмыкнул, бросив напоследок презрительный взгляд на Найта, и удалился.
Юноша больше не стал медлить и с трудом поднял свое замерзшее тело. Он почти не чувствовал пальцев ног и мелко дрожал.
— Идем.
Рен прикрыл решетку, когда он вышел, и велел идти вперед. Пока они шагали — один твердо и размеренно, а другой — едва переставляя ноги — по коридорам дворца, на пути им встречалось немало стражей: как мужчин, так и женщин, одетых в одинаковую белоснежную форму. Во время дежурства в обычные дни им позволялось убирать крылья, из-за чего, если не брать во внимание их необыкновенную красоту, они были похожи на обычных людей.
Проведя Найта через половину дворца, Рен велел ему остановиться напротив высоких дверей с золотыми ручками. Страж постучал, и изнутри донесся знакомый голос:
— Войди.
Рен за предплечье втянул заторможенного Найта в большую комнату, оформленную в харсанском стиле, затем подтолкнул к стулу, надавил на плечо, заставив сесть, и снял с его запястий оковы. Стоило бледным пальцам коснуться деревянной столешницы, как из нее, словно корни растения, вылезли железные путы, надежно стянувшие руки. Найт не мог шевельнуть даже пальцем. Темная аура снова была подавлена.
Его самочувствие оставляло желать лучшего. После мрака подземелья все вокруг казалось сном. Яркие ковры и подушки расплывались перед глазами в виде цветных пятен. Свет, лившийся от магических камней, слепил и заставлял Найта жмуриться. Голова плохо соображала, а тело, оказавшись наконец в тепле, никак не могло согреться.
Голос Эйдена, вырвал юношу из оцепенения:
— Поговорим наедине? — с хитрой улыбкой предложил старейшина. — Страж, ты можешь идти. Я позову тебя, когда мы закончим.
Рен кивнул и вышел из комнаты. Двери за ним бесшумно закрылись.
— Посмотри на меня, — приказал Эйден.
Подняв голову и уставившись на него, демон с Черничной горы заметил, что с лица старейшины исчезла не только улыбка, но и высокомерно-вежливое выражение, с которым он расхаживал обычно. Теперь это был настоящий Огнедышащий Эйден из Харсана, в глазах которого была ненависть, жестокость и...
Найт был не уверен. Возможно, ему просто показалось, но он заметил тень страха. Почему-то его угольные глаза заставали Эйдена врасплох, будто он всерьез боялся их, или они напоминали ему о чем-то ужасном, отвратительном, о том, что любой пожелал бы забыть. Найт пытался понять, почему этот Покровитель, в чьих руках сосредоточены огромная сила и влияние, вдруг опасается его. Это даже в мыслях звучало глупо и нереалистично.
Эйден склонил голову набок, разглядывая Найта, будто зверюшку в клетке.
Юноша уже не боялся того, что с ним могут сделать, ведь страшнее казни под солнцем и лунами ничего нет. В книгах говорилось, что от боли демоны кричали до тех пор, пока изо рта у них не начинала идти черная кровь. Некоторые даже пытались убить себя, но их удерживали оковы и печати.
Вдоволь налюбовавшись его жалким видом, Эйден спросил:
— Боишься?
Найт не разомкнул пересохших губ.
— Все еще пытаешься прикидываться гордым и стойким? Стоит отдать тебе должное: большинство после того, как им отрывали крылья, надолго впадали в оцепенение или рыдали и умоляли о прощении, а ты все такой же наглый, словно тебе выдернули лишь парочку перьев. Мне это даже нравится — так намного интереснее.
— Почему вы все ненавидите меня? — спросил Найт спокойным и уверенным голосом, что совсем не вязалось с его положением.
— Ты ошибаешься. Ненависть — не то чувство, что мы, старейшины, и все Покровители испытываем к тебе. Когда видишь в своем доме жужжащую муху, ненавидишь ли ты ее? Нет, ты чувствуешь отвращение, раздражение, тебе хочется прихлопнуть эту тварь, чтобы она не прикасалась к твоей еде, не зудела над ухом и не укусила тебя во сне. К тому же муха — существо юркое и наглое. Если однажды ты ее прогонишь, она прилетит вновь, так что остается только взяться за мухобойку.
— Раз я — всего лишь муха, то почему было не убить меня сразу? Зачем вы позволили мне жить на Черничной горе?
— Каррин ведь сказала: тебя пожалели. Сибилла подумала, что от мелкой мушки, запертой в банке, не будет вреда. Но я с самого начала знал, что ты опасен. Стоило избавиться от тебя по-тихому, все равно бы никто не стал разбираться. Разве что Лейсан могла немножко поистерить.
— Но ведь я не сделал ничего плохого! — воскликнул Найт. — Я не убивал людей, а защищал их! Пока порталы были закрыты, арконцам приходилось сражаться из последних сил. Кто на моем месте мог бы их бросить?
— Ты и впрямь глупый, Найт, — вздохнув, сказал Эйден. Он впервые обратился к нему по имени, и парень от удивления широко распахнул глаза. — Думаешь, я не знаю, как все было? Мне абсолютно наплевать, кого ты защищал. Важнее другое: твоя сила значительно выросла за короткий промежуток времени, ты даже научился контролировать демонов. Как считаешь, может ли Совет позволить существовать подобной угрозе?
— Думаете, я переметнусь к Мартину? Нет, ни за что!
— Тогда как объяснишь черную печать на своей ладони?
— Контракт был заключен не по моему желанию. Это случайность!
Эйден хмыкнул:
— Только дурак поверит в это.
Найт понял, что бесполезно пытаться доказать свою невиновность. Что бы он ни сказал, все обернут против него.
— Просто вы презираете меня, — окончательно отчаявшись, тихо произнес юноша. — Вам претит мысль, что я тоже Покровитель.
Эйден вдруг расхохотался. Его смех, приятный, бархатистый, мог сбить с толку кого угодно, а прищуренные глаза смотрели на демона с Черничной горы почти снисходительно.
— Хотя бы это ты понимаешь.
— Жестоко лишь из-за этого...
— Жестоко? — Эйден вскинул брови. — Что ты знаешь о жестокости? Этот мир гораздо хуже, чем ты думаешь. Мы не можем позволить себе быть милосердными и снисходительными с теми, кто представляет для него опасность. Иначе все просто рухнет.
Найт кое-что осознал. Дело было вовсе не в нем самом, не в его отличии от других. Все гораздо проще.
Эйден ожидал, что его враг падет, сломается, будет молить о пощаде и тут же признается во всех грехах. Но Найт легко принял правила игры, перехватил инициативу, сжал зубы и упрямо молчал, прожигая старейшину своими угольными глазами. Это было неприемлемо!
Рэй как-то сказал, что у старейшин очень хрупкое эго. И из-за Найта у Эйдена оно все пошло трещинами.
Понимание этой истины вызвало у юноши улыбку:
— Ясно. Вы просто боитесь. — Он наклонился чуть вперед и вкрадчиво проговорил, понизив голос и глядя человеку напротив прямо в глаза. — Ты боишься меня, грозный Огнедышащий старейшина.
Рука Эйдена резко схватила его за волосы и дернула назад. Найт охнул от боли и услышал угрожающее рычание у своего уха:
— Думаешь, я могу бояться кого-то вроде тебя?! Не смей даже думать об этом!
Найта отпустили так же резко, как и схватили. Эйден отвернулся и направился к большому резному шкафу у стены.
— Пусть у тебя аура высшего демона, но твоя божественная кровь такая же, как у остальных Покровителей. Эти две силы противоположны друг другу и не могут поладить в твоем теле. — Сняв защитную печать и взяв что-то с полки, он вернулся к Найту. — Сейчас ты не можешь пользоваться аурой, но регенерация до сих пор действует, верно?
На стол опустился длинный черный кинжал. Он был почти таким же, как тот, который подарила Найту Аста.
— Когда божественная сила сталкивается с демонической, начинается их противостояние. Его невозможно контролировать. Во всяком случае, ты не сможешь, — сказал Эйден, вынимая кинжал из ножен и рассматривая черную поверхность лезвия. — У Каррин полно трофеев с войны, она деже выделила для них отдельный зал. Но и у меня немало занимательных вещичек. Например, этот кинжал. Посмотри, в нем еще осталось много темной энергии. Изначально я собирался воткнуть его в твоего Посланника и посмотреть на твою реакцию.
В груди Найта поднялась волна негодования. Одно дело угрожать ему, а другое — Хану, одному из смертных, которых Покровители должны защищать. И это говорит старейшина! Насколько же прогнило это место? За сверкающим золотом и пестреющим картинами фасадом скрывается жестокость и обман. Никому здесь нет дела до человеческого мира. Все Покровители думают только о себе и своих прихотях.
— Не смотри на меня так злобно, как будто я уже это сделал, — покручивая в руке кинжал, ухмыльнулся Эйден. — Я передумал и нашел для него другое применение. Разве интересно ранить смертного, когда я могу поразвлечься с тобой?
Он положил руку на столешницу, и железные путы на руках Найта затянулись сильнее.
— Что?..
Юноша увидел только, как кинжал быстро опускается, словно черная молния, а потом пришла мучительная боль, пронзившая правую ладонь. Он не смог сдержать крик. Руку словно заморозило изнутри — острые кристаллы льда разрывали плоть и крошили кости. Темная энергия проникала в кровь, словно яд, и сражалась с божественной силой.
Как только кинжал, проткнувший руку и деревянную столешницу, был вынут, регенерация тут же залечила рану, не дав Найту опомниться.
— Нормальный Покровитель способен мгновенно исцелить Посланника и себя, — с любопытством рассматривая капающую с лезвия кровь, сообщил Эйден. — Ты уже видел, как это делает Киран? Такова сила желания миллионов смертных, сила их молитв и любви. Они готовы отдать себя без остатка, лишь бы их короткие жизни стали чуточку лучше и значимее. Посланники становятся героями только благодаря священному контракту. Не будь его, кто они такие? Пальцем задень — и превратятся в пыль.
Боль ушла. Найт смотрел на свою ладонь и яркую кровь, в которой отражался свет магических камней. На исцеление ушло немало божественной силы, еще несколько таких ударов — и она иссякнет.
— А что ты чувствуешь, когда используешь связь? — Лезвие в руке Эйдена игриво опустилось между пальцев Найта, из груди которого вырвался судорожный вздох. — Мучительно, да? Эта раздражающая боль, когда не можешь быстро восстановиться. Приходится истекать кровью, как простой смертный. Ты не можешь даже десятой части того, на что способен Киран. Чувствуешь себя в такие моменты ничтожеством?
На этот раз кинжал вонзился в левую ладонь по самую рукоять. Найт дернулся и застонал, прокусывая до крови нижнюю губу.
— Отвечай! — Эйден вынул лезвие и вогнал обратно, со злорадной усмешкой наблюдая, как вздрагивают плечи юноши и он хрипло кричит. — Понимаешь теперь, кто ты и где твое место?
Божественная сила стремительно утекала. Холод, словно живая колючая лоза, по венам добрался до самого плеча.
— Почему ты молчишь? — кинжал с хрустом повернулся в ладони, кроша столешницу, как хрупкое печенье. — Давай, скажи что-нибудь с помощью своего острого языка. Тебе ведь нравится грубить тем, кто выше тебя, о бесстрашный демон с Черничной горы!
В ожидании склонившийся над столом Эйден наблюдал, как Найт пытается вырваться. С бледного лица стекал холодный пот, волосы выбились из хвостика на затылке и спутались, но он продолжал сопротивляться, не желая говорить. Разозлившись, Эйден дернул его за волосы вверх, заглядывая в помутневшие от боли глаза.
— Скажи, кто ты! — закричал он. — Зачем появился и чего добиваешься? Кто тебя создал и с какой целью? Говори!
Найта трясло от холода и боли, его губы посинели, по подбородку стекала кровь, а кожа стала белой как снег. Янтарь в глазах Эйдена вспыхнул, и вокруг старейшины заискрила его огненная аура.
Кинжал вновь повернулся в ране. Найт смог только охнуть. Едва сохраняя рассудок, он хриплым после криков голосом произнес:
— Да пошел ты!..
Белые клыки обнажились в демонической улыбке. Черные глаза дерзко сверкнули, в них отразились искры и сам Эйден.
Кинжал скользнул по лицу Найта, оставив длинный порез от скулы до самого глаза и срезав прядь волос.
— Хорошо. — Эйден, улыбаясь, вытер лезвие о рукав его пальто. — Так даже лучше. Можешь ничего не говорить, достаточно только твоих криков. Всем все равно, чем мы тут занимаемся, лишь бы в конце ты остался жив.
Найт в ответ только хмыкнул.
— Ты думаешь, я жестокий. Это не так. Я мог бы воспользоваться огнем, что намного мучительнее, но я не стану. Вместо этого буду отрезать твои пальцы и наблюдать, как они прирастают обратно. Судя по тому, как смело ты говоришь, ты совсем не против боли. Давай проверим, где предел твоей выдержки?
И кинжал снова опустился...

        
      
Со стола стекала и капала на пол алая кровь. Постепенно она собиралась в лужу, в которой отражался высокий потолок, стены с восточной росписью и изысканная обстановка. Лунный свет из окон, занавешенных по бокам тяжелыми шторами песочного цвета, мягко серебрил углы мебели. Магические камни ярко сияли в светильниках из стекла и металла, висевших под потолком и на стенах.
В глазах Найта уже несколько раз темнело так, что он практически терял сознание. Но Эйден всегда останавливался и дожидался, когда божественная сила немного восстановится, а потом продолжал.
Крики уже давно перешли в стоны и хрипы, а голова Найта не отрывалась от залитой кровью столешницы. Он уже плохо понимал, когда его пальцы оказывались отрезаны, а когда мучительно медленно прирастали к кисти. Иногда кинжал вонзался в плечо, дырявя пальто, или вновь пробивал ладонь. Слабость и холод растекались по всему телу, голова кружилась, глаза слипались. Это продолжалось несколько часов, но казалось, что вечность. Больше всего Найт хотел просто провалиться в сон и хотя бы чуть-чуть отдохнуть.
Он вдыхал запах крови, вспоминая, как на него с тревогой и теплотой смотрели ореховые глаза, и заставлял себя не показывать слабость перед Эйденом. Только один человек в мире мог видеть его сломленным — его Посланник, который признал его, с которым он хотел защищать Север и близких людей. Найт будет кричать и задыхаться, но ни за что не попросит своего мучителя сжалиться.
Эти Покровители, такие великодушные и благородные на вид, а на деле коварные и жестокие. Что, если бы люди узнали, какие они на самом деле? Рухнули бы тогда все храмы и статуи? Перестали бы смертные поклоняться божествам? Нет. Никто бы не поверил, ведь тысячи лет люди надеялись только на Покровителей и их силу, они забыли, что и сами на многое способны.
Найт повернул голову, размазывая кровь со стола по лицу, и посмотрел на темное небо за окном.
«Прости, — мысленно обратился он к человеку, который был очень далеко и, наверное, снова злился и ворчал. — Прости, что тебе достался такой я. Скоро печать на ладони исчезнет, и тебе не придется больше возиться со мной. Ты получишь то, чего давно хотел».
Острый слух Найта улавливал звук падающих на пол капель крови. Кап, кап, кап... Как отсчет времени, которое у него осталось.
Он бы заперся в своей пещере на горе, залез в источник и уткнулся лбом в скалу, дав волю слезам, выплакивая боль и страх, злость и обиду.
Но он больше никогда туда не вернется.
«Не приходи! — Найт прекрасно понимл, что Хан все равно будет искать способ спасти своего бестолкового Покровителя, но продолжал умолять об обратном, словно его мысли могли достигнуть адресата. — Они убьют тебя! Я сделал все, что было в моих силах. Просто будь осторожен, не подставляйся под мечи и когти зверей, не злись на меня слишком сильно и позаботься о Кисточке. Только, пожалуйста, не приходи...»
В конце концов Найт потерял сознание, и по его щеке скользнула единственная слеза.
Эйден вытер кинжал и вернул его на место. За время пыток насыщенное темной энергией лезвие заметно посветлело. Вернувшись к столу, он хмурым взглядом окинул кровавую сцену и лежащего со связанными руками юношу, который так и не сдался и не попросил пощады.
— Грязно. — Эйден коснулся стола. Железные путы исчезли, освобождая наполовину зажившие руки Найта, но тот не двинулся. — Считаешь меня злодеем — пускай. Но неужели ты думаешь, я не добьюсь того, что мне нужно?
Эйден позвал Рена, все это время в ожидании стоявшего за дверью. Страж сразу же вошел в комнату и на секунду потерял дар речи, но вовремя собрался и не показал, насколько его шокировала большая лужа крови. Будь Найт человеком, он давно бы уже умер!
— Старейшина Эйден, будут ли какие-то указания? — привычным тоном спросил Рен.
— Я ухожу. Приберись здесь, а его запри, как раньше. И не забудь надеть оковы. На этом все.
Эйден вышел из зала, хлопнув дверью, а Рен создал очищающую печать над полом и столом. Вся кровь исчезла, но еще не исцелившиеся пальцы Найта продолжали кровоточить. Брови юноши дрогнули, и он издал тихий стон. Его лицо и одежда тоже были в крови, но Рен не стал очищать их, поскольку ему не давали таких указаний. Он лишь защитил свою форму заклинанием и поднял побледневшего парня на руки после того, как вернул на его запястья оковы.
Выйдя за дверь, Рен размеренным шагом двинулся по коридору. Его взгляд опустился на лицо Найта. Не сказать, чтоб этот мальчишка ему когда-нибудь нравился, по большей части он просто раздражал всех во дворце, как только здесь появлялся. Его поведение больше походило на протест попавшей в клетку маленькой канарейки, которая отказывалась петь для хозяев и молча отворачивала головку. Но эта самая канарейка еще ни разу не выглядела такой жалкой. Раненная и униженная маленькая черная птичка, не сдающаяся до самого конца. Уже не одну такую Рен запирал в подземелье.
Пока он спускался вниз, ему вспоминались улыбки, а также крики и слезы других, знакомых и незнакомых людей, исчезнувших во дворце Совета. Все они отличались друг от друга, но их объединяло разочарование. Мир и правда был жесток.
Кажется, Найту снился какой-то тревожный сон, потому что его дыхание участилось, глазные яблоки двигались под веками, а пальцы подрагивали. Рен удобнее перехватил его спину и спустился по каменной лестнице на второй подземный этаж. За тысячи лет здесь побывали демоны и Покровители, духи-хранители и даже смертные маги, совершившие преступления, связанные с божественным миром. Когда-то в этих камерах были заперты сотни темных существ, а двумя этажами ниже все еще томились несколько преступников, приговоренных к вечному заключению.
Другой страж открыл перед Реном дверь камеры, где держали Найта. Покровитель опустил юношу на тонкое пыльное покрывало и незаметно использовал слабенькое исцеляющее заклинание, чтобы не вызвать подозрений.
— Когда его будут судить? — спросил у Рена коллега, запирая решетку и активируя печати, когда тот вышел из камеры.
— Завтра на закате.
— Под солнцем и лунами? — удивился страж.
— Да.
— Как вообще старейшины могли допустить, чтобы он столько времени притворялся Покровителем? Им что-то надо было от него узнать? Ты не в курсе?
— Нет.
Страж с досадой цыкнул и задал собравшемуся уходить Рену еще один вопрос:
— Это правда, что черные печати с именем Мартина связаны с этим демоном?
Рен пожал плечами:
— Завтра все узнаем.
Поднявшись наверх, он вышел на один из балконов, нависающих над обрывом. Заведя руку за спину, коснулся ножен парных мечей. Когда-то это оружие служило справедливости, помогало сохранять мир и защищать слабых. Для чего они ему теперь? Как давно он вынимал их из ножен, чтобы покарать зло? Когда из благородного воина он превратился в послушную пешку?
Бездействие угнетало Покровителей, созданных сражаться. А старейшины все чего-то ждали и не желали вступать в войну с демонами, зато нашли козла отпущения в виде этого парнишки. Почему так? У Рена не было ответа на этот вопрос, но имелся ответ на другой: будет ли он сам и дальше просто смотреть?
Что ж, с него достаточно.
На лице Покровителя появилась легкая улыбка, его взгляд был направлен на край Ашерского леса, в сторону Аркона, откуда должны были прийти те, кому тоже не все равно.

        
      
Найт с трудом разлепил глаза. Ресницы на одном веке склеились от крови, а другое, хотя и было чистым, все равно казалось тяжелым, как железная занавеска.
В холодной камере было очень темно, и понадобилось много времени, прежде чем он смог сфокусировать взгляд на рукаве своего пальто. В горле было сухо, как в Эданской пустыне, в глаза будто насыпали песок. Голова раскалывалась, словно по ней долго и упорно долбили камнем. Найт не мог пошевелиться из-за слабости. Во тьме было слышно только его дыхание.
Он долго лежал, дожидаясь, когда боль немного утихнет, картинка перед глазами прояснится, а телу наконец-то вернется чувствительность.
Пошевелив руками и ногами, Найт притянул их поближе к туловищу, свершувшись в позу эмбриона, и в прострации уставился на свои окровавленные ладони. Он согнул пальцы, ощущая слабый отголосок той невыносимой боли, когда напитанный темной энергией кинжал пронзал плоть и кости. Он помнил, как Эйден проворачивал кинжал в его ладони, слушая хруст и крики с торжественной улыбкой на лице. Вскоре его руки, жилет и рубашка были в крови, несколько капель даже попало на лицо.
От металлического запаха Найта уже подташнивало, смотреть на собственные руки было невыносимо, поэтому он уткнулся лбом в холодный камень и закрыл глаза.
Он понимал, что перед тем, как его убьют, на суде старейшины сделают все, чтобы убедить Покровителей в том, что он опасен, заклеймят его преступником и союзником Мартина. Это будет довольно просто. Скорее всего, подобное происходило не впервые.
Найт чувствовал опустошение, смятение и сожаление. Бояться он устал и не видел смысла ненавидеть.
Жаль только, что ему больше не удастся увидеть улыбку Лейсан, когда она смеется сквозь слезы, крепко обнимает и нежно гладит его по голове. Он больше не повеселиться и выпить с Аури, поболтать с Варианом, почувствовать молчаливую поддержку Нае. Он не увидит Хана, не сможет всласть поспорить с ним, не услышит его ворчания и искреннего, сказанного от всего сердца «мне достаточно его одного».
Это доверие, эти слова оказались такими приятными, что сердце трепетало от счастья. Было так радостно, так приятно, что даже больно. На глаза наворачивались слезы, но это было совсем не плохо. Как будто он всю жизнь добивался только этого, как будто осуществилась его заветная мечта. Весь мир для Найта перевернулся, перемешался, как карточная колода, и принял единственно верный вид. Как будто пазл, который он собирал, теряя и роняя детали, не понимая, как же их соединить, чтобы получилась картинка, по волшебству собрался сам собой — и тогда он наконец-то обрел свое место.
Но он забыл, что не имеет на это права, что не достоин быть ни Покровителем, ни героем, забыл, что все живое в этом мире подчиняется древним законам, а он в эти законы не вписывается. Он оказался настолько глупым, что смел надеяться на доброту и снисхождение, на удачу, которой у него никогда не было, и на свою выдержку. Но уже ничего не осталось, лишь оболочка — разбитый сосуд, в котором трепетала его израненная душа.
Под осколками люстры со своими грязными черными крыльями он был один против всего мира. В зале Созидания уже с двумя кровавыми рваными ранами вместо тех самых крыльев он тоже был один.
Что бы ни происходило, он всегда остается один.
Он все лежал и лежал, глядя в темноту и не зная, сколько времени прошло. Только звук собственного дыхания и боль напоминали о том, что он все еще жив.
Со стороны Найт был похож на тень самого себя, на призрака, такого бледного и одинокого, что даже некоторые настоящие призраки, возможно, пожалели бы его. Он не шевелился и, если бы не поднимающаяся и опускающаяся грудная клетка, движение которой тяжело было заметить под потрепанной одеждой, могло даже показаться, что он уже сдался и умер.
Вот так просто. После всей этой борьбы с судьбой и самим собой.
Найт бы рассмеялся над тем, какой же он жалкий, если бы был способен выдавить из охрипшего и пересохшего горла хоть один звук.
Постепенно ему осточертели мысли о своем плачевном положении, о Покровителях и обо всем, что было снаружи и причиняло одни только страдания. Он никогда не был психологически устойчивым, выносливым физически, никогда не считал себя храбрым, поэтому трусливо отмахнулся от всех этих мыслей и стал прислушиваться к тишине. А потом начал мысленно напевать знакомый мотив, что всегда успокаивал его.
Вскоре на бледных потрескавшихся губах покрытого кровью и дрожащего от холода юноши, чьи глубокие, как два бездонных омута, прекрасные черные глаза смотрели в пустоту, будто из беспросветной тьмы могла высунуться чья-то надежная рука и спасти его, появилась слабая, нежная улыбка.
Вдруг что-то мягко замерцало в темноте. Голубой свет сдвинулся от решетки к центру камеры, приблизился к Найту, который не сразу заметил изменения в окружении. Он удивленно поднял брови и распахнул глаза, только когда увидел порхающие силуэты с двумя полупозрачными крылышками.
Сначала прилетело пять бабочек, потом еще около десятка, потом еще и еще... Больше сотни маленьких духов заполонили тесную камеру. Их призрачные крылышки двигались плавно и легко. Найт подумал, что спит и видит божественной красоты сон.
Перед ним собрался целый рой бабочек, которых считали душами погибших Покровителей. В этом был уверен и сам юноша.
Но почему они оказались здесь? Что это, если не сон или галлюцинация?
Облако бабочек собралось вокруг скрючившейся фигуры и замерло. Духи будто все до единого смотрели на единственное живое существо в этом мрачном и холодном месте.
Найт затаил дыхание.
Одна бабочка, махнув крылышками, подлетела к нему, оставляя за собой светящийся след, напоминавший хвост кометы. Найт не смог бы объяснить, что за чувство возникло в его груди, теплом разливаясь по окоченевшему телу. Но он видел, он точно уже видел эту бабочку когда-то давно! Хотя все они друг от друга ничем не отличались, но именно этот дух показался ему до боли знакомым.
Повинуясь внезапно возникшему чувству, он шевельнул пальцами, и бабочка мягко опустилась на тыльную сторону его ладони. Несмотря на то, что соприкосновение с ней должно было напоминать легкое дуновение прохладного ветерка, Найт ощутил тепло.
Вдруг все облако бабочек ярко засветилось.
Стало еще теплее. Нежная энергия заструилась по венам, быстро согревая тело и облегчая боль. Спина и голова больше не пульсировали. Было легко и тепло...
Неверящим взглядом Найт смотрел, как вспорхнула с его руки призрачная бабочка, как весь рой немного потускневших — или ему только так казалось — духов улетел.
Камера погрузилась в темноту. Но глазам Найта не пришлось к ней привыкать, потому что божественная сила частично восстановилась, позволяя ему видеть не только свои руки, но и решетку, а еще далекий желтоватый свет, по-видимому, от магического камня.
Если бы старейшины или хотя бы кто-то из стражей видели произошедшее, они бы еще сто раз подумали, стоит ли делать то, что они собирались. Но бабочки не знали мыслей Покровителей и не следили за их решениями. Они лишь почувствовали что-то родное. Кого-то, кому они были нужны. И прилетели, чтобы помочь.
Возможно, никто — даже Ноэ и Сибилла — не смог бы правильно объяснить причину, почему духи сделали это. Что уж говорить о глупом демоне с Черничной горы, у которого вообще в голове в этот момент было пусто. Ему просто очень хотелось спать.
Найт закрыл глаза и погрузился в сон без сновидений. Правда, продлился он недолго. Через пару часов за ним пришли стражи и, тычками разбудив, подняли и с торжественными лицами куда-то повели.
Когда дверь с лязгом закрылась, а звуки шагов отдалились, в темноте появилась голубая бабочка и опустилась на тонкое покрывало. Оно все еще хранило тепло тела еще более удивительного, чем этот маленький дух, существа.

Глава 61. Рен

Ашерский лес стал большим препятствием. Даже с бешеной скоростью, с какой продвигались Хан и Киран, прорываясь через защитные массивы, им нужно было потратить еще как минимум сутки, чтобы выйти ко дворцу.
Близился рассвет, небо из черного стало синим. Но в сумерках светились грибы, цветы, насекомые и местами даже трава. Мистическая красота оставалась без внимания Хана, искавшего повсюду ловушки.
Наткнувшись на очередную живую лиану, набросившуюся на незваных гостей, Элияр срубил ее мечом. Растение упало, высохло и рассыпалось в прах.
— Тебе стоит передохнуть, — сказал Киран, заметив пот на его лице. — Смертным тяжело...
— Заткнись, — бросил Хан. Его ветер сдул ядовитых насекомых, а магия Кирана тут же сожгла их.
— На самом деле мы совершает большой грех, — не унимался Покровитель. — Ашер...
— ...давно забыл об этом месте, — раздраженно продолжил за него Хан, — как и об этом мире. Какое дело ему до того, сколько веток я срублю? Хватит поучать меня. Если не нравится, можешь возвращаться.
Киран промолчал, тихо вздыхая. Он думал о том, что подобные перепалки ожидали бы их каждый день, заключи они священный контракт. Спорить с Найтом было гораздо приятнее.
Наконец маг ветра остановился. Перед ними раскинулся прекрасный пейзаж: небольшое озеро, окруженное низко склонившимися плакучими ивами, было зятянуто туманом. На поверхности воды мерцали неизвестные цветы с заостренными лепестками. Тишину не нарушал ни шум ветра в листве, ни жужжание насекомых. Один только вид этого озера навевал сонливость.
Хан широко зевнул:
— Что это?
— Думаю, озеро иллюзий. Я читал о нем. Где-то здесь должен быть и иллюзорный массив.
— Сможешь его найти?
Киран не был уверен, но ему пришлось кивнуть.
— Тогда я подожду здесь. — Хан сел на мягкую траву у самой воды, навалившись спиной на ствол ивы. — Поторопись.
Киран уже привычным способом начал прощупывать каждый сантиметр пространства своей аурой, а Хан устало прикрыл глаза. Ничего ведь не случится, если он хоть немного отдохнет, иначе, казалось, его тело не выдержит, и он просто рухнет посреди дороги.
Позволив себе посидеть так минут десять, Элияр открыл глаза и окликнул своего временного напарника:
— Эй, Киран.
В тумане его голос звучал глухо. Никто не ответил.
— Куда ты подевался?
Его спутник будто растворился в белой мгле. Похоже, это была очередная ловушка. Нужно как можно скорее выбираться.
Туман лениво перекатывался подобно кучевым облакам и вскоре стал таким густым, что даже иву в двух шагах от той, рядом с которой стоял Хан, было невозможно разглядеть. Вдруг в белой завесе мелькнул какой-то силуэт. Элияр нахмурился, всматриваясь в туман, и вытащил меч.
На этот раз что-то яркое показалось справа. Бастард повернулся в руке северянина, кончиком разрезая завесу, словно тонкий тюль, но она тут же соединилась и стала еще плотнее.
Похоже, это и был массив иллюзий.
Хан пошел, как он думал, вдоль озера, намереваясь отыскать выход или Кирана.
В тишине в голову стали лезть тревожные мысли, которые он до этого подавлял. Он понятия не имел, как Покровители добиваются правды от обвиняемых в суде, а также что ждет Найта, если его признают виновным в заговоре с Мартином.
Хан не питал иллюзий относительно своей силы, хотя и разыгрывал уверенность перед всеми. Один маленький смертный — кто он перед толпой Покровителей? Даже с Кираном мало шансов вырвать Найта из их когтей. Где его держат, как с ним обращаются, в каком он состоянии... Что будет, если они опоздают? Вряд ли без Лейсан найдется кто-то, кто захочет заступиться за демона с Черничной горы.
Хан помотал головой, пытаясь прогнать навязчивые мысли, сопровождавшиеся страшными картинами событий, которые еще не произошли. С трудом парню удалось отвлечься и сосредоточиться на тумане, который расступался перед ним и смыкался за спиной. Впереди снова появился силуэт и стал приближаться, выделяясь ярким пятном. Вскоре перед ошарашенным Элияром стоял целый и невредимый Найт.
— Что ты тут делаешь?! — Юноша был не менее удивлен внезапной встрече и подскочил, схватив Хана за руку, из которой выпал меч. — Ты должен был остаться в Арконе и ждать! Зачем ты пошел за мной?!
Замешательство на лице Посланника сменилось гневом.
— Серьезно, твою мать?! — перехватив руку Найта и крепко сжав запястье, выкрикнул он. — Между прочим, ты пропал! Что еще мне оставалось делать, а?!
— Не идти за мной! — Найт не пытался выдернуть руку, но смотрел с раздражением. — Видишь же: все в порядке!
— Да у тебя всегда все в порядке! И вообще, какого демона ты забыл в Ашерском лесу? Разве тебя не потащили во дворец?
— Я сам не понимаю, как здесь оказался. Это место очень странное. Ты слышишь их?
— Кого?
— Голоса. Вот! Слышал сейчас?
Хан действительно ничего не слышал, кроме их двоих. Может, у демона с Черничной горы поехала крыша? Но это неважно. Он вцепился в Найта, боясь, что тот исчезнет так же неожиданно, как появился.
— Я не понимаю, о чем ты.
Черные глаза странно блеснули.
— Страх, — опасливо оглядываясь, прошептал Найт. — Они говорят, что здесь обитает мой страх. Ты видел что-то странное?
— Из странного — только туман и тебя. — Хан нахмурился, разглядывая человека перед собой. — А почему ты так одет?
Найт вопросительно посмотрел на него, вздернув бровь.
Хан пояснил:
— Ты ведь не носишь такое.
И правда, демон с Черничной горы, который всегда одевался в черное и лишь из необходимости брал вещи Хана или Вариана, пришел в ярко-красной рубашке. Вроде бы просто рубашка из какого-то легкого материала, но было в ней что-то очень неправильное, словно ткань насквозь пропиталась кровью. И никакой верхней одежды. Разве ему не холодно?
Найт растерянно и как-то виновато улыбнулся:
— Я ведь всегда так хожу.
— Что за бред ты несешь?
— Почему ты так говоришь? Ты опять мне не веришь? Но это правда!
Укрепившись в своих подозрениях, Хан крепче сжал его запястье:
— Найт, что здесь происходит?
Покровитель вырвал руку и с обидой посмотрел на мужчину.
— Не надо было тебе приходить, — тихо сказал он. — Все из-за тебя. Всегда из-за тебя...
Сердце Хана кольнуло. Он сглотнул и провел тыльной стороной ладони по покрывшемуся испариной лбу. Хотя в тумане изначально было довольно влажно и душно, так вспотел он только сейчас.
— Найт, давай попробуем поискать выход из массива. Потом будешь злиться, а сейчас не время. Если ты мною не доволен, я все выслушаю.
— Нет! — лицо юноши болезненно исказилось, как будто слова другого ранили его.
Найт стал быстро расстегивать рубашку. У Хана перехватило дыхание, когда он увидел, что под ней.
Порезы от меча, глубокие царапины от когтей, десятки синяков и ссадин покрывали белую кожу. Но самой ужасной была рана в области сердца, из которой с каждым его ударом сочилась кровь. Ни одного живого места!
Теперь Хан понял, что красная рубашка на самом деле насквозь мокрая и пахнет кровью.
Руки сами потянулись и сорвали ее с плеч Покровителя, бросая на землю, словно ядовитую змею.
— Что случилось?!
— Все в порядке. — Найт улыбнулся, и из его рта потекла кровь. Он рухнул прямо на Хана.
— Найт! — вскрикнул тот, подхватывая его и оседая на землю. — Да что с тобой случилось? Почему кровь не останавливается? Почему ничего не заживает?
Продолжая улыбаться, Найт выдохнул:
— Мне... больно.
— Ты же не можешь умереть, да? Это сделали старейшины? Скажи мне — я убью того, кто это сделал!
— Ты. Это... сделал ты.
Взгляд Хана метался от белого как полотно лица к ранам и обратно. Кровь залила все вокруг, окрасив даже туман в красный цвет.
Невозможно! Как он мог такое сделать?! Он ни за что бы не стал!
Хан стиснул зубы, скинул на землю куртку и принялся рвать свою кофту на куски, чтобы перевязать раны, но ткань пропитывалась кровью, а та не останавливалась. Из горла Найта вырывались хрипы.
Элияр в отчаянии схватился за голову. Будь здесь Аури, она бы смогла что-то сделать, а он абсолютно бесполезен! И ведь это правда, что каждый раз Найт страдал из-за него. Исцелял и защищал его, как только мог. И все эти раны Хан уже видел. Все, кроме дыры в области сердца.
Хрипы постепенно стихали. Юноша делал вдохи все реже и реже, кровь текла все быстрее.
— Не закрывай глаза! — взмолился Хан, склонившись над своим Покровителем. — Посмотри на меня. Ты же говорил, что бессмертный, так какого хрена ты умираешь, а?! Ты обманул меня? Скажи, ты меня обманул?
— Ч-ш-ш, не... надо, — ласковая улыбка не сходила с сухих губ, по которым текла кровь, а угольные глаза все еще мерцали жизнью. Рука, которую Хан держал в своей, была теплой. — Это не в первый... раз. Все будет хорошо...
— Ничего не хорошо! — рявкнул Хан, как будто его злость могла остановить неизбежное. — Хватит говорить мне, что все хорошо! Хватит мне врать! Хочешь, чтобы я вернул тебя на Черничную гору? Это не твоя война, тебе не нужно спасать Север вместе со мной. Ты вернешься к своим любимым источникам и книгам, никто больше тебя не потревожит. Только не умирай, ладно? Пожалуйста!
Пушистые ресницы Найта медленно опустились и поднялись. Глаза затуманились, с губ сорвался тихий стон.
Хан до крови прокусил нижнюю губу.
— Это моя вина. Все из-за меня. — Он не замечал, как слезы капают из его глаз. — Прости, прости... Нет, не прощай меня! Ты всегда прощаешь, но не на этот раз! Ненавидь меня, обидься на меня и выскажи все, что обо мне думаешь. Я ведь так виноват... Очень виноват...
Рука, которая крепко сжимала его пальцы, расслабилась и легко выскользнула, упав на траву. Грудь больше не вздымалась, в глазах была пустота. Горящие угли погасли и остыли.
Онемевший Хан смотрел на него, кажется, вечность, ожидая, что вслед за этим рухнет небо. Минуты текли, а он все никак не мог осознать, что только что произошло. Он всматривался в пустую черноту глаз, надеясь увидеть в них искру.
— Мама тоже говорила, что все будет хорошо, — едва слышно произнес Хан, опуская Найта на зеленую траву и ложась рядом с ним. — А потом...
И он разрыдался. Громко и горько. Сжимая зубы и выкрикивая ругательства в туман. Он не плакал так больше трех лет с того самого дня, разделившего его жизнь на «до» и «после». Теперь слезы будто прорвали плотину и лились из глаз, стекая в траву.
Хану казалось, что он может умереть от боли, от расползающейся в груди пустоты. Его снова оставили. Еще один дорогой человек ушел от него и никогда не вернется...
В какой-то момент Хан, похоже, отключился, потому что, открыв глаза, понял, что его кто-то толкает в плечо. Дернувшись, он схватил руку и поднял взгляд на ее владельца.
Киран стоял, склонившись над ним, и обеспокоенно смотрел сверху вниз. Их окружали те же деревья, что и раньше. Рядом был затянутый туманом водоем. А сам Хан по-прежнему сидел, оперевшись на дерево.
Сфокусировав взгляд, он вскочил на ноги и заозирался в поисках следов произошедшего только что, но вокруг был лишь мирный лес. Над озером мерцали призрачные огни, туман постепенно таял. Вернулись даже звуки насекомых и птиц.
— Где он? — хрипло выдохнул Хан, хватая Кирана за одежду. — Ты видел? Скажи мне, где он?
— Успокойся! — Покровитель взял его за плечи и отодвинул от себя. — Нельзя было засыпать. Мы попали в массив иллюзий. Он показывает твой главный страх, чтобы свести с ума. Но все закончилось — я разрушил его. — Киран с минуту всматривался в лицо Хана. — Что с тобой? Ты плохо выглядишь.
— Ты тоже так себе, — оттолкнув Кирана, фыркнул тот и провел пальцами по щекам, стирая остатки слез. — Что видел ты?
— Там... — глаза Кирана потемнели. — Гибель Севера. Все наши Покровители убиты, а я...
Хан усмехнулся. Какой же этот парень предсказуемый. Даже его страхи очевидны.
— Я понимаю — ты волнуешься, но... Ты ведь даже сознание потерял, понимаешь? Что случилось с тобой в массиве?
Хан открыл рот. Сказать ли Кирану, что он видел Найта? В любом случае, если то была лишь иллюзия, это значит, что им надо поторопиться, если он не хочет увидеть ее, воплощенную в реальность.
— Мой страх — ты же сам сказал, — отмахнулся лучник, прилаживая к поясу меч и поднимая с земли сумку с вещами. — Я уже в норме. Идем.
Но не прошли они и ста шагов, как из-за деревьев впереди показался высокий мужчина в белой форме. За его спиной висели парные мечи, а на бедре покачивалась связка каких-то ключей разных форм и размеров.
— Рен? — удивился Киран. Но стоит отдать ему должное — он не растерялся и приготовился к бою. Хан тоже вынул меч и встал в стойку.
— Нашел. — Названный Реном мужчина покачал головой. — Не стоит беспокоиться. Я здесь не для того, чтобы драться. Пришлось искать вас всю ночь, пока не сработал массив иллюзий и не отправил сигнал. — Он щелкнул пальцем по связке ключей. — Я хочу помочь.
Киран последовал его совету, но Хан не стал убирать меч.
— Кто ты? — спросил он, пристально рассматривая белую форму, рукояти мечей, торчащие из-за плеч, и серые крылья.
— Это Рен, он страж во дворце Совета и... — Киран сложил руки на груди. — А что ты тут забыл? Разве стражи сейчас не должны бдительно охранять кое-кого?
Заметив, как дернулся Хан после этих слов, Рен поспешил заверить:
— С твоим Покровителем все нормально, но это не надолго, если не успеете к закату.
— К закату? — лицо Кирана вытянулось. — Ты что, хочешь сказать, что его... как высшего демона?!
Рен кивнул.
Покровитель Севера издал низкий рык, молния сорвалась с его пальцев и с хлопком ударила в землю, подпалив небольшой участок травы.
Хан сжал рукоять меча:
— Что это значит?
— Тебе нет нужды знать, — качнул головой Рен. — Главное — успеть.
— Я сам решу, что мне надо знать! Говори!
— Как угодно. Во времена Великой войны был обычай судить высших демонов под солнцем и лунами, то есть на закате. Из них вытягивали темную энергию с помощью особого заклинания и собирали в артефакте. Никто после этого не выжил.
Киран и Хан переглянулись. Посланник до скрипа сжал зубы.
— Это все Эйден, да? — мрачно произнес Киран. — Я понял, что он что-то скрывает. Вообще подозрительно, что он имеет такое влияние. А еще я нашел одну книгу... Рен, он ведь не исполнил желание: не убил последнего дракона?
— Как ты пришел к такому выводу?
— Сила Эйдена слишком велика. К тому же общеизвестная дата вымирания драконов не совпадает с датой из одной шаманской книги, где о битве с драконом вообще не упоминается. Я уверен, что все эти годы он лгал: на самом деле тот дракон еще жив и не он был бедствием Харсана. Ты служишь в страже очень давно, ты ведь знаешь об этом, верно?
Рен удивленно вскинул брови и кивнул:
— Да, ты прав. Почему-то его желание не исполнено до сих пор, но тогда он действительно убил дракона.
— И кое-кого еще?
— Хм. Верно.
— Значит, я прав: Найт не единственный!
Хан, сжимавший кулак до такой степени, что ногти врезались в кожу, встрепенулся:
— О чем ты?
— Есть легенда о чернокрылых Покровителях, — объяснил Киран. — В ней сказано, что один из них погиб в Харсане, а второй ушел на Север. Думаю, это Эйден убил первого.
Под его вопросительным взглядом Рен кивнул.
Элияр не понимал:
— При чем тут Найт?
— Что могли подумать о нем старейшины, учитывая эту историю? По их мнению, Найт может быть так же опасен, как чудовище из Харсана. А тут еще управление армией демонов и черная печать контракта... По-моему, старейшинам плевать на большую часть того, что происходит в мире, но они хорошо оберегают свои секреты и опасаются Мартина. — Киран повернулся к стражу. — Рен, я не могу полностью тебе доверять, но ты единственный, кто может провести нас во дворец как можно быстрее. Пожалуйста, помоги.
— Именно за этим я и пришел. — Рен кивнул. — Однако я могу лишь помочь проникнуть во дворец, но дальше вам придется действовать самим. В конце концов, оказываться на месте юноши я не собираюсь. Вы согласны, господа?
Оба не сговариваясь кивнули.
Рен снял с пояса связку ключей:
— Все они от массивов и ловушек, с их помощью мы быстро пройдем через лес. Не отставайте и делайте все, что я говорю. А, и меч уже можно вернуть в ножны, Посланник.
Хан сделал, как он сказал.
Со стражем они сильно ускорились. Но даже так солнце прошло уже больше половины пути. До заката оставалось лишь несколько часов. Элияр становился все нетерпеливее. Он смотрел то на небо, то на хмурого Кирана, то на Рена, шагающего впереди. В это время он понимал тревогу Найта, когда тот день и ночь мчался, чтобы спасти друзей от волков. А ведь он был тогда совсем один.
— К сожалению, дорога в одну и в другую сторону занимает разное время, — сказал Рен. — Но мы уже близко.
И правда, впереди показались шпили и белые стены величественного дворца. Каким-то образом путь через лес, пролегавший по равнине, привел в гору. Зеленое море деревьев колыхалось внизу, а солнце над ним пылало ярко-оранжевым.
— Должно быть, уже все, — пробормотал Рен, щурясь на светило.
Хан страшно посмотрел на него:
— Что значит «все»?!
— Его увели из камеры. Вам придется пробиваться. Я проведу вас по туннелю наверх, но дальше много стражи. Даже с заклинанием невидимости вас обнаружат. — Рен указал на большое дерево Ашера с темно-зелеными блестящими листьями, напоминавшими перья птиц. — Туда.
В дереве обнаружился тайный проход, открывающийся заклинанием, а за ним — длинный коридор, подсвеченный редкими вкраплениями магических камней прямо в горной породе.
Рен вел их по лестницам, через многочисленные залы с несколькими поворотами, под сталактитами и по каменным мостикам, пересекавшим ручьи с прозрачной водой. В конце концов стены туннеля кончились, сменившись кладкой из больших прямоугольных блоков. Страж толкнул дверь, и втроем они вышли из... зеркала!
— По этим коридорам почти никто не ходит. Вам, господа, нужно на три этажа выше, в западную часть.
— Зал Правосудия? — уточнил Киран.
— Верно.
— Я знаю где это. Спасибо.
За время, проведенное с Реном, Хан заметил, что его лицо было вечно серьезным, и никакие другие эмоции не касались ни его глаз, ни рта. Серые крылья были того же цвета, что и глаза. Но в этот раз он впервые едва заметно улыбнулся и ушел в противоположную сторону, не сказав больше ни слова.
Хан вынул меч с рукоятью из драконьей кости и направил в клинок энергию:
— Идем.
Теперь Посланника и Покровителя разделяли лишь несколько стен и лестниц.

Глава 62. Суд

Ближе к закату, позволив демону с Черничной горы выпить немного воды и умыть лицо, его привели в зал Правосудия, который имел выход на огромный балкон, окруженный несколькими защитными массивами. Массивные колонны поддерживали потолок, а впереди располагалось возвышение для старейшин с четырьмя каменными тронами. Этот зал словно высекли целиком из камня и украсили совсем чуть-чуть, зато придали ему устрашающий и величественный вид с помощью множества барельефов с изображениями битв и четырех больших статуй богов-создателей, которые были похожи на судий с суровыми лицами. А напротив них стояли не менее суровые старейшины.
Найт бросил мрачный взгляд на солнце. Мысль о том, что такую смерть, наверное, можно считать даже почетной, лишь мелькнула в усталом сознании, ведь все его существо наполнилось негодованием, когда он увидел печать удержания на полу.
«Да за кого вы меня принимаете?! Было бы чудом, освободись я хотя бы из этих оков!»
Под взглядами полутора сотен Покровителей, стоявших по обе стороны зала, двое стражей провели его к печати и толкнули на пол. Скованные руки удержали Найта от удара лицом. Во дворце Совета ему всегда приходилось терпеть нападки и унижения, но скоро все закончится.
Неожиданно оковы сняли. Запертая темная аура засуетилась, готовая защищать хозяина, но сразу же была подавлена сияющей цепью, которая выползла из центра сдерживающей печати и обвилась вокруг запястий Найта. На мгновение ему привиделся залитый кровью стол и медный запах.
«Нет, не хочу! Пожалуйста, хватит!»
Он дернул цепь, но при всем желании не смог бы подняться с колен. Сердце бешено стучало, пытаясь сломать свою костяную клетку. Пот со лба попал в глаза и защипал. Крепко сжатые в кулаки руки тряслись. Фантомный холод терзал вены, приближаясь к груди. Найту мерещился черный кинжал, опускающийся на его пальцы. Он стиснул зубы, прогоняя наваждение.
«Я не буду показывать им, что боюсь, не позволю Эйдену сломать меня, — твердил себе Найт. — Смотрите, сколько влезет. Я не сделал ничего плохого, чтобы оказаться на этом месте».
Он поднял взгляд.
Янтарь встретился с горящими углями. Эйден был одет в белое с красной перевязью, как и на всех официальных мероприятиях. Ни единого пятнышка, ни единой складки. Идеальный Покровитель, имеющий полное право судить о чьей-то жизни или смерти.
Найт был измучен после пыток, тревожного сна и двух дней без еды. Но воспоминания — те светлые моменты, коих было в его короткой жизни не так уж и много — придавали ему сил.
Толпа за спиной гудела. Солнце окрасило зал Правосудия в яркие цвета заката.
— Объявляю суд открытым, — провозгласила Каррин. Как Покровительница, противостоящая демонам вот уже две тысячи лет, она с самого начала Великой войны вела суды над ними. — В горах, созданных Резарионом, перед лесом Ашера, у воды, пролитой на землю Мариной, и под небом Этери, что воздвигла этот дворец, да будет суд справедлив и беспристрастен. Пусть каждый поклянется говорить только правду.
Все Покровители в зале опустились на одно колено, плотно сложив крылья. По взмаху руки Каррин они поднялись.
— Я выдвигаю первое обвинение. Пока я отсутствовала по важному делу на другом континенте, Найт пробрался в Аркон и, вопреки приказу Совета, раскрыл свою личность, заявив, что он Второй Покровитель Севера. — Опустив строгий взгляд на юношу, она обратилась к нему: — Согласен ли ты с моими словами?
Заговорив, Найт не узнал собственный голос, сделавшийся ужасно хриплым:
— Не согласен. Люди сами назвали меня Вторым Покровителем Севера... и Аркона.
Божества в зале зашептались, обсуждая неслыханную дерзость.
Каррин подавила желание выругаться и спросила:
— Что же ты такого сделал, что заслужил их уважение?
— Заставил отступить войско демонов.
Эти слова вызвали изумленные вздохи и перешептывания.
— Что ж, похвально. — Каррин хмыкнула и обратилась к одному из стражей: — Покажите доказательство.
Найт нахмурился. Разве мог кто-то, кроме самих участников битвы, подтвердить это? Но через минуту он увидел на проекции магического камня самого себя и тысячу демонов под крепостными стенами.
— Запись сделана жителями замка, которые и предоставили ее, когда сегодня утром я посетила Аркон. Проверка показала ее подлинность. Итак, объясни, откуда у тебя эта сила?
— Я не знаю.
— Ты не знаешь ее происхождение?
— Так и есть.
— Хорошо. Сибилла, вы можете подтвердить, что энергия Найта совпадает с аурой высшего демона?
С неизменной улыбкой женщина кивнула:
— Да, подтверждаю.
— Правда, что в первую встречу с ним вы также обнаружили это?
— Да.
Шум снова поднялся в зале, но Каррин остановила его повелительным жестом:
— Тогда объясните, почему вы посчитали его неопасным.
— Аура была крайне слабой. К тому же у демонов, как известно, не может быть таких крыльев, поэтому Совет признал в Найте необычного Покровителя.
— Есть ли тот, кто поручился за него?
— Лейсан из Джейриа.
— Есть ли в зале хранительница Лейсан?
Разумеется, никто не отозвался, потому что ей и Кирану запретили пользоваться камнем-порталом. Они просто не могли быть здесь. А Найт мог только догадываться, кто закрыл доступ к порталу и закрыл ли вообще. Может, Киран просто плюнул на все, решив остаться единственным Покровителем Севера, но Лейсан... Она бы пришла ради него. Обязательно.
Найт подумал, что это даже хорошо. Ее могли обвинить в помощи ему и тоже судить, а для своей названной сестры он такого не хотел.
Выдержав паузу, Каррин многозначительно кивнула, как бы говоря: «Твоя защитница тебя бросила, чего и следовало ожидать».
— Итак, раз Лейсан не явилась и не может дать показания в защиту своего подопечного, мы продолжим суд. Следующее обвинение — печать священного контракта. Покажите.
Страж, державший камень из Аркона, достал другой и продемонстрировал скопированное с руки Найта изображение. Никаких комментариев не потребовалось. Покровители закономерно сравнили его с печатью Мартина и снова зашумели.
— Он заодно с Крейном!
— Именно! Разве это не лучшее доказательство?
— Кто такой этот Хан?
— Предатель, кто же еще!
— И где он? Струсил явиться на суд?
— Участь людей, заключивших договор с демоном — смерть. Естественно, он не пришел.
— Итак, Найт, — снова заговорила Каррин, успокоив толпу. — Правда ли то, что ты заключил контракт с человеком?
— Да.
— И что ты поставил печать без его на то согласия?
— Да... — тихо выдохнул Найт.
— Твой Посланник желал расторгнуть контракт. Это правда?
— Правда.
— Как тебе удалось заключить его?
— Я не знаю.
— Ложь. Если желание потенциального Посланника и Покровителя, созданного для его исполнения, совпадают, то контракт заключается по обоюдному согласию. Заклинание у каждого Покровителя свое и известно ему с рождения. Спрошу снова: как ты смог без согласия Хана заключить с ним контракт?
— Я же сказал: это была случайность.
Кто-то в зале рассмеялся, и вскоре хохотали почти все.
— Случайно то, случайно это. Может, ты еще и появился случайно?
— Как нелепо! Мог бы придумать что поумней!
— Мальчишке захотелось внимания, вот и связался с демонами и Мартином, а те научили плохому. Очевидный и подлый обман! И что, если крылья отличаются? В остальном он — настоящей демон, значит, его надо казнить!
— Под солнцем и лунами!
Смех перешел в обвинительные реплики и крики. Их вновь пресекла судья.
— Что ж, раз так, — сказала она, — давайте спросим Ноэ. Уважаемый старейшина, ваши глаза — небо над Севером, нет ничего, что не укрылось бы от вашего взлра. Был ли за всю историю хоть один случай, когда контракт заключался сам по себе?
— Не было, — ответил Ноэ. Найту показалось, что он немного сожалел о сказанном, но разве такое возможно?
— Вы это слышали! — Каррин указала на юношу. — Ты лжешь! Так стоит ли нам и дальше слушать твои бредни? Я вызываю свидетеля — старейшину Эйдена.
Он вышел вперед, гордый, словно победитель, и заговорил, высоко подняв голову:
— Всем вам известна моя история как Покровителя Харсана, убившего последнего черного дракона, который сошел с ума и погубил множество людских жизней. Однако лишь единицы знают о том, что старейшины тогда решили скрыть. Пришло время поведать подлинную историю ради будущего континента и всего созданного четырьмя богами мира.

        
      

        Оплавленный песок похрустывал под ногами Эйдена. На десять километров вокруг не осталось ни одного растения, и повсюду летал пепел. Некоторые скалы обрушились, острые камни торчали, как гигантские клыки. Вся гора походила на пасть монстра, из которой вырывался дым и огонь.
      

        Руки и крылья Эйдена были в крови дракона, которого он только что убил. На удивление, это злобное существо оказалось не только сумасшедшим, но еще и слабым и бездумно кидалось в атаку. Молодой Покровитель не ожидал столь легкой победы.
      

        Груда обгоревшей плоти и костей все еще тлела и источала смрад. Черная чешуя потрескалась, и из трещин сочилась кровь.
      

        «И почему когда-то их считали красивыми и мудрыми? — размышлял Эйден, вытирая сажу с лица. — Неудивительно, что они вымерли».
      

        Он собирался проверить пещеру, где жил дракон, а потом отправиться в Дахад, чтобы рассказать смертным о своей победе. Но вдруг его крыльев коснулся легкий ветерок. Эйден даже не успел обернуться, как его прижали к земле, пробив им в породе приличную яму и подняв тучу пепла и пыли.
      

        Покровитель ощутил, как все его кости с треском ломаются и впиваются в плоть, а затем на некоторое время потерял сознание.
      

        Очнувшись, он кое-как поднял свое восстановившееся тело и увидел прямо перед носом пару черных сапог. Эйден вскинул голову и с ненавистью уставился на мужчину, чье лицо выражало бесконечную скуку. Взглянув на Покровителя черными глазами, он лениво перебросил завесу невероятно длинных чернильных волос, блестящих, словно атлас, через плечо. Бледный и худой, он был одет в какое-то тряпье и плащ, а за спиной у него красовалась пара огромных черных крыльев.
      

        Вскочив на ноги, Эйден тут же собрал в ладонях пламя:
      

        — Как ты посмел ударить меня в спину?! Хочешь умереть, демон?
      

        Мужчина, сидевший на камне, закинув ногу на ногу, вздохнул, как старик, и сухо проговорил:
      

        — Мои крылья такие же, как у тебя, — его голос напоминал шум ветра в пещере — низкий и пронизывающий до костей, но все же красивый.
      

        Изумленный Эйден обнаружил, что его слова — чистая правда. Но разве бывают чернокрылые Покровители? И почему он ни с того ни с сего напал? Или это был не он?
      

        — Кто ты такой и что тебе надо?
      

        — У меня нет имени. — Мужчина указал подбородком на мертвого дракона. — Он должен был дать его, но не дал.
      

        Эйден не мог в это поверить:
      

        — Ты создан по желанию дракона?
      

        Безымянный Покровитель в ответ утвердительно промычал.
      

        — Но только люди...
      

        — Как видишь, не только. Правда, чтобы исполнить его желание, мне пришлось ждать пять сотен лет под этой горой.
      

        — Какое желание?
      

        Мужчина указал в сторону Харсана и окинул равнодушным взглядом пепелище.
      

        — Все ошибались, — сказал он. — Города и деревни жег я, а у моего создателя уже давно нет сил на нечто подобное. Впрочем, ты сам в этом убедился. Не смотри так, я лишь выполнял свое предназначение. За пятьсот лет людьми было убито много драконов, и все они желали одного — спасения и мести. Они ненавидели смертных и любили друг друга. — Он зажег черный огонек на ладони и стал играть с ним, делая больше и меньше, заставляя изгибаться и принимать разные формы. — Пока моя сила росла, они слабели, но не хотели убивать людей. В конце концов у него, — чернокрылый указал на дракона, — ничего не осталось.
      

        — Какой смысл нападать на людей? — в гневе вскричал Эйден. — Все кончено, а те, кто был виновен, уже давно мертвы!
      

        Безымянный проигновировал его вопрос и спросил сам:
      

        — Как думаешь, какое наследие может получить Покровитель, рожденный по желанию древнего дракона?
      

        — Какое мне до этого дело!
      

        — Я знаю слишком много и ничего не чувствую. Мне безразличны красоты мира, книги и музыка. Мне не нужна любовь. Я поступил ужасно, потому что кто-то поступал так же на протяжении сотен лет. Сначала я тоже ненавидел, но теперь не понимаю, какой во всем этом смысл. Нанависть... бесполезна. Понимаешь ли, я ничего не хочу. Мне нечего предложить миру, а ему нечего предложить мне. — Изучая собеседника спокойным взглядом из-под полуопущенных ресниц, он склонил голову набок и спросил: — А чего хочешь ты?
      

        Эйден раздумывал лишь секунду и честно ответил:
      

        — Власти, уважения. Стать героем, чтобы мое имя с благодарностью и восхищением произносили даже через тысячу лет. Разве не этого хотят все?
      

        — Возможно. А зачем?
      

        — Как это зачем?
      

        Безымянный хмыкнул и внезапно улыбнулся.
      

        — Теперь я понимаю... Что ж, все, что хотел, я спросил и рассказал. А сейчас давай сразимся. — Он встал, расправив крылья. Его волосы кончиками касались земли. — Давай закончим одну историю и создадим другую. Я хочу знать, на что способны подобные тебе
      

        Молодой Покровитель с радостью согласился.
      

        Два пламени — черное и рыжее — встретились в дикой пляске. Безымянный оказался гораздо сильнее дракона — Эйден едва мог ему противостоять. Но он, казалось, сражался в полсилы, словно играя с ребенком. В нем не ощущалось желания победить, его черные глаза не выражали ни злости, ни печали. Они, видевшие всю жизнь лишь боль и страдания, были пусты и бездонны, в них плескалась безмятежная тьма.
      

        В конце концов он просто сдался и позволил Эйдену нанести удар, превосходящий по силе все предыдущие. Улыбка вновь упала на его губы, как луч солнца, и соскользнула в пустоту.
      

        — Ты могущественный Покровитель и теперь, как и хотел, станешь великим героем. Но однажды кто-то отберет твои власть и уважение, оставив тебя с одними сожалениями.
      

        — Это что, — губы Эйдена скривились в немного нервной усмешке, — твое пророчество? Пытаешься предсказать мое будущее?
      

        — Лишь говорю очевидные вещи. И разве не это в конце концов получают все?
      

        Эйден был вымотан и не желал раздумывать над последними словами чудовища. Он сжег до тла его и драконье тело и полетел, как и собирался, в Дахад. А по дороге оттуда во дворец Совета вдруг осознал, что печать контракта не исчезла с ладони.
      

        Он убил дракона и созданную им тварь, но желание не исполнилось. Он стал почитаемым повсюду Покровителем, но печать осталась. Он занял место старейшины, но все еще не понимал причины своей неудачи. Прошла тысяча лет — Эйден по-прежнему был связан контрактом с человеком.
      

        А потом он вновь увидел эти черные крылья и глаза.
      

        
      
Конечно, Покровителям Огнедышащий старейшина рассказал немного другую историю.
Бросая в сторону Найта опасливые взгляды, все сходились во мнении, что его следует убить. Будь то люди или бессмертные, они все боятся того, чего не понимают.
На что еще способен этот юноша? В какое чудовище он может превратиться, если позволить ему жить? Лучше избавиться от скверны, пока она не набрала силу и не расползлась по миру, ведь кто будет решать эту проблему после? Не смертные же, что, словно невинные младенцы, поверили лживым речам. Они невежественные и слабые. Что с них взять? В момент, когда их мир рушится, они готовы цепляться за каждую соломинку, хвататься за гнилую веревку. Чувство ответственности за судьбы мира было вплавлено в кровь каждого божества так же, как и ненависть к демоном. Кто прав, кто виноват, можно было судить, когда речь шла о людях, а демон должен быть наказан руками Покровителей, другого варианта нет.
Страшная правда обрушилась на всех, словно сошедший с Великого хребта ледник. Сердца ожесточились даже у тех, кому до сих пор было жаль худенького юношу, опустившего голову и плечи в центре сдерживающей печати. Зло может притворяться слабым, внушая доверие и вводя в заблуждение отзывчивые и благородные сердца. Это волк в овечьей шкуре, уродливый нарыв, грязное пятно на чистых листах божественной истории. Избавиться от него — их долг!
Многие Покровители никогда не чувствовали боли, не ведали страха. Они были именно такими, как рассказывалось в легендах: возвышенные создания, парящие высоко в небе и не знающие преград. Война с демонами закончилась давно, многие из них были рождены уже после, а те, кто сражался тогда и победил, помнили и боль, и гибель товарищей, и цену победы. А сейчас, кажется, все шло к повторению тех событий.
— Подумать только, что темная тварь скрывалась среди нас...
— Старейшины хранили тайну, чтобы никто не попытался вновь создать такое чудовище.
— Как и белые, черные драконы совершили огромную ошибку! Их раса заслужила свою участь!
— Он опасен! Еще пара сотен лет — и во что он может превратиться? Нельзя допустить трагедии в Харсане! С его аурой он может в будущем стереть с лица континента весь Север!
— Уверен, его создали в Крейне, как-то прознав об истории с драконами. Он марионетка Мартина! Нужно найти его Посланника и тоже убить!
Вперед выступил Виктор.
— Старейшины, я хочу взять поиски Хана Элияра на себя, — бросив острый взгляд на спину в черном пальто, заявил он. — Это моя обязанность как Покровителя Ризы.
Каррин одобрительно кивнула, а остальные выразили свое согласие молчанием.
Эйден, насмешливо глядя на Найта, негромко щелкнул языком и прошептал с ядом в голосе:
— К моему огромному сожалению, ты уже не увидишь, что произойдет с твоим Посланником.
Найт смотрел на него пустыми глазами. В груди словно застрял кинжал, наполненный темной энергией, и холодом выжигал его нутро, оставляя лишь трескающийся лед и пустоту. Он почти ничего не чувствовал, кроме усталости.
Зачем ненавидеть Эйдена? Не лучше ли подумать о чем-то хорошем, чтобы последние минуты не были наполнены кошмаром. Пусть все и считают его чудовищем, но он не умрет, как чудовище. Пусть весь мир будет против него, но Найт не станет его ненавидеть.
У Кирана было достаточно сил, чтобы защитить и спрятать Хана, а у того была цель всей жизни, от которой он не отступится. Когда печать исчезнет, и их связь разорвется, постепенно все поймут, что Хан не плохой человек и готов посвятить Северу всю свою жизнь. Лишь бы только он не пытался отстоять никому не нужную справедливость. В мире нет справедливости. Или Найт просто никогда ее не встречал.
Солнце и тени от колонн разбили зал на участки рыжего света и фиолетовой тени, луны наконец-то появились на синем небе. Печать удержания сияла так ярко, словно не ослабевший Найт сидел в ее центре, а чудовище из Харсана ожило и прилетело сюда, заняв его место.
Все во дворце ошибались. Они так сильно ошибались, но у Найта не было доказательств, не было прошлого и будущего, не было ничего.
Он заглянул в глаза Эйдена и выдавил улыбку, такую же, как во время пыток, — непокорную и яркую улыбку демона с Черничной горы.
У него уже давно имелась одна догадка. Это был последний шанс подтвердить ее.
— Ты ненавидишь моего Посланника, — его голос был хриплым и тихим, но Эйден слышал, — а я с твоей нашел общий язык.
Янтарь в расширившихся от изумлении глазах мужчины угрожающе вспыхнул.
Губы Найта беззвучно зашевелились, складывая три слога в хорошо знакомое им обоим имя: Э-лис-те.
— Ты!..
Догадка подтвердилась!
Эйден зыркнул так, словно собирался сжечь демона с Черничной горы на месте, но не он руководил судом. Переведя взгляд на шумящую толпу, он с жаром проговорил:
— Как свидетель, старейшина Совета и участник тех событий я заявляю, что это существо перед вами надо казнить!
Зал Правосудия взорвался криками: «Казнить! Казнить! Под солнцем и лунами! Убить чудовище! Смерть ему!»
Они неистовствовали за спиной Найта, их ауры создавали эффект, будто на плечи давит тяжелый камень, но юноша лишь улыбнулся уголком рта и закрыл глаза. После раскрытия тайны не оставалось сомнений, что этот суд ни что иное, как демонстравия власти.
К сожалению, вопросы, два года роившиеся в голове Найта, так и останутся без ответов. Неважно, кто он, неважно, кто его создал, неважно, что он чувствует. Он — лишь черточка на страницах огромной книги бытия. Лишняя запятая.
— Тишина! — прогремел голос Каррин у него над головой. — Суд выносит решение. — Она по очереди взглянула в глаза трем другим старейшинам и, получив их согласие в виде короткого кивка, снова заговорила: — Найт, ты слышал все обвинения в твою сторону. Есть ли тебе, что сказать в свое оправдание?
Закусив губу, юноша молча покачал головой.
— Хорошо. Тогда я приговариваю лжеца, обманувшего смертных, заключившего незаконный контракт с человеком, посмевшего объявить себя Вторым Покровителем Севера и Аркона, а также обладающего аурой высшего демона, рожденного из ненависти и самовольно взявшего себе имя демона с Черничной горы Найта к казни под солнцем и лунами. Да увидят боги-создатели Резарион, Ашер, Марина и наша мать Этери справедливость Покровителей, и да познает виновный кару за свои грехи!
Она подняла перед собой руку, и над ней вспыхнула алая печать.
Найт почувствовал, как с его запястий спала цепь, и в изумлении распахнул глаза. На короткое мгновение он был свободен, но в ту же секунду две печати появились вокруг его запястий, словно браслеты, и потянули их стороны. Стоя на коленях с разведенными руками, Найт поднял взгляд на Каррин, читающую заклинание. Ее ладонь была направлена на него, и алый свет вокруг предплечья сиял все ярче.
Один из стражников подошел и передал старейшине черный меч, который она вынула из ножен и вонзила в трещину на полу.
Найт сдышал об этом артефакте от Регина: один из двух мечей, принадлежащих Каррин, который мог бесконечно впитывать темную энергию. Меч, к которому без ножен могла прикасаться только она, и которого боялись все демоны без исключения...
Затмение.
Взглянув раз, Найт уже не мог перестать смотреть на черную рукоять и клинок, похожий на провал в саму Бездну.
Первый круг печати завис перед Каррин. Продолжая читать заклинание на божественном языке, она активировала второй, а когда прозвучала финальная часть, по залу пронеслась волна энергии. Белая вспышка на полу почти ослепила Найта.
— Тьма склонится перед светом, — сказала Каррин, меняя несколько раз положение ладони. — Демон склонится перед Покровителем. Ничто не вечно в этом мире, кроме солнца и лун, что станут свидетелями всего сущего.
Завершенное заклинание опустилось к мечу, и тот издал низкий гул. Между лезкием и большим рисунком на полу протянулась сияющая трещина, над которой лентой заструился черный туман.
Сначала Найт ничего не почувствовал и с широко открытыми глазами наблюдал, как его тело медленно покидает темная аура. Потом в груди появилась тянущая и все усиливающаяся боль, через пару минут превратившаяся в кинжал рядом с сердцем.
Он знал много видов боли, но эта была другой. Почти такой же, как в последние секунды перед потерей сознания на сторожевой башне. В тот раз он сам потратил много энергии, чуть не умерев, а теперь ее вытягивали силой.
Покровители что-то говорили, но Найт не слышал. Холодный пот бежал по лицу и шее, капал на пол на линии печати, заливался в глаза. У его ауры была своя агония, в которой она билась, пытаясь вернуться в тело хозяина, но притяжение артефакта было сильнее.
С нарастающей болью пришла слабость. Найт повис на браслетах-печатях, тяжело дыша и постанывая. А когда стало казаться, будто грудную клетку вскрывают, вынимая ребра одно за другим, он закричал.

        
      
Дворец Совета был именно таким, каким его представлял Хан: слишком прекрасным и величественным, светлым и чистым. Казалось невозможным, чтобы здесь кого-то мучили. Но в тот момент, когда они с Кираном ворвались через высокие двери, из зала впереди раздался крик.
Хан словно наткнулся на меч, пронзивший его насквозь. Ужас и ярость были такими сильными, что, казалось, он потеряет рассудок. Связующая нить с болью натянулась и грозила порваться.
Ударившая в стражника молния отбросила его далеко по коридору в сторону зала Правосудия, куда и кинулся Хан, даже не обернувшись и инстинктивно уклонившись от просвистевшего над головой огромного крыла. Киран побежал следом, и они вместе ворвались туда, откуда доносился еще один мучительный крик.
Сердце Элияра сжалось, когда он увидел полный зал Покровителей, старейшин на возвышении в конце и дрожащую спину Найта, на коленях стоящего в центре огромной печати. Его крих перешел в хрип и стон, а божества почти одновременно повернули головы на шум и отчаянный вопль Хана.
— Прекратите! — Не глядя ни на кого вокруг, он побежал вперед. — Остановитесь, сволочи!
Божества-воины быстро среагировали и атаковали, но смертного прикрывал Киран, вихрем снося всех и вся и вереницей, словно копья, вонзая в пол молнии. Ветер мага был почти так же силен, прокладывая ему дорогу в толпе.
Вход в зал находился сбоку. Хан увидел, как Найт медленно поднял голову. Наполненные болью черные глаза сверкнули, как два уголька, когда он сфокусировал взгляд. Его лицо было белым, и на нем блестели капельки пота и слез, кровь засохла на быстро теряющих цвет волосах, аура стремительно утекала в меч... На пересохших губах вдруг расцвела счастливая улыбка. Даже сияние дворца меркло перед ней.
По губам Найта Хан прочел лишь одно слово: «Пришел».
Верно, он пришел! И он вытащит его отсюда!
— Сволочи! И это у вас называется правосудием? В чем он виноват? В том, что спас людей, рискуя собой? Вы, старые параноики, ничего о нем не знаете!
Хан смел порывом ветра сразу троих стражей и рванул к печати, но в этот момент Эйден взмахнул рукой. Полупрозрачный барьер отделил Найта и старейшин от остальной части зала.
Хан врезался в него, звеня доспехами, и, схватив меч, принялся наносить удары:
— Сука! Ублюдок! Чтоб тебя! Пусти меня!
Он пытался пробиться, но тщетно. Что вообще могло разрушить барьер Эйдена?
Киран отбивался от Виктора, нескольких Покровителей-воинов и от стражей, навалившихся целой толпой. Позволив себе немного отвлечься от череды атак и заслонившись ветром от летящих энергетических мечей, он увидел сияющую стену через весь зал.
— Старейшина Эйден, уберите барьер! Давайте поговорим!
— Смеешь мне указывать?! — по-волчьи оскалился тот. — Недоволен решением Совета? Тогда, может, хочешь занять его место?
Найт осознавал, что ему остатались считанные минуты. Упавшие на лицо волосы побелели, а перед глазами стояла пелена. Он вновь превращался в слабого призрака и, каким-то чудом оставаясь в сознании, твердил про себя одно и то же: «Меня не бросили! Меня не бросили!»
Сибилла с сожалением, которое не ощущала уже очень давно, смотрела на юношу в центре печати. За десять тысяч лет чего и кого она только не повидала. Теперь вот Посланник стоял на коленях перед барьером, умоляя не убивать его Покровителя. Такое странное зрелище. Жаль, что она вряд ли еще увидит подобное.
В древнем сердце провидицы что-то зашевелилось. В памяти всплыл туманный образ. Где она это видела? Маленький Покровитель, белый туман в утренних сумерках, чей-то отчаянный крик...
Серебряные глаза женщины расширились. На секунду в них появились черные зрачки, в которых отразилось будущее, испугавшее даже ее.
— Ноэ, — позвала Сибилла, — останови Эйдена. Немедленно!
Мужчина посмотрел на нее с недоумением:
— Ты уверена?
— Да! Мы отпустим мальчика, его Посланника и Кирана. Пусть уходят.
Услышавшие это Каррин и Эйден оторопели, а Ноэ хмыкнул и без лишних разговоров щелкнул пальцами. Нерушимый барьер, печать на полу и оковы на запястьях Найта растаяли, как мираж.
— Почему?! — заорал Эйден. — Он же почти сдох!
— Так надо. — Сибилла улыбнулась, поймав его за рукав.
В зале царил хаос. Некоторые Покровители выбежали на балкон, когда началось сражение, а другие присоединились к нему. Пол избороздили трещины, статуе Марины оторвало руку, а одна из колонн с грохотом рухнула в облаке пыли.
Моргнув и осознав, что боль ушла, Найт упал в руки Хана и увидел над собой высокий потолок. Сумерки окрасили его в темно-синий, а вспышки магии оставляли цветные пятна. Обзор наполовину заслоняло расплывающееся перед глазами лицо лучника и упавшие на лоб белые пряди.
— Найт... — просипел Элияр севшим голосом. — Закрой глаза и поспи немного, хорошо? Я вытащу тебя отсюда, обещаю!
Доверившись ему, демон с Черничной горы опустил тяжелые веки. Сознание поглотила мягкая успокаивающая тьма. Как же он устал...
Хан подхватил его на руки и медленно выпрямился во весь рост. Взгляд горящих бронзой глаз был направлен на ублюдка, с видом оскорбленного правителя стоявшего со сжатыми кулаками, вокруг которых плясало пламя.
Так вот какой он, этот Эйден? Всего-то высокомерный дурак. Это ему следует умереть! Не было еще таких вызовов, которые Хан бы не принял в конечном итоге не одержал победу. Если понадобится, он камня на камне здесь не оставит. Пусть даже ради этого придется натравить на Покровителей демонов, всех злобных духов и монстров на свете или оживить драконов. Он ни перед чем не остановится!
Отвернувшись и отопнув с дороги обломок колонны, Хан зашагал через зал с гордо поднятой головой.
— Прекратите сражение! — приказал Ноэ, обводя строгим взглядом погром, устроенный по большей части Виктором и Кираном. — Пусть уходят.
— Старейшина! — не веря своим ушам, взревел Виктор. — Вы правда собрались их отпустить?! Но мы должны избавиться от угрозы!
Полностью разделяющие его мнение Каррин и Эйден протестующе уставились на Ноэ.
— Я так сказал, — устало выдохнул тот, поднимаясь с каменного трона и спускаясь по ступеням. — Лучше приберитесь здесь.
Недовольные Покровители образовали коридор, по которому прошел Хан. Киран продолжал прикрывать его со спины, зорко следя за любыми движениями и держа ауру наготове.
Стиснув зубы, Виктор раскрошил ударом энергии еще одну колонну и крикнул ему вслед:
— При следующей нашей встрече я заставлю тебя ответить!
Красные и голубые глаза встретились в молчаливой схватке. Скривив губы, Киран отвернулся вышел в коридор.
— Витя, а эту колонну будешь восстанавливать ты, — с улыбкой оповестила Сибилла.
Оценив масштабы разрушения, Виктор тихо застонал, проклиная свою несдержанность. Отдав приказы стражникам, он принялся накладывать восстанавливающие печати и бубнить под нос ругательства.
Эйден трясся от гнева и кричал:
— Это ошибка! Как вы могли отпустить их?! Суд вынес решение, вы сами с ним согласились!
— Остынь, дорогой. — Сибилла постаралась мягко успокоить его. — Была веская причина.
— Какая может быть причина, чтобы отпустить преступника в конце казни?
— Такая что казнь не нужна. — Она взглянула на Каррин, губы которой были плотно сжаты, а ресницы опущены. — Это решение было принято ради всех нас.
Брови Покровительницы Аркона дрогнули:
— Но я не понимаю...
— Я объясню, когда придет время. Вы ведь доверяете мне? Хорошо. А пока я запрещаю вам двоим преследовать Найта и его Посланника. Все должно идти своим чередом.
Больше не заботясь о надлежащем виде, Сибилла убрала крылья и направилась в свои покои, по пути залатав магией здоровенную трещину в полу. Ноэ молча пошел за ней.
— Так какова причина? — спросил он, когда они оказались наедине у озера с тысячелетними ивами и опустились в плетеные кресла. — Мне-то ты объяснишь?
— Одного моего слова хватило, чтобы ты разом все остановил. Неужели ты все еще доверяешь моим видениям?
— А ты — нет?
— Не уверена. Все слишком расплывчато и поверхностно. Я больше не вижу картинку целиком.
— Пусть ты видишь меньше, это еще не значит, что предсказание — ложь.
— Просто если это правда, то все, что мы с тобой делали с момента войны, оказалось неправильным или бесполезным. Это немного грустно. И мальчика мы мучили тоже зря.
— Что именно ты видела? — спросил Ноэ после небольшой паузы.
— Гибель и разрушения, каких прежде не видел божественный мир.
— И все это связано с Найтом?
— У нас не было другого выбора, но мы оба не хотели его убивать. Такой любопытный мальчик со столь ужасной силой... Он важнее, чем мы предполагали, друг мой.
Сибилла загадочно улыбнулась.
— Не люблю твои недомолвки. — Ноэ утомленно прикрыл глаза, откидываясь на спинку. — Играй в великую и таинственную прорицательницу с детьми.
— Должна же я хоть как-то развлекаться и с тобой! — Женщина звонко рассмеялась. — Я прожила очень долгую жизнь, но не хочу умирать, ведь мне нравится наблюдать, как меняется мир. Мои чувства уже давно притупились, а ты вообще стал безэмоциональным старым пнем. Но увидев, как умирает этот мальчик, я ощутила печаль.
— Только и всего?
— Изменения, новые события, что никогда не повторялись, то, что за тысячи лет еще ни разу не являлось моим глазам. Вот, что я люблю. У меня никогда не было Посланика, и я никогда не смогу понять, каково чувствовать эту связь. Я думала, Найт будет похож на Мартина, но это не так. Элияр его Мартин. И если бы мы убили Найта, он бы стал новым Талионом Крейном.
На лице Сибиллы отразился неподдельный интерес, словно она обнаружила новую увлекательную загадку.
— А разве тогда это не повторение событий?
— Что-то не так со временем... — задумчиво протянула провидица, перескакивая с одной темы на другую, как с ней нередко случалось. — Будто песочные часы уже кто-то переворачивал.
У Сибиллы было весьма интересное представление о мире и времени. Она видела историю не как непрерывную линию или цикл с повторяющимися событиями, среди которых периоды войн, бедствий, создание государств и их распад, эпохи процветания и разрушения старых порядков сменялись поочередно. Взлеты и падения человечества были у нее как на ладони, но Сибилла вечно твердила про часы и песок.
— Мы все — лишь песчинки, — говорила она, улыбаясь своему отражению в воде или рассматривая осыпающиеся листья с деревьев, прохаживаясь по дворцу или попивая с Ноэ чай в любое время суток. — Когда приходит наше время, мы проскальзываем из верхней половины часов в нижнюю. И пока летим, проживаем жизнь, творим свою судьбу и влияем на судьбы других летящих с нами песчинок. Мы сталкиваемся, перемешиваемся, обмениваемся опытом. Представь огромную кучу песка внизу и еще более громадную сверху. Такие вселенские часы разве кто перевернет?
— Зачем кому-то их переворачивать? — лениво делая очередной глоток из фарфоровой чашки с цветочками, фыркал в ответ Ноэ. — Что было, того не изменить.
— Ох, друг мой, ты реалист, — вздыхала Сибилла. — А знаешь, сколько на свете мечтателей? О, они охотно повернули бы время вспять! Но, как я и сказала, это невозможно. Если только четверо богов решили бы позабавиться...
— Делать им больше нечего.
— Тебе ли не знать! У всех есть свои мотивы. Вдруг им что-то не понравится и захочется это исправить?
— Что-то они не попытались вмешаться в войну с демонами.
— Ноэ!
— Сибилла.
— Ты безнадежный старикан!
— Не забывай, что мы с тобой одного возраста.
— Напоминать женщине о ее возрасте просто отвратительно!
— А кто постоянно говорит: «Я прожила уже десять тысяч лет...»?
Обычно эти споры заканчивались звонким смехом Сибиллы и закатыванием глаз Ноэ. Но иногда они углублялись в обсуждение темы и приходили к примерно такому заключению.
— Чтобы повернуть время вспять, — со знанием дела, будто сами боги рассказали ей о верном способе, или она уже предпринимала попытки сделать это, вещала Сибилла, — нужно использовать невероятное количество божественной силы. Тогда часы перевернутся, и песчинки посыплются обратно.
— И засохшие цветы заново распустятся, закроются и вернутся в почву зернышком. Все именно так.
— Противный! Слушай внимательно и не перебивай!
— Я слушаю тебя уже так давно, что мне можно было бы вручить какую-нибудь награду за это.
— Сделаю вид, что не слышала, — вздернув подбородок, отмахивалась Сибилла и спустя несколько минут спрашивала: — Знаешь, о чем я подумала?
Обычно Ноэ молчал, ожидая, пока она сама расскажет свою грандиозную теорию, но иногда шел у нее на поводу и задавал этот бессмысленный вопрос:
— О чем?
— Что переверни кто часы, я, возможно, могла бы видеть оба варианта событий. Обычно на основе моих видений мы меняем будущее, принимая иные решения. Но мы-то с тобой не обычные песчинки. Даже если нас пересыплют обратно, мы наверняка заметим, что что-то не так. Вот бы однажды почувствовать это и убедиться, что моя теория верна...
И теперь, наблюдая за плавающими по водной глади листьями, Ноэ резко обернулся и уставился на улыбающуюся Сибиллу.
— Хочешь сказать, — медленно произнес он, наблюдая за ее реакцией, — что кто-то из богов решил вмешаться в ход времени?
Серебро в глазах предсказательницы сверкнуло, и в них появились зрачки, что говорило о новом видении.
— Ноэ, моя теория подтвердилась! Я и впрямь вижу клочки измененного прошлого, правда, совсем маленькие.
— И что там? — на сей раз его интерес не был поддельным.
— Элияр Арне. — Подняв руку, она создала серебристую иллюзию, полетевшую на ветру и растаявшую у самой поверхности воды. — И огонь.

        Продолжение следует...
      

Имена персонажей


        Найт. Имя означает «ночь» (английское происхождение). Ну, тут все просто)

        Хан. Имя восходит к тюркскому нарицательному существительному «хаган», «хакан», «каган» — «властитель», «монарх». Этим словом обозначали титулы тюрки и монголы. У меня Хан просто Хан, потому что мне нравится это имя.

        Аури. У имени нет особого значения, оно придумано мной.

        Иннае, Нае. Это имя тоже придумала я. В «Покровителе» оно означает «родной дом», «дом».

        Киран. Имя означает «луч света», «сияющий». Так его назвали смертные, ставшие свидетелями рождения нового Покровителя Севера, потому что он ослепительно сиял. Я называю его Кирюшей)

        Вариан. Имя означает «переменный». Так я чуть не назвала Найта… Но рыжику оно больше подходит, согласитесь?

        Сибилла. Имя имеет греческое происхождение и переводится как «женщина-прорицательница» или «женщина-ворожея». Оно связано с древнегреческим мифологическим персонажем — Сибиллой Дельфийской, которая была известна своими пророческими способностями.

        Каррин. Означает «унесенная ветром». Сначала я ее так назвала, а потом посмотрела значение, но ничего менять не стала. Каррин действительно ассоциируется у меня с сильным ветром, так что тут нет несоответствий.

        Ноэ. В одном источнике сказано, что оно французское, а в другом — еврейское. Означает «спокойствие», «умиротворенность».

        Эйден. Имя ирландского происхождения и переводится как «огонь», «огонек», «пылающий». Его корни связаны в ирландских мифах с кельтским богом солнца и огня Аодом. Подбирала, вбив в поисковик «имена, связанные со стихией».

        Эмиль. По одной из версий, имя имеет древнеримское происхождение, в переводе с латинского трактуется как «страстный», «ревностный», «соперник», «неуступчивый». Согласно другой версии, имя Эмиль имеет персидские корни и означает «противник».

        Юки. Имя японского происхождения, означает «снежная», «снег».

        Виктор. Ну, это всем известно. Самое то для божества войны.

        Эдвард (его именем названы деньги в Ризе — золотые, серебряные и медные эды). От англосаксонского Ēadweard — «страж богатства, достатка, счастья».

        Лейсан. Имя переводится как «первый весенний дождик», то есть «освежающая, обладающая живительной энергией». Это арабо-татарское имя, переводится еще как «щедрая», поскольку в древнесирийском календаре Лейсан — название месяца Апрель, который является щедрым на осадки.

        Мартин. Имя имеет латинские корни и происходит от родового имени Martinus, которое связано с именем римского бога войны Марса. Значит «воинственный».
Вот интересный факт. Имя Посланнику Мартина (Талион) я придумала сама, а потом, проверив значение, узнала, что… Талио́н (лат. talio, род. п. talionis, от talis в значении «такой же» — наказание, равное по силе преступлению) — категория юриспруденции и морали, также известная как равное возмездие. И у меня появилась идея, как реализовать это во втором томе. Кстати, прошу обратить ваше внимание, что Мартин у меня будет не совсем адекватный персонаж.

        Элисте. Интернет сказал, что имя Элисте означает, по одной версии, «страна», а по другой, «песочная». Будем считать, что в «Покровителе» это «страна песков»? На самом деле имя я придумала именно с буквой «е» на конце, потому что Элисте кочевница, а их имена в моей книге не склоняются (Аури, Нери, Лиирни, Нае, Араи, Иридэ, Инэ и т.д.; кроме старейшины Далая, потому что мне так захотелось).

        Нери. Интернет сказал, что это мужское имя со значением «моя свеча». Я назвала так синеглазую внучку Далая, потому что решила, что это имя ей очень идет, и не искала его значение раньше. Но вы представьте историю о том, как дедуля выбирал имя для маленькой Нери… Это было бы очень трогательно!

        Инэ (кто забыл, это лошадь Аури). Тот же принцип, что и с другими именами кочевников.

        Йен (гончар из арки с Тинным). Назвала персонажа так, потому что понравилось имя. Если верить Интернету, в современной трактовке оно может подразумевать такие значения, как «искренний», «славный», «яркий», «красивый».

        Лиза. Назвала девочку так, потому что это имя, на мой взгляд, ей подходит.

        Рен (страж во дворце Совета). Мне просто нравится это имя.

        Каан (второй принц Ризы). Это имя тюркского происхождения, означающее «правитель». Это не спойлер, потому что имя пришло мне в голову еще до того, как я узнала его значение.

        Андрей (первый принц Ризы). Означает «мужественный», «храбрый». Во втором томе вы увидите, что… [информация закрыта, потому что это спойлер]

        Ирина (принцесса Ризы). Имя значит «мир», «спокойствие».

        Изабелла (княжна Шетер). В переводе с испанского означает «красавица».

        Кахин (молоденький стражник Изабеллы). Имя придумано мной. Интернет сказал, что это тюркское имя (Kâhin) переводится как «предсказатель».

        Аарон (командир Соколов). Люблю это имя из-за книги, в которой так звали главного героя. Имя имеет древнееврейские корни. Можно встретить такие толкования как «высокий», «гора», «гора света», «учитель», «возвышенный», «ковчег завета».

        Юриан (который капитан Грин из Шетера). Значит «земледелец». Я об этом не знала, когда называла так крутого рыжего война!

        Эрарт (владелец таверны в столице). Придумала.

        
      
Теперь о богах-создателях!

        Ашер (старшиий брат). Имя означает «благословленный» или «счастливый».

        Этери (старшая сестра, помладше Ашера). С греческого переводится на русский язык как «эфир» (это тончайшая материя, соединяющая пространство). В общем, для богини неба я выбирала имя максимально возвышенное.

        Резарион (младший брат, помладше Этери). Имя я придумала. Этот бог в «Покровителе» — дракон. По тому же принципу я придумала имя и для последнего правителя белых драконов (Хайсеон).

        Марина (самая младшая). В переводе «морская». Ну, соответственно, что она богиня воды.

        
      
Переходим к демонам.

        Регин (выбирала на сайтах с именами). Происходит из древнескандинавского и латинского языков, переводится как «советник правителя».

        Раймонд, Рэй. Имя имеет древнегерманские корни и ранее было образовано путем соединения слов в скандинавском имени, которые переводятся как «совет, решение» и «защитник». Именно поэтому часто имя Раймонд переводится как «мудрый защитник» или «оберегающий». Рэй — разговорный вариант.

        Аста. У имени три варианта происхождения. Мне больше нравится греческая версия, в которой оно ассоциируется с богиней зари и утренней звездой, является символом новых начал и возрождения.

        Илва. Интернет сам не может решить, какое у имени значение. Я когда-то находила информацию о том, что оно скандинавское и значит «волчица».

        Хун (вожак стаи демонических волков). Имя китайское (魂) перевод — «душа» или от (珲) — «нефрит». Мне больше нравится первое значение.

        Вихо (молодой волк, сын Хуна). Индейское имя, значит «главный».

        
      
Кажется, все имена персонажей, которые часто появляются или упоминаются, я перечислила.
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